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>r  a  ^assemblé  <kns,  «  ; yplimie  toutes  les  observations 
{istroaomi^es^  géodégiques,  et  physiques,  faites  par  prdreçUl 
Bureau  des  Longitudes  de  France,  en  Espagne,  en  France* 
eu  Angleterre,  ejp»  Ecosse,  pour  déterminer  la  variation  de, 
1$  gesa^eur  et  des  degrés  terrestres,. sur  le  prolongeaient  du 
Méridien  de  Paris,  des  opérations  font  suite  à  celles  que, 
MAI.  Méçhaip  et  Delambre  ijmt  exécutées  pour  le  même  objet, 
temt  en  Frar^ce  qu'en  Espagpe  >  et  dont  M.  Delambre  a  publié 
tous  les  détail»,  avec  un  soin  et  une  fidélité  si  remarquables, 
dans  l'ouvrage  intitulé  :  Base  du  Système  métrique.  La  triant 
gulation  relative  à  l'arc  d'Eapçgqe,  que  Méchain  avait  com- 
mencée, pt  que  noua  avons  poussée  jusqu'à  l'île  de  Formen-r 
tera,  la  plus  australe  des  Pithiuses,  se  lie  aux  opérations 
précédentes,  par  le  coté  des  premiers  triangles  qui  joint  les 
stations  de  Montferrat  et  de  Mat^s;  de  sorte  que  c'est  là  Aussi 
que  notre  travail  jsp  rattache  à  l'ouvrage  de  M.  Delambre^ 
Du  reste,  on  a  (exactement  suivi,  daps  I4  rédaction,  l'ordra 
4ont  cet  illustre,  astronome  ^vait  dopné  le  modèle.  Et,  pour 
nous  copforiner  eu  tout  .^  3f>n  exetpple^  nous  avons,  comme 
lui,  déposé  tous  les  registres  qui  renferment  les  observations 
originales,  dans  les  archives  de  l'Obseryatoire,  aCn  que  Fou 
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puisse,  au  besoin ,  les  consulter  et  les  comparer  au  texte 

imprimé. 

Dans  le  volume  que.  HO^Tp^Wioiis^  nx>psf  avons  joint  à 
l'exposé  des  observations  au  pendule /leur  discussion  théo- 
rique, et  la  détermination  des  résultats  qui  s'en  déduisent, 
soit  pour  la  valeur  générale  de  l'aplatissement,  soit  pour 
les  variations  dç  la  densité  des  couches  voisines  de  la  surface 
terrestre,  sur  l'éteïidue  de  Tare  que  nos  mesures  embrassent. 
Pourlesobsérvationsgéodésiquesetastronoiniques,  nous  nous 
«ommes  bornés  à  leur  exposition  *t  à  leur  calcul  inimédiat. 
La  discussion  des  conséquences  qui  en  résultent,  sera  plus 
complète,  quand  on  pourra  y  faire  concourir  les  opérations 
exécutées  par  M.  Àrago,  entre  Formenteraet  Mayorque, 
poixr  la  mesure  d'un  arc  de  parallèle,  ainsi  <jue  la  nouvelle 
détermination  de  la  latitude  de.  la  limite  boréaîe  4e  l'arc, 
résultante  des  observations  que  nous  avons  faites,  en  1818, 
à  Dunkerque,  concurremment  avec  les  astronomes  ahglais. 
Ces  objets  seront  compris  dans  un  autre  volume ,  ôà  î'on 
fera  entrer  également  les.  travaux  de  diverse  nature  qtti 
pourront  être  exécutés  parla  auiteyet  qui  se  rattacheront  pltis 
où  moins  intimement  au  brut  général 'de  l'opération.  *  \ 

L'ensemble  des  travaux  que  ce'  volume  embrasse,  et 
Tordre  suivant  lequel  ils  ont  été  exécutés;  se  trouve  exposé 
dans  deux  Notices  lues  par  M.  Biot  à  l'Académie  des  Sciences, 
et  que  nofcs  avons  extraites' des  Mémoires  de  cette  Compa- 
gnie. L'hhe,  placée  à  la  tête  de  l'ouvrage,  est  relative  aux 
opérations  d'Espagne  et  de'  France;  la  seconde,  placée 
page  5a  1 ,  est  relative  à  «cdlle  d*Atigleterïe  et  d>Eo6sse.  ' 
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Ija  détermination  de  la  figure  de  la  terre  et  la  mesure  de 
sa  grandeur  ont  beaucoup  occupé  les  géomètres  et  les  astro- 
nomes. C'est  une  belle  application  des  sciences  exactes  que 
d'avoir  su  déterminer  les  dimensions  de  ce  globe  que  nous 
habitons,  et  d'avoir  fait  de  sa  grandeur  même  le  type  inva- 
riable d'une  mesure  universelle,  dont  les  subdivisions  servent 
pour  arpenter  nos  champs,  et  les  multiples  pour  évaluer  les 
espaces  célestes. 

Il  est  vrai  que  ce  beau  résultat  des  sciences  n'a  été  obtenu 
que  par  de  lorigs  travaux  :  il  y  a  bien  loin  des  opérations 
minutieusement  exactes  de  l'Astronomie  moderne  aux  pre- 
mières tentatives  que  fit  Ératosthène  pour  évaluer  la  gran- 
deur de  la  terre,  d'après  la  longueur  des  ombres  de  gnomon 
observées  à  Sjène  et  à  Alexandrie. 

On  est  aujourd'hui  assuré  de  ne  pas  se  tromper  de  20a  mè- 
tres (100  toises)  sur  la  grandeur  absolue  du  rayon  moyen 

m  .    '  "     '  '  11   ■  ■     1  1  i       — — ^—  1,1,. 

(1)  Toute  la  partie  de  cette  Introduction  qui  se  rapporte  aux  opération* 
"géodésiques  faites  sur  le  prolongement  de  la  méridienne  et  à  la  latitude  du 
point  extrême  de  Tare,  est  tirée  d'une  notice  lue  par  M.  Biot,  à  la  séance 
publique  de  l'Académie  des  Sciences,  poqr  l'année  1810.  M.  Arago  y  a 
joint  le  .détail  des  opérations  qu'il  a  exécutées  seul  pour  la  mesure  d'un 
arc  de  parallèle  entre  Mayorque  et  Formentera.  Nous  avons  cru  cet  aver- 
tissement nécessaire  pour  expliquer  la  forme  de  discours  sous  laquelle  celle 
Introduction  se  trouve  présentée. 
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de  la  terre,  qui  surpasse  6000000  de  mètres.  Cela  peut  pa- 
raître inconcevable  aux  personnes  qui  ne  connaissent  pas  les 
procédés  dont  les  astronomes  font  maintenant  usage,  mais 
rien  ne  semble  plus  simple  lorsqu'on  les  a  examinés.  Sans 
entrer  ici  dans  des  détails  techniques,  il  est  cependant  facile 
de  sentir  au  moins  la  possibilité  d'une  pareille  exactitude.  Il 
suffit,  pour  cela,  de  remarquer  que  la  surface  de  la  terre 
n'est  réellement  pas  aussi  irrégulière  qu'elle  le  paraît  au  pre- 
mier coup-d'oeil.  Les  montagnes  dont  elle  est  hérissée,  les 
vallées   qui  la  sillonnent,  ne  sont,  comparativement  à  sa 
masse,  que  des  rides  presque  imperceptibles.    Les   petites 
aspérités  qui  se  rencontrent  sur  la  peau  d'une  orange  sont 
relativement  beaucoup  plus  considérables-  Si  Ton  fait  d'ail- 
leurs attention  que  les  continens  terrestres  sont  entourés  de 
tous  côtés  par  la  iner  qui  s'y  insinue  par  un  grand  nombre 
d'ouvertures;  que  leurs  bords  ne  sont  nulle  part  fort  élevés- 
au-dessus  du  niveau  des  eaux  qui  les  baignent;  que  tous  les- 
fleuves  dont  ces  continens  sont  entrecoupés  se  rendent  aussi 
à  la  mer  par  des  pentes  assez  faibles ,  puisqu'ils  sont  géné- 
ralement navigables,  on  verra,  dans  cet  équilibre,  l'effet 
d'un  nivellement  général  de  la  surface  terrestre^ on  concevra 
que  sa  courbure  doit  suivre  la  courbure  régulière  de  l'Océan^ 
et  par  conséquent  l'on  sentira  que  la  mesure  d'une  pareille 
convexité  peut  avoir  toute  la  rigueur  d'une  opération  mathé- 
matique. 

Il  ne  reste  donc  plus  qu'à  faire  connaître  les  procédés  que 
l'on  emploie  pour  effectuer  cette  mesure.  Vous  avez  vu  quel- 
quefois sur  les  bords  de  la  mer  un  navire  s'éloigner  du  rivage  z- 
d'abord  on  l'aperçoit  tout  entier  ;  mais  peu-â-peu,  à  mesure 
qu'il  s'éloigne,  il  semble  s'enfoncer  dans  l'horizon;  vous  perdes 
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d'abord  de  vue  le  corps  du  bâtiment,  puis  ses  basses  voiles  ,  N 
puis  le  haut  de  ses  mâts,  et  enfin  il  disparaît  entièrement. 
C'est  l'effet  de  la  convexité  de  la  terre  qui  s'interpose  entre 
le  vaisseau  et  vous.  En  même  temps  Içs  gens  du  bord  voient 
un  spectacle  semblable  :  pour  eux,  c'est  le  rivage  qui,  dans 
le  lointain,  s'abaisse,  disparaît;  puis  ce  sont  les  maisons,  puis 
les  tours,  puis  les  montagnes,  jusqu'à  ce  qu'enfin  ils  se  voient 
entourés  de  tous  côtés  par  l'horizon  de  la  mer.  Cet  abaisse- 
ment progressif  qu'ils  observent  en  s'éloignant  du  rivage, 
nous  l'observons  également  dans  les  signaux  célestes,  lorsque 
nous  voyageons  sur  la  terre  du  nord  au  sud  ou  du  sud  au 
nord  :  le  pôle  avec  les  étoiles  qui  l'environnent  s'abaisse  sur 
l'horizon ,  à  mesure  que  nous  allons  vers  le  sud  ;  il  s'élève , 
au  contraire,  si  nous  revenons.  Toutes  les  étoiles  participent 
h  ces  changemens  d'élévation  dont  notre  déplacement  seul 
est  cause.  En  mesurant  avec  soin  leur  hauteur  au-dessus  do 
l'horizon  de  chaque  lieu,  nous  pouvons  connaître  l'arc  céleste 
qui  correspond  à  l'arc  terrestre  que  nous  avons  parcouru  ;  en 
mesurant  aussi  la  longueur  itinéraire  de  cet  arc,  nous  pouvons 
comparer  ces  deux  valeurs,  et  conclure  de  leur  comparaison 
la  grandeur  du  contour  entier  de  la  terre. 

La  hauteur  des  astres  sur  l'horizon  se  mesure  avec  des 
instrumens  d'une  précision  extrême,  au  moyen  desquels 
on  peut  évaluer  les  plus  petites  fractions.  On  répète  ces 
observations  jusqu'à  plusieurs  milliers  de  fois  dans  chacun 
des  points  extrêmes  de  l'arc •  que  l'on  mesure,  et  l'on 
prend  le  milieu  entre  tous  lés  résultats,  afin  que  les  petites 
erreurs  des  observations  partielles  se  détruisent  par  leur 
compensation.  Quant  à  la  longueur  itinéraire  de  Tare,  on  la 
jnesure  comme  on  arpente  un  champ,  comme  on  lève  un 
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plan  ;  c'est-à-dire,,  en  toisant  d'abord  une  première  longueur 
qui  sert  de  base  à  tout  le  travail,  puis  établissant  sur  cette 
base  une  suite  de  triangles  qui  s'enchaînent  les  une  aux  autres, 
jusqu'à  ce  qu'on  soit  parvenu  à  l'autre  station.  La  mesure 
d'un  arc  du  méridien  ne  diffère  des  opérations  dont  je  viens 
de  parler,  que  par  une  extrême  recherche  de  précision  et 
d'exactitude. 

C'est  ainsi  qu'en  1670  ,  Picard ,  'membre  de  l'Académie 
des  Sciences,  joignit  les  parallèles  de  Mal  voisine  et  d'Amiens  9T 
car  la  première  mesure  exacte  de  la  figure  de  la  terre  a  été 
faite. en  France.  Plusieurs  travaux  de  ce  genre  ont  été  aussi 
exécutés  en  France  par  MM.  Cassini ,  famille  célèbre  dans 
l'Astronomie  par  une  longue  suite  de  mérites.  Enfin,  c'est 
ainsi  que  Bouguer  ,  Godin,  la  Condamine,.  Clairault,  le 
Monnier,  Maupertuis  et  La  Caille,  tous  nos  compatriotes, 
et  membres  de  l'Académie  des  Sciences,  sont  allés  chercher 
les  élémens  de  la  même  mesure  sous  les  feux  de  l'équateur, 
parmi  les  glaces  des  pôles,  et  jusque  dans  l'hémisphère  aus- 
tral de  la  terre. 

Malgré  tant  d'efforts,  malgré  tant  d'entreprises,  on  pou- 
vait faire  mieux  encore;  non  pas  avec  les  moyens  dont  s'é- 
taient servis  ces  habiles  astronomes;  ils  avaient  fait  tout  ce 
qui  était  possible  dans  les  circonstances  où  ils  se  sont  trouvés. 
Mais  les  instrumens  d'Astronomie  étaient  bien  éloignés  alors- 
de  la  perfection  qu'ils  ont' maintenant  acquise  r  perfection 
telle,  qu'on  peut  la  regarder  comme  la  limite  des  efforts  de 
l'industrie  humaine,  et  comme  le  dernier  terme  delà  préci- 
sion que  l'on  peut  atteindre  par  des  évaluations  mécaniques  r 
surtout  depuis  qu'un  autre. français,  Borda ,  aussi  membre  de 
l'Académie  des  Sciences,  eut  trouvé  le  secret  d'atténuer  in- 
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définiment  les  erreurs  des  observations  partielles,  en  les 
faisant  suivre  et  succéder  les  unes  aux  autres  sur  le  limbe 
circulaire  de  l'instrument  auquel  il  a  donné  le  nom  de  cercle 
répétiteur. 

C'est  avec  la  réunion  de  tous  ces  procédés  perfectionnés , 
avec  tous  les  secours  de  la  Physique ,  surtout  avec  les  lumières 
d'une  théorie  profonde,  que  MM-  Méchain  et  Delambrë  ont 
entrepris  une  nouvelle  mesure  de  la  terre,  d'après  l'obser- 
vation de^  l'arc  terrestre  compris  entre  Dunkerque  et  Bar-* 
celone.  Cette  opération ,  la  plus  grande  de  ce  genre,  et  la  plus 
parfaite  que  l'on  eût  encore  exécutée,  a  été  achevée  par  eux  et 
par  eux  seuls  :  on  sait  avec  quel  succès.  Mais  leurs  destinées 
ont  été  diverses.  L'un  a  eu  le  bonheur  de  voir  ce  grand  ou- 
vrage terminé  et  rendu  public  ;  il  jouit  maintenant  parmi 
nous  de  l'estime  due  à  ses  nombreux  et  importans  travaux. 
L'autre  est  mort  au  fond  de  l'Espagne,  victime  des  fatigues4 
excessives  auxquelles  il  n?avait  jamais  voulu  donner  de  re-- 
lâche,  et  qu'il  n'a  pu  supporter- 
La  prolongation  de  la  méridienne  en  Espagne,  que  Méchaint 
avait  entreprise  et  qu'il  voulait  pousser  jusqu'auxîles  Baléares, 
faisait  répondre  le  milieu  de  l'arc,  sur  le  parallèle  de  45°  , 
intermédiaire  entre  l'équateur  et  le  pôle.  Par  l'effet  de  cette 
circonstance,  le  calcul  du  quart  du  méridien  terrestre  n'exi- 
geait point  la  connaissance  de  l'aplatissement  de  la  terre.  En 
même  temps  les  petites  erreurs  des  observations ,  se  trouvant 
réparties  sur  un  plus  grand  arc,  devenaient  moins  sensibles 
dans  le  résultat  définitif,  et  par  conséquent  celui-ci  acquérait 
une  plus  grande  certitude.  Ces  motifs  faisaient  vivement  re- 
gretter l'interruption  de  ce  travail.  Le  Bureau  des  Longitudes 
voulut  bien  confier  à  M.  Arago  et  à  moi  le  soin  de  le  terminer. 
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Le  gouvernement  espagnol  nous  adjoignit  deux  commissaires, 
MM.  Chaix  etHodriguez;  le  premier,  astronome  déjà  connu 
par  plusieurs  travaux  uliles;  le  second,  plus  jeune,  venu 
d'Espagne  en  France  par  le  seul  désir  d'étudier  l'Astronomie 
et  les  hautes  Mathématiques,  à  l'Observatoire  et  au  Collège 
de  France,  s'était  depuis  long-temps  acquis  notre  estime  et 
notre  amitié.  L'empereur  ordonna  l'expédition,  et  accorda 
libéralement  tous  les  fonds  nécessaires  pour  l'exécuter. 
L'Espagne  nous  donna  un  vaisseau,  l'Angleterre  un  sauf- 
conduit* 

L'opération  que  nous  allions  reprendre  était  suspendue 
depuis  trois  ans.  Pour  profiter  du  travail  de  Méchain,  il  fallait 
retrouver  ses  stations,  rassembler  les  instrumens  qu'il  avait 
laissés  en  Espagne,  et  qui  étaient  déposés  dans  les  villages  où 
il  avait  séjourné.  Il  fallait  réunir  le  plus  qu'il  serait  possible 
de  données  positives  sur  la  configuration  du  pays  où  nous 
pliions  établir  nos  triangles.  Nous  devons  exprimer  ici  notre 
reconnaissance  au  fils  et  à  la  veuve  de  Méchain ,  qui  vou- 
lurent bien  nous  confier  le  journal  particulier  de  cet  astro- 
nome. Nous  devons  également  beaucoup  à  notre  ami  M.  le 
Chevalier,  l'un  des  conservateurs  de  la  Bibliothèque  du  Pan- 
théon ,  qui  s'est  empressé  de  nous  donner  sur  le  même  sujet 
tous  les  renseignemens  dont  il  était  possesseur.  Animé  parle 
seul  désir  de  voir  un  pays  célèbre,  en  contribuant  à  une  en- 
treprise utile,  M.  le  Chevalier  avait  accompagné  Méchain 
dans  son  premier  voyage,  et  avait  partagé  avec  lui  tout  ce 
qu'un  séjour  habituel  sur  des  montagnes  désertes  entraîne  dq 
fatigues  et  de  privations. 

En  arrivant  en  Espagne ,  notre  premier  soin  fut  de  visiter 
toute  la  chaîne  des  montagnes  sur  laquelle  nous  devions  nous 
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établir.Une  difficulté,  surtout  >  nous  occupait  et  mérilait  toute 
notre  attention.  Pour  lier  l'île  d'Y  vice  à  la  cote  d'Espague, 
il  fallait  former  un  triangle  dont  le  sommet  fût  dans  File,  et 
la  base  sur  le  continent.  Or,  d'après  la  distance  d'Yvice  à  la 
côte  d'Espagne,  il  était  clair  que  ce  triangle  n'aurait  pas  moins 
de  i4a,ooo  mètres,  environ  trente-cinq  lieues  de  base,  et 
qu'un  de  ses  côtés  aurait  plus  de  160,000  mètres,  environ 
quarante  et  une  lieues  de  longueur  (i).  A  de  si  grandes  di- 
stances, des  signaux  de  jour  auraient  été  complètement  invi- 
sibles. On  devait  y  suppléer  par  des  lampes  à  courant  d'air, 
derrière  lesquelles  on  plaçait  de  grands  miroirs  de  métal  poli, 
pour  réfléchir  la  lumière,  et  toutes  les  observations  devaient 
se  faire  de  nuit.  Mais/ malgré  tant  de  précautions,  la  chose 
était-elle  possible,  et  la  clarté  de  quelques  lampes  pourrait-elle 
percer  à  travers  une  si  grande  profondeur  d'air?  Voilà  ce  qui 
n'était  nullement  certain,  et  ce  dont  nous  n'avions  malheu- 
reusement que  trop  de  raisons  de  douter. 

Quelque  effrayans  que  fussent  ces  obstacle»,  nous  ne 
perdîmes  point  courage  :  nous  résolûmes  d'établir  nos  sta- 
tions sur  les  montagnes  les  plus  hautes,  d'où  les  feux  pou- 
vaient le  plus  aisément  être  aperçus  ;  d'y  rester  obstinément 
plusieurs  mois,  s'il  le  fallait,  et  d'attendre  tout  du  hasard, 
d'une  nuit  favorable ,  d'un  temps  calme ,  d'un  ciel  parfai- 
tement serein. 
ii  i    ■■  i  i ■■— dfa—  ii m  ii  «   ■  ■   ■  ■  ■ *  - — 

(1)  Il  s'agît  ici  de  lieues  de  2000  toises.  La  valeur  des  lieues  étant  tout-à- 
fait  arbitraire,  je  n'ai  employé  cette  dénomination  vague  que  pour  rendre 
sensible  à  l'esprit  la  grandeur  de  nos  triangles ,  par  des  évaluations  encore 
habituelles  pour  beaucoup  de  personnes,  mais  que,  sans  doute,  avec  le 
temps ,  on  finira  par  abandonner  pour  les  évaluations  métriques  qui  ont  sur 
les  antres  l'avantage  d'avoir  toujours,  et  partout,  la  même  signification. 
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Pour  exécuter  ce  plan  avec  sûreté  et  promptitude ,  nous 
nous  partageâmes  les  préparatifs.  M.  Arago  alla  établir  notre 
cabane  et  nos  cercles  sur  la  montagne  du  Desierto  de  las 
Palmas,  que  Méchain  avait  choisie  pour  l'un  des  sommets 
du  grand  triangle.  On  appelle  ainsi  cette  montagne,  parce 
qu'il  y  croît  en  abondance  une  petite  espèce  de  palmier  à 
feuilles  en  éventail,  que  les  botanistes  nomment  le  charnœ^ 
rops  humilis.  Pour  moi,  je  passai  dans  l'île  d'Yvice  avec 
M.  Rodriguez.  Nous  parcourûmes  toutes  les  montagnes 
•  qu'elle  présente  au  nord,  et  d'où  la  cote  d'Espagne  peut  être 
aperçue  par  un  temps  serein.  Méchain  en  avait  choisi  une 
dont  la  position  se  prêtait  au  double  projet  qu'ilsavait  formé 
de  faire  arriver  la  chaîne  des  triangles  dans  Yvioe,  par 
Mayorque,  ou  par  la  côte  de  Valence  j  mais  maintenant  que 
l'on  s'était  décidément  arrêté  à  ce  dernier  projet,  on  pouvait 
trouver  sur  la  cote  d'Yyice  d'autres  montagnes  plus  fovo- 
jrablement  situées  pour  oette  destination  particulière.  Nous 
en  distinguâmes  une  appelée  Carapvey,  qui  réunissait  les 
avantages  d'être  plus  au  nord  que  toutes  les  autres,  d'être 
aussi  plus  élevée,  plus  isolée,  et  dont  le  sommet  chauve,  tout 
formé  d'un  calcaire  blanchâtre,  devait  être  surtout  facile  à 
reconnaître  de  loin,  Du  haut  de  cette  montagne,  on  voyait 
aussi  la  petite  île  de  Formentera,  dans  le  sud,  à  vingt-cinq 
minutes  de  distance.  En  liant  cette  île  à  nos  triangles,  on 
prolongeait  l'arc  de  toute  cette  quantité.  Nous  y  allâmes, 
M.  Rodriguez  et  moi,  afin  de  reconnaître  par  nous  -  mêmes  la 
possibilité  de  cette  jonction ,  et  aussi  peur  déterminer  le  point 
de  la  côte  d'Espagne  sur  lequel  on  pourrait  établir  le  sommet 
de  ce  dernier  triangle.  Ce  plan  arrêté ,  nous  fixâmes  notre 
dernière  station  dans  la  partie  la  plus  montueuse  de  File,  et 
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nous  louâmes ,  pour  cet  objet,  la  maison  d'un  pauvre  paysan; 
bien  étonné  de  voir  des  étrangers  venir  de  si  loin  chercher 
une  pareille  habitation.  De  retour  dans  Yvice  7  on  porta  les 
réverbères  sur  le  sommet  dé  Campvèy  ;  on  y  dressa  une  tente 
et  une  petite  cabane  en  planches,  que  Méchain  avait  fait 
construire  à  Barcelonne,  et  qui  pouvait  se  monter  et  se  dé- 
monter à  volonté.  Nous  avions  trois  de  ces  cabanes  pour  les 
trois  sommets  du  grand  triangle,  où  nous  devions  séjourner 
long-temps  ;  faible  abri  contre  les  coups  de  vent  et  les  tem- 
pêtes auxquels  nous  avons  été  si  souvent  exposés  sur  nos 
montagnes.  Le  temps,  couvert  et  nuageux,  ne  laissant  pas 
voir  la  côte  de  Valence,  nous  dirigeâmes  de  notre  mieux  les 
miroirs  des  lampes  avec  une  boussole,  d'après  la  position 
que  les  cartes  donnaient  au  Desierto  de  las  P aimas,  où 
M.  Ârago  était  déjà  placé.  M.  Rodriguez  resta  dans  l'île  avec 
quatre  matelots,  pour  veiller  à  l'entretien  des  réverbères, 
et  à  ce  qu'ils  fussent  exactement  allumés  toutes  les  nuits.  Ce 
n'est  qu'après  avoir  vu  ces  lieux  sauvages,  que  l'on  peut 
apprécier  tout  ce  qu'il  faut  de  zèle  et  de  dévouement  pour 
6e  résoudre  à  passer  ainsi  un  hiver  entier  dans  une  pareille 
Solitude,  n'ayant  pour  compagnons  que  des  matelots,  pour 
nourriture  que  les  alimens  les  plus  grossiers ,  pour  prome- 
nade que  des  débris  de  rocs ,  pour  perspective  que  la  vue 
Uniforme  et  monotone  delà  mer.  Et,  ce  qui  achevait  de  rendre 
cette  situation  pénible,  M.  Rodriguez  n'avait  pas  même  la 
satisfaction  de  savoir  si  nous  apercevions  ses  signaux;  il 
devait  ignorer  pendant  plusieurs  mois  s'il  nous  était  utile , 
©u  si  ses  soins ,  ses  veilles  et  sa  persévérance  étaient  perdus. 
Ce  ne  sont  pas  là  les  seules  preuves  de  constance  que  les  deux 
commissaires  espagnols,  MM.  Chaix  et  Rodriguez,  nous  ont 
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données  :  leur  conduite ,  dan»  toute  la  durée  de  l'opération  t 
a  établi  entre  eux  et  nous  une  liaison  d'estime  et  d'amitié 
inaltérables-,  dont  ils  ont  fidèlement  maintenu  les  droits  dans 
les  circonstances  les  plus  périlleuses.  Que  n'en  a-t-il  été  dç 
même  des  autres  personnes  qui  ont  pris  part  à  nos  travaux  1 
M.  Arago  n'aurait  pas  eu  à  souffrir  les  ennuis  et  les  peines 
d'une  longue  captivité. 

Après  avoir  établi  a  Çatnpvey  M.  Rodriguez,  je  repassai  en 
Espagne.  Pour  «voir  voulu  trop  tôt  y  revenir,  peu  s'en  fallut 
que  je  n'y  revinsse  jamais.  La  tempête  nous  jeta  sur  une  petite 
île  sablonneuse  et  abandonnée  que  l'on  appelle  l'Espalmador. 
Il  n'y  avait  pour  babitans  qu'une  pauvre  femille  de  pêcheurs  r 
tt  le  vieux  gardien  d'une  tour  défendue  par  quatre  soldats 
malades ,  que  l'on  relevait  tous  les  mois.  Jamais  on  ne  vit  de 
plus  profonde  misère;  mais,  dans  cette  misère  même,  il  y 
çvait  encore  de  la  vanité  ;  le  gardien  de  la  tour  méprisai» 
beaucoup  les  pauvres  pêcheurs. 

Deux  sommets  de  notre  grand  triangle  étaient  déterminés  > 
il  fallait  fixer  le  troisième.  Celui  que  Mécbain  avait  indi- 
qué, était  la  colline  du  cap  Cul  1er  a,  qui  n'a  qu4  900  mètres 
(  10a  toises)  d'élévation*  et  du  haut  de  laquelle  iï  n'était  pa* 
même  sûr  ata^s-  que  l'oa  découvrit  l'île  d'Yvkor  quoique 
nous  en  ayons  reconnu  depuis  la  possibilité.  À  «ne  joramée- 
de  là,  dans  l'ouest*  il  y  avait  une  autre  montagne  ,  appelée 
le  Mongo,  trois  fois  plus  haute,  singulièrement  remarquable 
par  son  sommet  arrondi „  par  aee  ar«He&  taillées  a  pic ,  et  sur- 
tout par  la  manière  dont  oUe  sr'ayance  dana  la  ruer  >  à  l'extré- 
mité du  cap  Saint-Antoine.  D'Yvizft,,  eut  apercevait  le  Mônga 
par  un  temps  serein  >  même  étant  dans  une  chaloupe  au 
niveau  de  la  mer  :  à.  plus  forte  raison,  devait-on  le  découvrir 
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du  haut  des  montagnes.  Déterminé  par  ces  circonstances 
favorables,  )è  n'hésitai  point  à  y  établir  une  station.  Il  n'y 
avait  pa*  de  chemin  pour  arriver  au  sommet  :  on  en  tailla  un 
dans  le  roc  même  ;  mais  ensuite,  lorsque  l'on  connut  mieux 
la  montagne ,  on  en  trouva  un  autre  un  peu  plus  commode 
dans  le  fond  d'un  ravin  creusé  par  les  pluies  et  par  les 
éboulemens  des  neiges.  Ce  fut  à  travers  ce  ravin ,  à  peine 
praticable  pour  'des  hommes  ,  que  l'on  monta,  non  sans 
peine,  les  caisses*  àes  réverbères,  les  miroirs,  une  tente  et 
les  planche*  de  la  cabane  ;  mais  ces  faibles  abris  étant  inca- 
pables de  résister  aux  terribles  coups  de  vent  auxquels  cette 
montagne  est  exposée,  à  cause  de  sa  hauteur  et  de  son  isole-* 
ment  dans  la  mer,  on  fut  obligé  de  construire  une  petite 
maison  en  pierres  sèches  dans  une  aùfractuosité  du  rocher. 
Là,  des  matelots  Rétablirent  et  passèrent  la  moitié  de  l'hiver 
au  milieu  des  ouragans  et  des  'neiges,  allumant  nos-  signaui 
toutes  les  nuits,  jusqu'à  l'époque  où  nous  vînmes  nous- 
mêmes  les  remplacer  avec  nos  cercles,  et  porter  en  ce  point 
le  centre  de  nos  observations.  D'autres  matelots  étaient  char- 
gés de  leur  apporter  des  vivres,  et  jusqu'à  de  l'eau,  qui 
manquait  sur  tieéommcfe  isolé  :  car  c'est  ainsi ,  avec  de  pauvre* 
matelots  et  des  paysans  espagnols  volontairement  engagés 
à  notre  service,  et  dévoués  à  notre  entreprise  ,  que  nous 
avons  exécuté  toute  l'opération.  Ce  moyen  était  le  seul  pra- 
ticable, à  moins  de  se  jeter  dans  des  dépenses  excessives  j 
et,  pour  cw  pauvres  gens  eux-mêmes,  c'était  l'attachement 
que  nous  avions  réussi  à  leur  inspirer,  et  l'espèce  de  gloire 
qu'ils  mettaient'  à  vaincre  tous  les  obstacles,  bien  plus  que 
l'attrait  d'un  modique  salaire,  qui  pouvait  les  engager  à 
quitter  leur  paisible  chaumière  pour  la  misérable  vie  que 
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nous  menions  avec  eux.  Mais  ces  résultats  ordinaires  d'un 
long  séjour  et  d'une  grande  connaissance  du  pays,  nous 
avions  eu  le  bonheur  de  les  obtenir  dès  notre  arrivée,  grâces 
à  l'extrême  bienveillance  des  autorités  espagnoles,  et  à  celle 
de  quelques  Français  depuis  long-temps  domiciliés  en  Es- 
pagne. Nous  devons  nommer  ici  MM.  Morand,  consul  de 
France  à  Dénia;  Lanusse,  consul  à  Valence,  et  Lapètre,  né- 
gociant  de  Cullera  :.  ce  sont  eux  qui  nous  ont  donné  le& 
secours  de  tout  genre  qui  nous  étaient  nécessaires,  et  qui 
nous  ont  procuré  tous  les  renseiguemens  dont  nous  avions 
besoin  :  eux-mêmes  s'étaient  chargés  de  veiller  et  de  fournir 
à  l'entretien  de  nos  stations;  et  lorsque,  par  l'effet  du  retard 
des  courriers ,  nos  opérations  auraient  pu  se  trouver  sus- 
pendues, ils  nous  ont  souvent  avancé  des  sommes  considé- 
rables. Hélas  !  ils  se  sont  trouvés  depuis  plongés  dans  de  bien 
grands  malheurs  !  Lefr  deux  premiers,  abandonnant;  leur 
maison,  leur  Camille  et  une  fortune  honorablement  acquise  r 
sont  venus  se  réfugier  en  France»  Le  troisième ,  le  plus  excelr 
lent  des  hommes ,  a  été  massacré  par  des  furieux  auxquels* 
il  n'avait  jamais  fait  que  du  bien  ;  mais  du  moins  notre  amitié 
sera  fidèle  à  sa  mémoire,  et  nous  n'oublierons  jamais  l'atta- 
chement qu'il  eut  pour  nous. 

Dès  que  je  fus  de  retour  en  Espagne,  je  courus  retrouver 
M.-Arago  sur  le  sommet  du  Desierto  de  las  P aimas.  J'espé- 
rais qu'il  aurait  déjà  vu  et  observé  plusieurs  foii nos  signaux  ; 
mais  cette  espérance  était  vaine,  et  nous  devions  attendre 
Ion  g- temps  encore  avant  de  les  apercevoir.  > 

f  Cette  épreuve  était  d'autant  plus  fâcheuse,  que  les  nuit» 
avaient  été  très  claires,  et  que  l'on  avait  vu  plusieurs  fois,, 
au  coucher  du  soleil,  les  montagnes  d'Yvice  s'élever  dans  le 
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lointain,  aii-3essus  dé  l'horizon de  la  mer,  distinctes  et  bien 
terminées.  Si  l'on  n'avait  pas  vu  les  feux,  il  y  avait  bien 
sujet  de  croire  qu'ils  n'étaient  pas  visibles,  et  qu'on  ne  les 
découvrirait  jamais  davantage.  Pour  surcroît  de  malheur, 
un  de  nos  cercles  que  nous  avions  apporté  de  Paris ,  s'était 
trouvé  brisé  quand  on  avait  voulu  le  déballer  sur  la  mon- 
tagne. Il  ne  nous  éto  restait  plus  qu'un  seul,  construit  par 
M.  Lenoir  :  c'était  Je  plus  grand ,  à  la  vérité ,  et  le  meilleur 
pour  observer  à  de  grandes  distances;  mais,  en  supposant 
que  nous  pussions  observer  les  feux  d'Yvice,  si  ce  dernier 
cercle  venait  aussi  à  briser  en  le  transportant  sur  d'autres 
montagnes ,  tout  était  fini,  et  l'opération  était  perdue.  Ainsi  y 
les  circonstances  les  plus  défavorables  se  réunissaient  contre 
nous. 

Nous  demeurâmes  dans  cette  incertitude  depuis  le  milieu 
du  mois  d'octobre  jusqu'au  milieu  de  décembre,  restant? 
obstinément  sur  notre  montagne ,  veillant  toutes  les  nuits  } 
n'ayant  le  jour  d'autre  société  que  quelques  aigles  qui. venaient 
planer  autour  de  notre  habitation,  ou  de  pauvres  charlreus 
d'un:  couvent  situé  à  deux  cents  toises  au-dessous  de  notre 
ermitage,  qui  s'échappaient  quelquefois  dans' leurs  prompt 
nades  pour  venir  causer  un  instant  avec  nous.  Déjà  n#us 
avions  vu  passer  l'époque  à  laquelle  nous  aurions  dà  nous 
rendre  dans  Yviza  pour  faire  les  observations  de  latitude.  Il 
était  déjà  décidé  que  cette  opération,  que  l'on  avait  espéré 
terminer  dans  un  hiver,  durerait  au* moins* deux  années,  si 
pourtant  elle  était  possible. 

c  Combien  de  fois,  assis  au  pied  dé.  notre  cabane,,  les  yeux 
fixés  sur  la  mer,  n'avonsrnous  pas  réfléchi  sur  notre  situa- 
tion, et  rassemblé  les  chances  qui  pouvaient  nous  être  favonr 


Digitized  by 


Google 


*viij  INTRODUCTION, 

râbles  ou  contraires  .'Combien  de  fois,  en  voyant  les  nuages 
s'élever  du  fond  des  vallées ,  et  monter  en  rampant  sur  le 
flanc  des  rochers  jusqu'à  la  cime  où  nous. étions,  n'avons-* 
cous  pas  recherché  dans  leurs  oscillations  les  présages  heu- 
reux ou  malheureux  d'un  ciel  couvert  ou  serein  !  On  a  dit  , 
avec  vérité ,  que  l'aspect  des  lieux  prend  une  couleur  agréable 
çu  sombre ,  selon  lés  aentimens  dont  l'âme  est  agitée.  Nous 
l'éprouvions  bien  fortement  alors.  De  la  porte  de  notre  ca~? 
bane  nous  avions  une  des  plus  belles  vues  du  monde  :  à  notre 
gauche;  mais,  fort  au-dessous  de  nous,  le  cap  Oropeea  élevait 
dans  les  airs  ses  aiguilles  qui  servent  de  signaux  aux  naviga- 
teurs; derrière  nous,  en  se  prolongeant  dans  l'ouest,  s'éten- 
daient les  chaînes  de  montagnes  noirâtres,  qui,  comme  un 
rideau,  abritent  le  royaume  de  Valence  du  côté  du  nord, 
et  conservent  à  cet  heureux  climat  la  douce  température 
dont  il  jouit.  Sur  notre  droite ,  à  l'autre  extrémité  du  golfe, 
Je  Mongo  sortait  du  sein  de  la  mer,  semblable  à  une  île 
éloignée;  tandis  qu'à  nos  pieds,  dans  une  enceinte  de  plus 
de  trente  lieues,  on  voyait,  le  long  de  la  mer,  ces  belles  et 
fertiles  plaines  de  Valence,  vaste  jardin  entrecoupé  de  mille 
ruisseaux,  et  tout  couvert  d'oliviers,  d'orangers,  de  citron- 
niers, dont  la  verdure  éternelle  formait  le  plus. doux  contraste 
avec  les  sommets  blancs  des  montagnes  neigées.  Plusieurs 
villes  et  de  nombreux  villages  embellissaient  encore  et  va-> 
riaient  cette  perspective,  par  leurs  formes  diverse»  ou  par 
les,  souvenirs  qu'ils  rappelaient.  À  quelques  lieues  de  notre 
désert,  nous  voyions  Caatillon  de  la  Plana,  où  Méchain  est 
mort,  çt  où  es  ton  tombeau.  Plus  loin,  l'ancienne  Sagonte, 
aujourd'hui  Murviedro,  dont  tes  habitans  se  brûlèrent  au- 
trefois, avec  leurs  familles,  pour  ne  pas  tomber  en  esclavage, 
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et  dont  la  colline,  théâtre  et  témoin  muet  des  révolutions  des 
âges,  porte  à  sa  base  des  restes  de  nkonnmens  romains,  sur 
sa  pente  des  ruines  de  fortifications  arabes,  et  sur  sa  cime 
des  ermitages  chrétiens.  Plus  loin  encore,  on  découvrait 
les  tours  de  la  brillante  ville  de  Valence,  heureux  séjour  du 
peuple  le  plus  insouciant  et  le  plus  frivole  Mais  ces  beautés, 
que  notre  imagination  nous  retrace  aujourd'hui  avec  tant  de 
charmes,  n'avaient  alors  pour  noua  aucun  attrait.  Tout 
remplis  de  la  seule  idée  qui  nous  occupait,  nous  ne.  songions, 
nous  ne  pouvions  songer  qu'à  nos  travaux,  et  aux  invincibles 
obstacles  qui,  nous  arrêtant  au  commencement  de  notre 
entreprise,  nous  ôtaient  les  moyens  et  jusqu'à  l'espoir  de  la 
terminer.  Tantôt  nous' pensions  que  les  miroirs  avaient  été 
mal  dirigés ,  ou  que  quelque  coup  de  vent  avait  emporté  la. 
cabane  et  l'avait  jetée  dans  la  mer;  car  nous  avions  déjà 
perdu  plusieurs  tentes  par  de  semblables  accidens,  et  nous 
n'avions  pu  en  préserver  notre  pauvre  cabane  qu'en  passant 
par -dessus  des  câbles,  et  la  liant  au  rocher.  Quelquefois 
l'approche  d'une  belle  nuit  flous  remplissait  d'espoir  j  mai» 
cet  espoir  était  toujours  trompé. 

Enfin,  après  deux  mois.de  séjour  et  <$e  tentatives,  nou* 
imaginâmes  un  moyen  simple  et  décisif  pour  lever  toutes  nos 
incertitudes/  et  pour  découvrir  sûrement  ac&  signaux,  si 
toutefois  il  était  possible  qu'on  les  aperçut.  Nous  plaçâmes  le 
plan  de  notre  cercle  dans  une  situation  horizontale  j-puis ,  au 
coucher  du  soleil,  un  soir  que  le  ciel  était  parfaitement  serein, 
et  que  le  beau  temps. et  l'absence  de  la  lune  promettaient  une 
nuit  profondément  obscurs.,  nous  promenâmes  lentement 
l'une  de  nos  lunettes  le  long  de  l'horizon  de  la  mer,  jusqu'à 
ce  qu'elle  rencontrât  les  montagnes  d'Yvice  qui  s'élevàienf 
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au-dessus  de  cet  horizon  à  d'inégales  hauteurs.  Après  les  avoir 
long-temps  examinées,  nous  choisîmes  la  plus  haute,  la  plus 
au. nord,. celle  dont  le  sommet  nous  paraissait  le  plus  décou- 
vert, celle ,  en  un  mot,  dont  l'aspect  et  la  forme  ressemblaient 
davantage  à  ce  que  j'avais  remarqué  dans  la  montagne  de. 
Campvey.  Certains  que  c'était  là  le  lieu  précis  où  étaient 
placés  nos  feux ,  nous  fixâmes  la  lunette  dans  cette  position , 
et  nous  attendions  avec  une  vive  impatience  que  la  nuit, 
devenue  tout-à-fait  sombre,  nous  permit  de  les  distinguer. 
Cette  fois  notre  espérance  fut  satisfaite  :  nous  aperçûmes 
dans  le  champ  de  la  lunette  un  point  lumineux,  très  petit, 
presque  imperceptible ,  semblable  à  une  étoile  de  cinquième 
ou  sixième  grandeur,  mais  qui  se  distinguait  d'une  étoile 
par  son  immobilité.  C'était  donc  à  cela  que  se  réduisait  la 
vive  et  brillante  lumière  de  nos  lampes  :  pouvions-nous  être- 
surpris  de  ne  l'avoir  pas  distinguée  dans  nos  lunettes.,  en  les 
promenant  au  hasard  sur  le  ciel  pendant  la  nuit?  et  au  con- 
traire n'eùt-il  pas  été  surprenant  que  nous  eussions  pu  la 
remarquer?  Ce  n'était  donc  pas  une  impossibilité  physique 
qui  avait  arrêté  nos  observations;  c'était  une  difficulté  désor-> 
mais  connue  et  facile  à  surmonter,  en  traçant  sur  notre  cercle 
des  indices  qui  pussent  nous  faire  retrouver  justement  cette 
direction  au  milieu  de  l'obscurité  la  plus  profonde.  C'est 
ce  que  nous  fîmes  en  dirigeant  la  seconde  lunette  de  notre 
cercle  sur , un  autre  signal  de  feu  placé  seulement  à  dix  lieues 
de  distance,  et  qui  était  visible  presque  toutes  les  nuits,  à 
cpuse.de  sa  proximité.  En  lisant  sur  le  cercle  l'angle  compris 
entre  les  deux  lunettes,  cet  angle ,  upe  fois  connu ,  permettait 
de  diriger  exactement  l'une  dfellessur  le  signal  d'Y  vice  dès 
que  l'autre  l'était  sur  le  signal  voisin.  Je  ne  saurais  exprimer 
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Témotïon  que  nous  éprouvâmes,  lorsqu'après  tant  de  peines* 
et  tant  de  doutes,  nous  eûmes  enfin  la  certitude  de  réussir* 
En  vain  voulûmes-nous  commencer  une  série  d'observations, 
cela  nous  fut  impossible  :  nous  faisions  mille  fautes,  nous 
àous  trompions  sans  cesse;  et  bientôt'  de  légères  vapeurs ^ 
s'élevant  du  sein  de  la  mer ,  voilèrent  la  faible  clarté  de  nos 
feux.  Mais  cela  ne  nous  inquiétait  guère  :  la  réussite  était 
désormais  certaine,  et  n'exigeait  plus  que  de  la  constance. 

Ce  fot'alors  que  je  montrai  à  M.  Àrago  une  lettre  de  Mé- 
cbain  que  l'on  m'avait  confiée,  et  dans  laquelle  il  exprimait 
les  dotftes  qu'il  avait  conçus  contre  la  possibilité  de  l'opéra- 
tion,  <t(  dont  le  succès  (ce  sont  ses  propres;  termtes)  lui  parais^ 
sait  plufr  qu'incertain;  et,  ajoutart-il,  même  en  supposant  ce 
«uocès  possible,  Féloignement  du  terme  où  il  pourrait  être 
effectué  est  si  grand,  qti'il  m'accable,  me  tue,  et  que  je  n'en 
puis  supporter  l'idée.  Cette  malheureuse1  commission,  dont  le 
.succès  est  si. éloigné,  beaucoup  plus  qu'incertain,  sera  plus 
-que  probablement  ma  perte.  »  Ces  doutes,  d'un  si  bon  obser~ 
vatëur,  je  les  connaissais  en  entrant  en  Espagne;  mais  ils 
tétaient  trop  propres  à  nous  décourager  tous ,  pour  que  je 
voulusse  en  faire  part  à  mes  compagnons  avant  l'avènement. 
Si  l'on  pouvait  penser  que  nous  avons  exagéré  en  quelque 
•chose  les  difficultés  de  l'entreprise;,  ces  craintes  d'un  observai 
tëur  si  exercé  ;et  si  patient  suffiraient  pour  nous  justifier. 

^Depuis  -cette  heureuse  époque,  notre  opération*  ne  nous 
parut  plus  qu'un  travail  ordinaire,  et  lea  observations  conti- 
nuèrent sahs  interruption.  Nous  eûmes  pourtant  encore 
-quelques  obstacles  à  vaincre.  Souvent  là  tempête  emportait 
iios  tentes ,  déplaçait  nos  stations.  M.  Arago,  avec  une  conar 
-tance  infatigable,  allait  aussitôt  les  rétablir,  et  replaçait  les 


Digitized  by 


Google 


axij  INTRODUCTION, 

signaux,  ne  se  donnant,  pour  cela,  de  repos  ni  jour  ni  nuit. 
Étant  tombé  malade  de  la  fièvre  >  je  fus  obligé  >  pendant  douze 
jours,  de  quitter  la  montagne  pour  aller  me  rétablir  à  Tar- 
ragone.  Durant  cet  intervalle,  M.  Àrago  resta  seul  chargé 
de*  observations,  les  continua  sans  relâche;  et  bientôt  un  dé» 
commissaires  espagnols,  M.  Cbaix,  vint  nous  joindre  au 
désert  et  partager  notre  habitation.  Mou»  quittâmes  cette 
première  station  à  la  fin  de  janvier,  après  y  être  restés  trois 
mois  et  demi ,  et  nous  revîmes  avec  quelque  plaisir  la  ville  de 
Valence.  Nous  noua  transportâmes  de  même  aux  autres  som- 
mets du  grand  triangle,  observant  à  chacun  d'eux  tous  les 
angles  dont  il  était  le  centre.  Comme  nous  désirions  nous 
procurer  toutes  les  vérifications  possibles  de  cette  grande  me- 
sure, M.  Arago  alla  établir  une  nouvelle  station  sur  une 
dbatee  de  hautes  montagnes  que  Fon  appelle  la  Favaretta; 
tnais  noUs  fûmes  obligés  d'y  renoncer,  à  cause  de  l'abondance 
des  neige»  qui  couvraient  presque  tout-à-fait  les  tentes,  et 
aussi  parce  que  les  brigands,  maîtres  de  ces  montagnes,  exi- 
geaient que  l'on  fit  un  traité  avec  eux  pour  avoir  le  droit  d'j 
séjourner.  Heureusement  nous  obtînmes  la  même  vérification 
d'une  autre  manière;  et  la  base  do  grand  triangle,  calculée 
ainsi  par  trois  combinaisons  absolument  indépendantes  Je* 
Une»  des  autres,  s'accorda  pour  donner  des  valeurs  qui  ne 
différaient  que  de  deux  mètres  *ur  cent  quarante  mille ,  envi- 
ftmuiie  toise  sur  trente-cinq  lieue».  An  mois  d'avril  1607,  tous 
le»  triangle»  des  îles  étaient  terminés.  Je  revins  à  Paris  pour 
faire  construire  un  autre  cercle  qui  remplaçât  celui  que  nous 
lirions  perdu,  et  qui  pût  servir  l'hiver  suivant  pour  les  opé* 
rations  de  latitude.  Pendant  ce  temps,  ML  Arago,  assisté 
des  dftttx  commissaires  espagnols,  conûnuait  les  opént- 
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bons  gëodésiques  sur  le  continent,  et  rattachait  nos  triangles 
à  ceux  que  Méchain  avait  déjà  observés  en  Catalogne,  Cette 
jonction,  qui  se  fit  pendant  l'été,  au  milieu  des  chaleurs 
les  plus  dévorantes,  fut  extrêmement  pénible.  Exposés  à 
tontes  les  ardeurs  du  soleil ,  aux  pluies,  aux  orages  si  fréquens 
et  si  terribles  dans  ce  climat  sur  les  hautes  montagnes,  ils 
eurent  beaucoup  à  souffrir;  plus  d'une  fois  la  foudre  glissa  sur 
la  toile  humide  qui  les  couvrait.  Mais  rien  ne  put  leur  faire 
abandonner  leur  entreprise  ;  et  avant  la  'fin  de  l'automne  toute 
la  chaîne  des  triangles  était  terminée. 

Je  revins  alors  en  Espagne  avec  le  nouveau  cercle  qui  devait 
servir  aux  observations  de  latitude;  il  avait  été  construit  par 
M-  Fortin.  Dans  mon  premier  voyage,  j'avais  -été  4  portée 
de  faire  quelques  expériences  curieuses  sur  les  poissons  qui 
vivent  dans  des  eaux  profondes.  Les  fœtites  lies  d'Yvice  et 
de  Forraéntera,  n'étant  pour  ainsi  dire  que  des  rochers  isolés 
au  milieu  de  la  mer,  offraient  une  occasion  singulièrement 
favorable  pour  observer  et  déterminer  les  espèces  de  ces-ani- 
maux qui  appartiennent  particulièrement  à  la  Méditerranée. 
Ces  motifs  engagèrent  le  Ministre  de  l'Intérieur  à  joindre  un 
naturaliste  à  l'expédition;  -et,  sur  k  -demande  des  profes- 
seurs du  Muséum  d'Histoire  naturelle ,  il  désigna ,  en  cette 
qualité,  notre  ami  M.  François  de  la  Roche,  jeuûe  médecin 
très  versé  dans  ce  geore  d'étude,  et  connu  de  l'Institut  par  plu- 
sieurs mémoires  intéressons.  Lomjue  jaous  eûmes  rejoint  nos 
compagnons  à  Valenœ ,  nous  allâmes  tous  ensemble  passer 
Phivér  daas  noire  observatoire  dci'ile  de  Formeateta.  Nous 
y  prîmes  plusieurs  jràUiers  de  hauteurs  de  l'étoile  polaire,  et 
de  C  de  la  petite  Ourse*  pour  déterminer  la  latitude.  Noua 
observâmes  aussi  beaucoup  de  passages  .du  soleil  étales  étoiles 
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à  la  lunette  méridienne.  En  même  temS  nous  mesurions  la1 
longueur  du  pendule  à  secondes  pour  connaître  l'intensité  de 
la  pesanteur  à  cette  extrémité  australe  de  notre  arc;  et  nous 
observions  l'azimuth  du  dernier  côté  de  la  chaîne  des  trian- 
gles ,  c'est-à-dire  l'angle  que  ce  côté  forme  avec  la  ligne  méri- 
dienne, résultat  nécessaire  pour  orienter  notre  opération. 

•D'autres  auraient  pu  se  trouver  malheureux  dans  notre 
situation  ;  ils  auraient  pu  regretter  quelques  agrémens  de  la 
vie,  que  nous  étions  loin  d'avoir  dans  cette  île  isolée  et  sau- 
vage; mais  pour  nous,  qui  n'avions  pas  encore  oublié  l'hiver 
de  l'année  précédente,  nos  sentimens  étaient  bien  différens. 
Nous  avions  alors  le  vivre  et  le  couvert  ;  nous  avions  surtout 
la  certitude  de  réussir,  et  le  plaisir  de  voir  tous  les  jours  notre 
travail  s'avancer.  Cette  position,  qui  eût  été  ennuyeuse  pour 
d'autres,  n'était  pas  pour  nous  sans  douceur. 

Le  dimanche  était  notre  jour  de. fête.  Ce  jour  là,  le  bon* 
curé  de  la  partie  de  l'île  que  nous  habitions  venait  dîner  avec 
nous,  s'informait  du  progrès  de  nos  observations;  et  cet  ex- 
cellent homme,  beaucoup  plus  instruit  que  ne  l'est  ordinaire- 
ment la  classe  inférieure  du  clergé  en  Espagne,  prenait  à  tout 
ce  que  nous  faisions  un  véritable  intérêt.  Souvent  aussi  des 
habitans  venaient  solliciter  la  permission  de  voir  nos  instru- 
mens;  et  lorsqu'on  les  avait  introduits,  en  petit  nombre, 
dans  la  chambre  où  nous  les  tenions  renfermés,  ils  témoi- 
gnaient, en  les  voyant,  tout  l'étonnement  de  vrais  sauvages. 
Quelquefois  ils  venaient  en  troupe  le  soir,  l'alcade  à  la  tête, 
danser  dans  notre  cabane ,  avec  mille  cris  et  mille  postures 
bizarres;  les  hommes  sautant,  ou  plutôt  trépignant >  d'une 
manière  moitié  européàne,  moitié  africaine,  tandis  que  les 
femmes,  ayant  leurs  cheveux  serrés  en  longues  queues  pen- 
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dan  tes,  ordinairement  postiches,  tournaient  et  piroueltaiept ,- 
pieds  nus,  sans  quitter  la  terre,  comme, des  poupées  à  res- 
sorts. Le  tout  était  accompagné  d'une  musique  analogue,, 
formée  d'une  espèce  de  fifre  r  d'un  tambourin,  et  du  cliqyetis 
d'une  grande:  lame  d'épée  que  l'alcade  frappait  en  .mesure- 
avec  un  morceau  de  fer-  Lorsqu'on  venait  à  passer  de  ces 
amusemens  sauvages  dans  la  chambre  silencieuse  où  s& 
faisaient  les  observations,  ce  contraste  de  la  civilisation* 
et  de* la  barbarie,  des  connaissances  les  plus  sublimes  et  de 
ht  plus  profonde  ignorance,  avait  je  ne  sais  quoi  de  grand.et 
de  pénible  qui  affectait  l'âme  d'une  manière  que  je  ne  saurais 
exprimera 

Lorsquenous  eûmes  fait  deux  mille  observations  de  l'étoile 
polaire,  lorsque  nous  eûmes  achevé  les  expériences  du  pen- 
dule, je  quittai  Formentera  pour  revenir  en  Espagne >  rap- 
portant avec  moi  ces  résultats.  M,  Arago  resta  dans  l'île  avec 
MM.  Chaix  et  Rodriguez  pour  observer  le  passage  supérieur 
de£  de  la  petite  Oursç,  et  en  même  tëmsil  ajouta  aux  pas- 
sages de  la. polaire  six  cents  observations  nouvelles,  qui , 
jointes  aux  précédentes,  donnent  à  la  latitude  de  ce  point 
toute  la  certitude  que  l'on  peut  désirer.  Mais  le  principal 
objet  du  séjour  de  M.  Arago  était  l'exécution  d'une  autre 
/entreprise  que  nous  avions  méditée  ensemble.  En  voyant , 
de  notre  station  de  Gampvey,  l'île  de  Majorque  à  l'orient 
sur  notre  droite,  et  la  côte  d'Espagne  à  l'occident  sur  notre 
gauche,  nous  avions  reconnu  la  possibilité  de  les  joindre  en- 
semble par  un  arc  de  parallèle  qui  nous  aurait  donné  la  me- 
suré de  trois  degrés  de  longitude.  Cet  arc,  situé  à  l'extrémité 
australe  de  la  méridienne,  déterminait  plus  complètement  la 
courbure  de  cette  partie  du  sphéroïde  terrestre,  en  la  me- 
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surant  dans  deux  directions  perpendiculaires.  Il  devait  faire 
connaître  si  les  parallèles  terrestres  sont  elliptiques  comme 
les  méridiens,  ou  s'ils  sont  circulaires,  et  par  conséquent  si 
la  terre  est,  ou  n'est  pas,  un  sphéroïde  de  révolution.  Pour 
résoudre  ces  questions  importantes  *  M.  Àrago»  avait  entre- 
pris et  commencé  la  mesure  des  triangles  qui  devaient  lier 
Majorque  à  la  côte  d'Espagne,  en  s'appuyant  sur  Yvice 
et  Formentera. 

Ne  voulant  pas  interrompre  ces  observations,  je  laissai  à 
M.  Àrago  le  sauf-conduit  anglais,  le  bâtiment  espagnol;  et 
je  m'embarquai,  pour  revenir  en  Espagne,  sur  un  petit  che- 
beck  algérien  que  je  trouvai  par  hasard  jen  relâche  à  Yvice. 
Je  fus  pris  en  route  par  des  pirates  de  Raguse ,  qui  avaient 
momentanément  arboré  pavillon  anglais.  Après  avoir  bien 
visité  notre  petite  embarcation,  ils  nous  déclarèrent  de  bonne 
prise,  et  voulurent  nous  emmener  k  Oran;  mais,  en  m'au~ 
torisant  du  sauf- conduit  anglais  dont  ils  avaient  connais- 
sance, et  que  toutefois  je  n'avais  point,  en  leur  montrant 
jnes  instrumens  qui  attestaient  ma  destination,  surtout  en 
leur  abandonnant  quelques  onces  d'or  que  j'avais  sur  moi , 
comme  d'ailleurs  une  si  chétive  proie  était  pour  eux  plus  em- 
barrassante qu'avantageuse,  je  me  tirai  de  leurs  mains,  moi 
et  mes  compagnons,  et  je  dois  convenir  que ,  pour  des  pirates, 
ils  en  ont  usé  fort  honnêtement.  J'eii  fus  quitte  pour  une 
courte  quarantaine  qu'A  nie  fallut  faire  à  Dénia  dans  un  vieux 
château  ruiné ,  autrefois  la  résidence  des  ducs  de  Médma- 
Cœli  dans  le  temsde  leur  puissance,  mais  où,  de  cette  an* 
cienne  grandeur,  Une  restait  plus  d'à  atretraoe(ju -une  vieille 
statue  de  guerrier  couché*  sut  l'hôte^  qui  me  servait  dt 
pupitre  pour  écrire  à  mes  ^mia. 
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Lorsque  les  observations  eurent  été  remises  an  Bureau  des 
Longitudes,  une  corn àûsskm  fut  chargée  de  les  examiner  et 
de  les  calculer.  Le  résultat  de  ce  travail,  comparé  aux  obser- 
vations de  M.  Delambre  à  Dunkerque,  donna  une  valeur  du 
mètre  presque  exactement  égale  à  celle  que  les  lois  françaises 
ont  fixée ,  d'après  les  premières  déterminations.  La  différence 
estau-dessou&d'un  dix  millième  de  ligne  :  elle  ne  produirait  que 
quatre  dixièmes  de  mètre,  environ  176  lignes,  sur  la  longueur 
totale  de  l'arc  terrestre, compris  entre  les  parallèles  de  Dun- 
kerque et  de  Formentera,  Une  si  petite  erreur  a  réellement 
de  quoi  surprendre;  elle  aurait  pu  être  quarante  ou  cinquante 
fois  plus  considérable,  qu'il  n'en  serait  jamais  résulté  aucun 
inconvénient  sensible  dans  les  opérations  les  plus  délicates 
des  arts.  Cet  accord  prouve  que  le  mètre,  déduit  de  la  gran- 
deur de  la  terre,  est  désormais  bien  connu  ;  et  que  les  autres 
opérations  de  ce  genre  que  l'on  pourra  faire  par  la  suite ,  si 
toutefois  on  en  exécute  jamais  d'aussi  considérables,  ne  pour- 
ront y  apporter  aucun  changement* 

Les  expériences  que  nous  avions  faites  à  Formentera  sur 
la  longueur  du  pendule  à  secondes ,  expériences  que  nous 
avoris  répétées,  M.  Mathieu  et  moi,  à  Paris,  à  Bordeaux, 
k  Figeac,  à  Germon t  et  à  Dunkerque,  ont  fait  connaître 
l'intensité  de  la  pesanteur  et  ses  variations  jsur  les  diverses 
parties  de  notre  méridienne.  Ces  mesures  ont  donné  pour 
l'aplatissement  de  la  terrç  une  valeur  extrêmement  peu 

~  différente  de  celle  qui  se  déduit  de  la  mesure  des  degrés 
de  latitude,  et  l'on  sait,  par  la  théorie,  que  aëtiè  différence 

:  tient  k  la  nature  des  procédés.  Nos  expériences,  Eûtes  avec 
d.es  appareils  que  Borda  a  imaginés,  mais  qtpe  nous  avons 
rendu*  plus  portatifs  et  plus  simples/ donnent,  pour  la 
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longueur  du  pendule  à  Paris,  la  même  valeur  que  celle 
qu'il  assigne;  et  leur  extrême  accord,  soit  entre  elles,  soit 
avec  celles  de  cet  illustre  physicien,  ^en  atteste  la  précision. 

Ce  résultat  étapt  exprimé  en  parties  du  mètre ,  il  suffirait 
de  le  connaître  pour  retrouver  le  mètre,  base  de  toutes  nos 
mesures ,  si  tous  les  étalons  qui  fixent  sa  valeur  exacte  ve- 
naient à  se  perdre  par  la  suite  des  temps.  En  effet,  si  Fou 
,se  rappelait  seulement  le  nombre  qui  exprime  la  longueur 
du  pendule  à  Paris,  par  exemple,  il  suffirait  d'observer 
exactement  cette  longueur  par  l'expérience,  et,  en  la  comr 
parant  au  nombre  qui  la  représente,  le  mètre  serait  aussitôt 
retrouvé.  Par  là  on  connaîtrait  aussi  toutes  les  mesures  de 
.capacité  qui  dérivent  du  mètre,  suivant  des  proportions 
très  simples  et  exactement  décimales.  Ensuite,  en  pesant 
avec  des  balances  très  exactes  le  poids  d'un  centimètre  cube 
d'eau  pure ,  prise  à  la  température  où  sa  densité  est  la 
plus  grande  possible,  c'est-à-dire  vers  quatre  degréâ  du 
thermomètre  centésimal,  on  retrouverait  pareillement  le 
gramme ,  et  par  conséquent  toutes  les  mesures  de  poids. 
'Voilà  les  avantages  que  l'on  a  eus  en  prenant  pour  fcase  du 
système  métrique  dès  données  fixées  par  la  nature  et  liées 
entre  elles  suivant  l'ordre  décimal;  ce  sont  des  avantages  que 
n'avaient  point  les  mesures  arbitraires  dont  les  anciens  se 
sont  servis,  dans  l'impossibilité  où  ils  étaient  d'en  déter- 
miner de  plus  exactes.  Aussi ,  les  étalons  de  ces  mesures 
^s'étant  perdus  par  l'effet  des  révolutions  dés  peuples,  leur 
valeur  précise  s'est  perdue  également  pour  toujours;  et  les 
.expériences  auxquelles  elles  ont  été  employées  ne  peuvent 
-plus  servir  que  «de  sujet  aux  recherches  des  érudits. 

jLes.  observations  d'histoire  naturelle  que  M.  De  Laroche 
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avait  recueillies  dans  son  voyagé,  ayant  été  pareillement 
rendues  publiques,  ont  confirmé  la  plupart  des  faits  que 
j'avais  remarqués  dans  mon  premier  voyage,  et  leur  ont 
ajouté  plusieurs  circonstances  nouvelles.  Les  recherches  de 
ce  jeune  naturaliste  ont  aussi  donné  une  connaissance  plus 
exacte* et  plus  complète  des  poisson*  de  la  Méditerranée , 
principalement  de  ceui  qui  vivent  dans  des  eaux  profondes. 
Ses  expériences  et  les  miennes  conduisent  également  à  celte 
conséquence  singulière ,  c'est  que  la  vessie  natatoire  des 
poissons  contient  d'autant  plus  de  gaz  oxigène,  qu'ils  ha- 
bitent à  è&s  profondeurs  plus  considérables ,  quoique  l'air 
contenu  dans  l'eau  de  la  mer,  à  600  mètres  (  1800  pieds) 
de  profondeur,  soit  égale,  peut-être  même  un  peu  infé- 
rieur en  pureté  à  celui  qui  en  imprègne  la  surface,  comme 
je  m'en  suis  assuré  par  des  expériences  directes.  Nous  avons 
également  remarqué  que  lorsqu'on  retire  des  poissons  du 
fond  de  ces  abîmes,  l'air  contenu  dans  leur  vessie  natatoire 
n'étant  plus  comprimé  par  l'énorme  colonne  d'eau  qui  pe- 
sait sur  eux,  se  dilate  tellement,  qu'il  déchire  la  vessie  , 
renverse  leur  estomac,  et  les  étouffe  avant  qu'ils  aient  at- 
teint la  surface  des  eaux. 

Enfin ,  notre  opération  aura  peut-être  dans  l'avenir  des 
conséquences  plus  étendues.  Si  jamais  la  civilisation  euro- 
péenne parvient  à  s'établir  sur  les  côtes  d'Afrique,  rien  ne 
sera  plus  facile  que  de  traverser  la  Méditerranée  par  quel- 
ques triangles ,  en  prolongeant  notre  chaîne  dans  l'ouest 
jusqu'à  la  hauteur  du  cap  de  Gâte;  après  quoi,  remontant 
la  côte  d'Afrique  jusqu'à  la  ville  d'Alger,  qui  se  trouve  sous 
le  méridien  de  Paris,  on  pourra  mesurer  la  latitude,  et 
porter  l'extrémité  australe  de  notre  méridienne,  sur  le 
sommet  du  mont  Atlas. 
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Note. 


.  Ici  se  termine  l'exposé  de  la  partie  de»  travaux  primitivement  ordonnas 
par  le  Bureau,  des  Longitudes.  M.  Araga  s'était  proposé  d'y  joindre  le  détail 
particulier  de  ceux  qu'il  a  exécutés  seul  pour  la  mesure  de  l  arc  .de  parallèle 
compris  entre  Fermentera  et  Hayorque;  et  l'on  a  pu  voir,  dans  la  note 
placée  page  y,  que  nous  avions  présenté  cette  intention  comme  réalisée- 
Nous  avions,  en  effet ,  été  autorisés  à  le  faire;  mais,  depuis,  M.  Àrago  a 
jugé  à  propos  de  réserver  cette  partie  historique  pour  'servir  d'introduction 
h  l'exposé  même  de  m  observations,  qu'il  de$tine>u  volume  suivant. 
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VOYAGE  ASTRONOMIQUE 

FAIT  EN  ESPAGNE, 

POUR  PROLONGER  LA  MÉRIDIENNE. 

OBSERVATIONS  GÉODÉSIQUES. 

Station  du  MONT-ALLÈGRE,  sur  la  butte  de  Matas. 

1  je  côté  de  l'ancienne  chaîne  de  triangles ,  sur  lequel  s'appuie,  la 
nouvelle,  est  celui  qui  joint  les  stations  de  Mont-Serrat  et  de  Mai». 
Matas  ;  le  centre  du  réverbère  de  Matas  répondait  au  centre  du 
piquet  qui  avait  servi  de  point  de  mire  pendant  les  premières  ob- 
servations; on  avait  également  placé  à  cette  station  un  signal  de  jour 
dont  le  centre  correspondait  verticalement  au  même  point,  et  Ton 
dirigeait  ce  signal  vers  la  station  où  se  trouvait  l'observateur  chargé 
de  la  mesure  des  angles. 

Hauteur  du  centre  du  signal  au-dessus  du  sol...  =  i'""65. 

Hauteur  du  centre  du  réverbère  au-dessus  du  sol  =  o1  ,  5o  à  peu  près. 

Quant  à  la  hauteur  du   centre  du   cercle ,   on  peut    la   supposer 

de  o',77.  > 

DISTANCES    AU    ZENIT. 

Réverbères  du  Mont-Serrat. 

*Ôta£.        An«,e-   mo,tiP,cs-  Angle*  .impie.. 


fi 197*852 98*9260 

ri..  .989,270V 
la..  989,352/ 

10.. <3..   989,323*...,  989*270750 98,927075=89°2'3*723. 

M--  989,294! 

{ o,i56J  , 

Méchain  et  Cini.  Le  mercredi  3  brumaire  an  12  (26  octob.  i8o3),  tems  calme. 
Divisions  du  niveau  comprises  entre  les  extrémités  de  la  bulle,  de  23  à  a3. 
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Mai».  Clocher  de  V abbaye  du  Mont^Serrat. 

2 10,9*344 • ••  99*6720.0 

4 398,69a 99>673o.o 

6 598,038 99,6730.0 

8 797*388 99,6735.0 

ri..  996>736} 

\a..  996,822/ 

io..<3..  996,792V..     996'7385o 99,673850    =89°42'23"274  ■ 

14  -  996>7So\ 
[ 0,i56J 

Méchain  et  Cinî.  Le  4  brumaire  an  12  (27  octobre  i8o3),  à  11*  J  du  matin  r 
Tent  Est  assez  fort  ;  tenu  entre-couvert  et  soleil  par  intervalles.  Divis.  du-  niveau 
de  17  i  17. 

Sommet  de   la  tente  de  la  Morella. 

* i99>89* 99>946o.o 

4 399,780 99,9450.0 

6 599,664 99i944o.o 

8 799>548 99>9435-° 

!•*••  999 >464^ 
2. .  999,545/ 
3-  999,5igL.    999,4&4a5o 99,9464*5    =«9#5/6'4i7- 
4  •  999>485l 
—    000,1 56 j 

Méchain  A  à  1 1*  du  matin ,  le  4  brumaire  (  27  octobre  i8o3  ) ,  tems  variable* , 
•bjets  diffus,  Divis.  du  niveau ,  de  18  ±  à  18  \. 

ANGLES   DE   POSITION 

Entre  les  réverbères  de  M  ont- S  errai  et  ceux  de  la  Morella* 

8 483,54o 60,4425.0 

16 967,084 60,4427.5 

M 1450,642 60,4434.2 

r  1934, 20 n 

y    1934,282/ 

3a .  J      1 934 , 256V  •  •  1 934 > 20 1 750 ... .  60 , 4438o469=54023/57l927. 
I      1934,2241 
v.      —  o,i56J 

Méchain.  Le  3  brumaire  an  12  (  26 octobre  i8o3  ) ,  de  8*  à  10*  du  soir.  Vent 
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N.-O.  assez  fort ,  et  qui.  a  un  peu  ralenti  les  observations.  Les  réverbères  étaient 
très-apparens. 

Le  centre  du  réverbère  de  Mont-Serrat  étant  placé  de  i'"*  i\ue-  «n  avant  de 
la  verticale  du  milieu  de  la  porte  de  la  chapelle ,  qui  est  l'axe  de  la  station 
(  Voyez  Mont-Serrat  ) ,  il  en  résulte  pour  correction  additive  ou  réduction  au 
centre +i"fi& 

Angle  observé  = «...»...   54°a3- 57*937 

Angle  réduit  au  centre S^qS'S^jSo 

Réduction  à  l'horizon — 17*660 


Matai. 


Angle  réduit  au  centre  et  à  l'horizon 54°a3'4a#oao 

MÊME     ANGLE.     ( Signaux  de  jour. ) 

-  $&£.    *»**"  *™w«-  An8,cs  ,imp,es- 

a...     iaof885 6o'44a5.o 

4...     041,771 60,4437.5 

6...     36a, 655 6o,44a5.o 

8...     483,54o 6o,44a5.o 

xo. . .     604,4^6 6o,44a6*° 

13...     7a5,3io 6o,44a5.o 

14...     846,193 6o,44a3.6 

16...  .967,079 60,4434.4 

18...   1087,964 60,4424.4 

/- 1308,848} 
I  1308,931/ 

30.  J  iao8,9oil....  1308,84875 60,4434.375  =  54*33'53\fo8 

j  1308,871 1  Réduction  4  l'horizon * .  —17*660 

(  —  o,  i56J  A  rhorizon 54*a3/35',838 

Méchain,  le  5  brumaire  an  13  (38  octobre  i8o3)  ,  de  4*  20'  à  5*  30'  après 
midi  :  soleil  faible  ,  objets  ombrés  et  bien  terminés.  On  vise  au  parallélogramme  - 
ou  point  de  mire  de  la  chapelle  et  à  celui  de  la  Morella. 

Moyenne  proportionnelle ,  ou  angle  définitivement  arrêté. .  54*a3'3()ir68. 
Entre  le  clocher  de  Mont-Serrat  et  la  tente  signal  de  la  Morella. 

3...  n8'458 59*3300.0 

4...  336,917 59,3393.5 

6.  •  •  355,374 59,3390.0 

8...  473,838 59,3397.5 
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Matas.         dmlcrv.  An*]c$  mltJP'«-  ^S1"  "mP,ei- 

f  592*297^ 

1  592,38o/ 

10.  J  592,349' 592^2975 59*2297.5  =;  53*1  S^^o. 

/  592,32ol 

l  — o,i56» 

Méchain.  Le  4  brumaire  (  27  octobre  ),  vers  midi ,  objets  un  peu  embrumés» 
Cet  angle  n'appartient  pas  à  la  chaîne  principale  des  triangles. 

S  talion  de  MONT-SERRAT  (à  la  chapelle  Notre-Dame  ). 


Bloni-Serrat. 


La  station  de  Mont-Serrat  fut  établie  à  la  petite  chapelle  Notre- 
Dame  ,  qui  est  bâtie  sur  le  pic  le  plus  élevé  de  la  montagne  ,  et  assez 
près  de  l'ermitage  de  Saint- Jeronimo.  Le  milieu  de  la  porte  de  la 
chapelle  était  le  centre  de  la  station,  et  c'était  à  ce  point  que  répon- 
daient verticalement  le  centre  des  réverbères  et  celui  du  parallélo- 
gramme qui  servait  de  point  de  mire  pendant  Itf  jour  ;  l'orientation 
des  murs  de  la  chapelle  a  forcé  quelquefois  de  déplacer  les  réverbères  : 
on  indiquera  ces  changemens  en  transcrivant  les  séries  des  angles 
sur  la  valeur  desquels  ils  ont  eu  de  l'influence» 

Le  bord  supérieur  du  parallélogramme ,  signal  de  jour  ,  était  élevé 
au-dessus  du  faite  du  toit  de  la  chapelle  de  0^7. 

Le  centre  du  cercle  était  de  0^67  au-dessus  du  niveau  du  pavé 
de  la  chapelle. 

Quant  à  la  hauteur  du  centre  du  réverbère ,  on  peut  la  supposer, 
égale  à  o*,5» 

DISTANCES    AU    ZÉNIT. 

Sommet  de  la  tente  de  la  Morclla. 

s...  202,585 101,2925.0 

4...  405,174 101,2935.0 

6...  607,760 101,2933.3 

8...  8io,345 101,2931.2 

iici3,oi5i 

YO..Jl01fl,g83>....       1012,93200...    101,)2932.O  =r  91°  g'^g'geS. 

/ior2,955l 
[—  o,i56J 

Mécnain  et  Enrilé.  Le  3o  vendémiaire  (20" octobre  i8ô3),  à  midi,  soleil,  teœ* 
calme.  Therm.  du  niveau,  de  i5  à  i5. 
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Réverbère  de  la  Morella.  Mom-S«rrat. 

aX)EÎ£.    An*Iei  m,JliPIes-  Angles  simples. 

lioi3,o8a/ 
io..^oi3,o49l----  ioia^997a5r...  ioi'ag97a5o  =  gi'io'n'ioj; 

fioi3,oaol 
V —  o,i56' 

Mécbain  et  Enrilé.  Le  3o  vendémiaire  (a3  octobre),  à  11*  Jdu  soir,  tenu 
serein ,  vent  N.-O.  assez  fort.  Divis.  du  niveau ,  de  ao  à  20. 

Signal  de  Matas. 

a...  303,790 c ioi,3g5o.o 

4...  4o5,586 101,3965.0 

6...   6o8,384 101,3973.3 

8...   811,180 101,3975.0 

{1013,979»     : 

\ioi4jo6ar 
io..Jibi4,o3i>--..  1013,979750, . .  101,3979750  =  9i0i5'39#43g. 
jioi4>oo3l 
V—  o,  i56; 

Méchaîn  et  Enrilé.  Le  3o  vendémiaire  (a3  octobre)  ,  à  4*  i  après  midi; 
soleil ,  plan  du  signât  bien  éclairé.  On  vise  au  milieu.  Therm.  du  niveau  ,  de 
16  à  i6\ 

Réverbère  de  Matas* 
rioi3,946\ 
\ioi4,o3bf 

io..<ioi3,998>....  ioi3, 94750 101,394750    =  giVS'iS'ggo: 

lioi3,97al 
{—  o,i56/ 

Méchain  et  Enrilé.  Le  3o  vendémiaire  (a3  octobre  ),'£  11*  ao'  du  soir,  tenta 
serein,  vent  N.  O.  assez  fort.  Divis.  du  niveau ,  de  ao  à  ao. 

Réverbère  de  Montagut. 
poo6,3o8,\ 
11.006,387/ 

10.  J 1006, 359    ....    1006,3070 l0O,6307O       zsz  oo°34'  3*468: 

i ioo6,33ot 
t—  0,1 56; 

Méchain  et  Enrilé.  Lea8  vendémiaire  (ni  octobre  iSo3),  à  n*  £  du  soir: 
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Mont-Scrrat.    Lepignon  du  portail  de  l'église  de  Villa-Franca  {pour  un  triangle  secondaire.) 
cTObscrv.     An8l-  mult#  Angles  simples. 

a...  2o4g4lQ ioa*ao6o.o 

4-  •  •  4°8';8ao ioa,a©5o.o 

6...  6i3,a34 ioa,ao5G.7 

8...  817,645 io2,ao56.a5  :=  gi°59'  6*5435. 

Méchain  et  Enrilé.  Le  3o vendémiaire  (a3  octobre)  ,  à  4*  après-midi.   Divis. 
du  niveau,  de  16  à  16. 

Horizon   de  la  mer. 

a...  aoa,a65 ioi,i3a5.o 

4...  4°4>5a8 ioi,i3ao.o 

6. . .  606,785 ioi> i3o8.3 

8. . .  809, o5i • ioi,i3i3.9 

^1011, 3o5\  ' 

|iou,39a/ 
io..<iou,557>---'  iox i,3ô7î5,...   101^1307*5  .=  91*  1'. 3*549. 

[1011,3511 
•  o,i56J 

-Méchain  seul.  Le'icr  bnmair©  (94  octobre  i8o3)  ,  à  9^  du  matin.  O»  ob- 
servait dans-la  direction  du  soieil  qui  éclairait  la  mer  et  rendait  le  terme  de 
l'horizon  parfaitement  tranché.  Vent  N.-E.  faible.  Divis.  du  niveau,  de  11  £ 
à  11  {.  La  hauteur  du  centre  du  cercle  au-dessus  du  pavé  de  l'intérieur  de  la  cha- 
pelle était  de  4  pieds. 

ANGLES    DE    POSITION 

Entre  la  Morella'eV  Matas. 

8. . .  535, i85 66,8981 .3 

16...  1^365. 66,8378.1 

a4...  i6o5,554 «6, 8979*6 

2140, 73a 

ai4o,8ao  , 

3a. .{  2140,783  >. . . .  ai4o,73aa5o. . .    60,8978838  =  fefiYac/ilo. 

ai4o,75ol 

.*— *  o,i56. 

Méchain.  Le  3o  vendémiaire  (  a3  octobre  ) ,  de  6*  45'  à  8k  du  *oir ,  beau 
temps,  vent  N.-O.  assez  fort.  La  lumière  des  réverbères  est  tin  peu  faible  et 
•tremblante  j  cependant  on  «bseuvait  très-facilement. 
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Même  Angle.  Mom-Serrat. 

dX)iï«î.    A«8I-"D,llL  Angles  «mplei. 

8./    535'i84 66*8980.0 

16..  1070,365 66,8978.1 

18..  iao4,i55 66,8975.0 

Ti6o5,5433  » 

\i6o5,63o  / 
a4.J»6o5,59&|-  —  i6o5,544P75.     66,89766979  =  6o*ia'a8'45a. 

Ji6o5,563  I 

(.—  o,i56  ) 

rai4o,7i9/ 

1      0,804 
3a. .<      0,773  y....  fli4o,7ao5oo.     66,8975i563  =:  6o°ia'a7*95i. 

I       0,74a 

l—  o,i56 

Méchain.  Le  3o  vendémiaire  (^3  octobre),  de  8*  \  à  10*  £  du  soir,  le  signal 
de  Matas  a  disparu  pendant  près  d  une  demi  -  heure  j  tous  les  deux  ont  souvent 
été  faibles  et  yacillans. 

Moyenne  des  deux  séries  . . , c=6o»ia'a&"545 

r=o'aa8  y=  g4#5o'45"8 —  i*ai6 

6o0ia/a7ff3a9 

Réduction  à  l'horizon. +53*357 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette.  ...... +  0*010 

A  l'horizon     =s6o»i  3^0*696 

L'angle  définitivement  arrêté  par  la  Commission 

du  Bureau  des  Longitudes =6o°i3'ao*700 

Entre  Montagut  et  la  Morella. 

8. .  6a3,83i 77>978*.7 

16. .  ia47,66a 77*9788.7 

*4..  1871,487 77i9786*3< 

/a495,3a8  \ 

\a495,4i3  / 
3a..  |a495,375  >..,.  a495,3a8o...     77,9790.00    =  70°io'5i*96o: 

Ja495,35a  l 

V—  o,i56  J 

Méchain.  Le  a8  vendémiaire  (ai  octobre  i8o3) ,  de  7*  \  à  8*  \  du  soir,  temt 
calme  >  réverbères  bien  apparens ,  fils  en  X. 
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8  PROLONGATION  DE  LA  MÉRIDIENNE. 


MoDt-Serrat.  Mêmt\  Angle. 

d*Ohserr.    An«1'  mvk-  Anglci  simples. 

8. .     6*3' 834 77*979* -5 

16. .  1*47*667 77,9791 .7 

24..  1871,493 77*9788.7 

ro495,3a7 

10495, 4i3 
3a. .<a495,377  V. . . •  a495,3a8375o. .    77,9790117a  =  70°io'5i*9g8 

12495, 35a5l 

l—  o,i56oJ 

Moyenne  des  soixante -quatre  observations 70°io'5i*g7g 

+85*305 


A  l'horizon 70°!  i'i7#i84 

La  Commission  a  arrêté 70*1 1^17*18 

Méchain.  Le  même  jour ,  de  9*  £  à  10*  ± ,  un  peu  de  yent  ;  mais  les  réverbères 
sont  très-visibles.  Fils  en  X. 

Entré  ViUa-Franca  et  Jdontagut  (pour  un  triangle  secondaire.  ) 

\     

a.*    '  83,588 4*>794°-0 

4..     167,194 41,7985.0 

6..     350,779 •' •    4»,79S5-° 

8..    334,389 ...;... 41,7986.5 

10..    4i7,983 41,7983.00    =37^/6*493. 

Enrilé.  Le  3o  vendémiaire  (  a3  octobre  i8o3),   entre  g*  et  iok  du  matin; 
soleil.  On  visait  à  la  flèche  du  clocher. 

Entre  le  pignon  du  portail  de  l'église  de  Vïlla-Franca  et  la  Morella 
(pour  un  triangle  secondaire.) 

a..   73,709 36,3545.o 

4..  145,390 36,3475.0 

6..    ai8,o84 36,3473.33    ==  3oé4a'45*36o 

+  io'3o3 


A  l'horizon 32*4a'55"663. 

Enrilé.  Le  même  jour,  dans  l'après-midi. 

PUIG 
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OBSERVATIONS  GÉODÉSIQUES- 
PUIG    DE    LA    MORELLÀ.  MwcU*. 

La  tente  de  la  Morella  était  placée  sur  la  pointe  de  rocher  la 
plus  élevée  de  la  montagne  de  ce  nom,  et  à  peu  de  distance  de 
la  ferme  de  Can-Pérès  de  Tibarque  ;  la  hauteur  du  signal  de  jour 
au-dessus  du  sol  était  =i',5,  et  celle  du  cercle,  de  O^a* 

DISTANCES    AU    Z  É  N  I  T. 

Mont-Serrat  (  réverbère.  ) 

a...     197*983 98*9910.0 

1  989>974/ 
*o. .  1  989,947?  •  •    $89*89150. . . .     98,9891500  ca    g^'aF^j». 
/  989,9x61 
{  -o,i56j 

Méchain  et  Enrilé.  Le  a5  ycndémiaire  (  18  octobre),  à  nà  ao'  da  soir, 
grande  humidité,  ciel  serein,  atmosphère  chargée i  l'horizon.  Diyis.  da  niveau, 
de  ao  à  ao. 

Sommet  du  toit  de  la  chapelle  dé  Mont-Serrat. 

••••     I97i978  98,9890.0 

4...    395,96a  9*>99P5° 

6...     5g3,94a 98,9903.3 

*■••    79">917 98,^96. 3 

(  989>9oaï 

\  989»984| 

*°.  •  <  989>957>.  •     989,903750. .,  98,9903750  =  89°5'a8<r8i5. 

I   989>9a8\ 

[  —  0,1 56J 

Méchain  et  Enrilé.  Le  18  octobre  i8o3,  à  iok  J  du  matin;  soleil ,  yent  N.-O. 
faible.  Diyis.  du  niveau,  de  17  \  à  17  J. 

Réverbère  de  Matas. 

a...     300,743  100,3710.0 

/-ioo3r6gi\ 
11003,770/ 

10. .  Jioo3,74Sl. .  1003,69*0 100,3690.0    as  gd°i9'56"ao& 

Jioo3,7i5l 
(,—  o,i56J 
Méchain  et  Enrilé.  Le  a6  vendémiaire  (19  octobre  i8o3),  à  la1  5'.   Diyis. 
du  niyeau ,  de  18  £  à  18  £. 

% 
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io  PROLONGATION  DE  LA  MÉRIDIENNE. 

MokII».  Le  bat  de  la  tenté  de  Matas. 

*Ob*£    *«*■»&•  Angle,  «mpl*. 

a. . .  aoo* 734  . , 100*3670.0 

4...  40 1,48 5  100,3712.5 

6...  6en,a38 - ^00,6730.0 

8...  802,985 ■..  ioo,373i.3 

rioo3,735^ 

lioo3,8no/ 
io..-|ioo3,788l..  ioo3,736o 100,3736.  ©o  =  go#ao'i  0*464» 

!  1003,757! 

(—  o,i56;  .... 

Méchain  et  Enrilé.  Le  19  octobre  ,  a  ioà  ~   du   matin  ,  «oleil,  Diyis.   d» 
niveau ,  de  i5  à  i5. 

Heverbêre  de  Montagut. 

a...     199*316 99,658o.o 

996,55*} 
996,636/ 

10.. <{  996,608V..    996>554o 99,6554.00  =  ?9°4i'a3'49^ 

996.576i 
5,i56J 


Méchain  et  Enrilé.  Le  &4  Tend^pnaire  (17  octobre  i8o3),  yers  9*  }  du  8oir„ 
▼ent  S.-  O.  /  grande  humidité.  Diy».  du  niveau,  de  19  i  19.  Le  réverbère  a 
été  de  tenu  en  tenu  caché  par  le*  brumes» 

Sommet  de  la  tente  de  Montagut» 

s..j    199,300 99,6500.0 

4...    398,605 99,65oi.3 

6...    597,910 99>fi5i6.7 

8,.*  797, ai3 99,65i6.3 

r  996,5i4) 

1  996,597/ 
*°*A  996.566L.  996,51400 gg,65i4.oo  =  89°4i'io*536: 

/  996,535 

l  -o,i56j 

Méchain  et  Enrilé.  Le  s6  ▼«Bdémiair*  (  iy  octobre  i8o3),  à  11*  i  du  matin, 
floleiL  Divia.  du  niyeau ,  de  i5  ?  à  i5  £. 
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Réverbères  de  Saint- Jean.  Morella. 

af...    301*703 ïoo*85io.o  • 

'1008,538) 

lico8,6ia/ 

io..<ioo8,583>..  ioo8,5ago....i  100,8529.00    =  go#46^f3gÇ. 

|ioo8,55ol 

-o,i56J 

Mécbain  et  Enrilé.  Le  lundi  *4  Tcndémiaîre  an  11  (17  octobre  i8o3),  à 
nh  a5'  du  soir,  vent  S.-O.,  grande  humidité.  Divis.  du  niveau,  de  ao  i  ao, 

J9o/>i  <fe*  créneaux  de  la  tour  de  iïfont-Jouy. 

a...     203,419   101,309500      =  9i°5'  18*78 

Enrilé.  Le  a6  vendémiaire  (19  octobre),  dans  l'après-midi.  Cette  distance 
au  zénit  devait  servir  à  réduire  à  l'horizon  l'angle  compris  entre  le  clocher  de 
Matard  et  le  milieu  du  grand  mât  de  la  tour  de  Mont~Jouy ,  qu'on  ayak  mesuré 
un  instant  avant  ;  mais,  le  clocher  de  Matard  s' étant  embrumé ,  ne  put  être 
observé. 

La  pointe  du  clocher  de  la   Villa-Nueva. 

a...     ao3,8ga 101,9460.0 

4...     407,783 101,9445.8 

€...     611,667  101,9445.0 

r.8i5,564\ 

\  8i5,634f 
8..<J  8i5,6i6i..     8i5,56*s£..,.  ioj,945i.56a  =  fri^SVSeff.  . 

I   8i5,587i 

V— o,i56j 

Méchain  et  Enrilé.  Le  a5  vendémiaire  (18  octobre),  à  10*  35'  du  matin, 
soleil,  vent  N.-O.  faible.  Divis.  du  niveau,  de  17  £  à  17  £. 

ASGLES 

Entre  les  réverbères  '  de  Notas  et  celui  de  Mont-Serrat* 

8...     58i,a6a  73,6677.5 

iÇ../  116a, 535 ' 73,6584.7 

*4...   1743,801  73,6583-7 
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Morclla.       d\>b£™.    AngL  mulu  Angle*  «m^*. 

Ia3a5,i58/  t 
3*. .  ^a3a5, iag>. .  a3a5' 075750. . .     73*6586. 17a  =  65°a3'33*9ao. 
jaSaS, 100I 
\  —0,156; 

Méchant.  Le  a5  vendémiaire  (  r8  octobre  ),  de  6*  ~  à  7'  30'  du  soir,.réverbtres- 
bien  apparens. 

Même  Angle* 

8...     58i,a64 ...     73,6580.0 

16...   1163,538 73,6580.0 

34...   1743,788 73,6578.3 

f 3335,053^ 

J33a5r,i39f 
3a. .  <ja3a5, 109V. .  a335,o555o. . . .     7»,657g.844  =  65°ay3iT%.. 
i 3325,0781 

Méehain.  Le  même  jour,  de  91 1  à  io*  %* 

f 

Moyenne  des  deux  séries....  =  65°33'33*8<)4 

Réduction,  à  F  horkton —  34*388. 


A  l'horizon 65°33'58"5o6 

Angle  arrêté  par  la  Commission =  65°33'58*5io 

JEntre  les  réverbepts  de  Montagut  et  celui  de  Mont-Serrat. 

8...     5a5,Gao 65,7oa5.o 

»6...   1051,367 65,7041.9 

34...   1576,864 65,7036.7 

!3io3,48n 
3ioa,565i 

3103,533V..  3io3,483oo....  65,7035.9375=  59°/56r4o4 

3io3,Siol  Rédaction  à  l'horizon +  3'3o6 


— o,i56j 


A  Thorizon =  5$+/!xfji* 


Méchain.  Le  36  vendémiaire  (  19  octobre),  de  1*  {  à  3*  du  matin,  réverbères 
Bien  visibles;  mais  la  lumière  en  est  large  et  peu  terminée.  H  y  a  une  très- grande 
bumidité. 
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Entre  le  sommet  du  cène  de  la  tente  de  Montagut  et  le  milieu  de  la  porte     Morella. 

de  la  chapelle  de  Mont-Serrat. 
dX>Uerv     Angl.  muft.  Angles  simples. 

a...     i3i'4oa 65' 7010.0 

4...     a6a,8o5 65, 701a. 5 

6...     394,3120 65, 7o33.3 

8...     5a5, 6a5  65,7o3i.3 

io...     657, o3o 65,7ô3o.o 

13...     788,438 65,7©3i.7 

14...     9191843  , 65, 7030.7 

16...   io5i,a48  65,7o3o.o 

i&...  n8a,658  65,7o3a.a 

ao...  1314,067 65, 7o33. 5 

aa...   1445,476 * 65>7ô34.5 

\i576,966/ 

24..  1 1576,936V..  1576,883750...     65,7034.47g  =  5g*  7^171 

!  1576,901 1  Réduction  à  l'horizon.  r .  +               3*503 

l—  o,i56J  A  l'horizon =  5g*  8'  3*674.     ' 

•  Méchain.  Le  c5  vendémiaire  (18  octobre) ,.  de  a*  à  3à  après-midi ,  chapelle  de 
Mont-Serrat  éclairée  sur  la  face  dont  on  voit  la  porte ,  et  on  pointe  an  milieu .. 
Tente  de  Montagut  éclairée  de  côté.  On  vise  au  sommet  du  cône. 

Moyenne  proport. ,  ou  angle  arrêté  par  la  Commis. .     =  5$°  8'  o*g8. 

Entre  les  réverbérée  de  Montagut  et  ceux  de  Saint-Jean* 

8...     333, 364 4i,658o.o 

w-r    499,89a 4»>6576-7 

iS...     666,5i8 4i,6573.7 

ao...     833,i48 41,6574.0 

*4«-     999>778 4>>6574-a 

a8...  1166,408 41,6574.3: 

Î  1333,040" 
1 333, is5 J 
i333, 097 >..  x333, 04335..^    41,6576.0156    =  ^•ag'3o#6ag. 
1333,067 
—  o,i56> 
Mécbain.  Le  34  vendémiaire  an  11  (17  octobre  180?)  ,  de  7*  à  g*  f  du  soir, 
Tcnt  S.-O. ,  grande  humidité.  Le  réverbère  de  Montagut  a  été  caché  de  tems  en 
teins  par  les  nuages  ou  les  brumes;  ce  qui  a  ralenti  les  observations.  Divis.  dm 
niveau,  de  19  à  19;  fils  en  X. 
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14  PROLONGATION  DE  LA  MÉRIDIENNE. 

Même  Angle* 

8...     333' a64 4i'658o.o 

16...     666,5a3 41,6676.9 

**•■•     99f),783 41,6576.3 

i533,o39'] 

ii333,ia5i 

5a.. <  1333,094V..  i333,o4i5oo..,.    41,6575.4687  =37»a9'3o"452. 

'i333,o64l 

w —  o,i56J 

Mécbain.  Le  a5  vendémiaire  an  11  (17  octobre  i8o3)  ,  de  7*  35'  à  8*  55'  du 
soir ,  réverbères  bien  appareils. 

Moyenne  des  deux  séries =  37°ag'3o*54a 

Réduction  à  l'horizon o —  5av646 

Gorrect.  pour  l'excentricité  de  la  lunette. .  • . .  +  o'oao 

A  l'horizon =  37°a8'37#9i6 

Angle  arrêté  par  la  Commission % =  37°a8'57*gi 

Entre  la  tente,  signal  de  Montagut ,  et  le  clocher  de  yUla-Nuev* 
{pour  un  triangle  secondaire.) 

a...     $4$,  104 47,o5ao.o 

4...     188, ai5 47,0537.5 

a...     a8a,3i8 47  ,o53o,o         =  4«03c/5i*720 

Enrilé.  Le  a5  vendémiaire. 

Entre  le  milieu  du  grand  mât  de  la  tottr  de  Mont-Jouy  et  le  clocher 
de  Matant  (  angle  secondaire.  ) 

a...       «6,754 13,3770.0 

4.,      53,5o8 13,3770.0 

6...       8o,a66 13,3776.7 

8...     107,019 13,3773.8 

10...     i35,7o3 13,3703.00      e=  ia0t'5{f77i. 

Enrilé.  Le  a6  vendémiaire ,  dans  l'après-midi. 
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MONTAGUT.  Mwugut. 

La  hauteur  du  centre  du  parallélogramme  qui  servait  de  point 
de  mire  à  Montagut,  au-dessus  du  piquet  qui  marquait  le  centre 
de  la  station.,  était  ~  ï<j&. 

La  hauteur  du  centre  des  réverbères  of,  5 ,  à  peu  près. 

Et  la  hauteur  du  cercle  pour  les  distances  au  zénit,  de  0^77. 

DISTANCES    AU    ZÉNIT. 

Moni-Serrat  (sommet  du  toit  de  la  chapelle.} 

a...     J99'4*° 99*7050.0 

4,..    398,8*7 99,7°4».5 

6...     598,080 » 99*7o5o.o 

8—    797.637 99>7<>46-3 

997><>44) 
.  997 y la6[ 
">■ •  S  997>°94>- •    997>°4375o. •  •    99°7o43.75o  =  89-44'  a'i7'5 
997,067!     Pour  la  dem-éptiweur  du  SI.  . ..  +  3"ooq 

— o,i56J  ' 

*ST4<  5'.75 
Réduction  au  centre  des  réverbères +  19*620 

Distance  des  réverbères  au  zénit =  89°44'a4*795 

Méchain et  Enrilé.  Le  1 3  vendémiaire  an  11  (6  octobre  i8o3),à  1*  f ,  soleil, 
vent  W.-O.  faible.  Divis.  du  niveau ,  ai**«*«-  Le  sommet  du  toit  4e  la  chapelle 
auquel  on  a  visé  se  projette  dans  le  ciel. 

Réverbérée  de  la  Morella. 

fl...     201, 41 5 100,7076.0 

8...    8o5,653 ioo,7o66.»5o    ^=  gp«38'  9*465. 

Méchain  et  Enrilé.  Le  16  vendémiaire  (  g  octobre),  à  9*  \  du  soir,  teins 
serein,  vent  N.-O.  froid. 

Sommet  de  la  tente  de  la  Mo  relia  (dans  le  ciel.) 

t...  aoi,4*o 100,7100.0 

4...  4o*,«4a 100,7105.6 
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'dHta.    An«Imu,t'  J**.  simples. 

6...  604*266 ^  100*7110.0 

8...  8o5,688 100,7110.0 

rioo7,ii8  *\ 

11007,201   / 
10..  {1007,170  >■•   ioo7,u85o...  100,7118.500  =  90°SB'a6'3ci4 

/ 1007, 141  (         Pour  k  demi4paisseur  du  El . .+  3*ooo 

Méchain  et  Enrilé.  Le  i3  vendémiaire  (6  octobre  i8o3)  à  a*,  soleil,  objet 
éclairé,  vent  N.-O.  faible.  Therm.  ai°. 

Réverbères  de  Sai&t-Jean. 

a...     ao3,8i6  101,9086.0 

8...     8i5,a5a 101,9065.000  ss  91  °4a'57*o6o 

Méchain  et  Enrilé.  Le  16  vendémiaire,  à  10*  du  soir,   tems  serein,  vont 
N.-O.  froid. 

Sommet  de  la  tente  de  Saint-Jean.  (  Elle  se  projette  sur  la  mer.  ) 

a...  so3,8ia  101,9060.0 

4...  4°7»63a 101,9080.0 

6...  frii,44a 101,9070.0 

8...  8i5,a57 % 101,9071.3 

<ioi9,o7a5^ 

lioi9,i58of 

10..  Jioi9,ia5o>..  1019,074635..  101, 9074. 6a5  =  gi^' 0*178 

[1019, 0990 1           Pour  la  demi-épaisseur  du  fil .  -f-  3*000 

(—  0,l56oJ  Qlo^  yl?H 

Méchain  et  Enrilé.  Le  1 3  vendémiaire,  à  i*  après-midi,  soleil.  Therm.  ai°p* 
vent  N.-O.  faible. 

Réverbères  de  Lléberia. 

a...     aoo,566  ioo,a83o.o 

4«..    4°1>144  ioo,a86o.o 

6...     601,71a ; ioo,a853.3 

8...    802,274 •  100,2842.5 

/-1003,84s 

11003,927 

10. . ^  1002, 900  J>. .  iooa,846a5o..  100, 2846. a5o  =  90°i5'a2*i85. 

11 00a, 868 

(,—  o,i56 

Méchain  et  Enrilé.    Le  12  vendémiaire  an  îa  (5  octobre  i8o3),  à  nà  du 
soir,  réverbères  assez  lumiieux. 

Clocher 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  GÉODÉSIQUES.  17 

Clocher  de  Tarragona  {pour  un  triangle  secondaire.  )  Monugut. 

tfOhierv.    An^'  mnÏL  Angle»  simplet. 

a...     2o3'344 • 101*6720.0 

4...     406,681   101,6703.5 

€...     610,024 101,6706,7 

8i3,357 

813,444 
8..^  8i3,4i5  }►..    8i3*36oo. o..*ioi ,6700.000  =  gi43o/iov8oo. 

8i3,38o 

— o,i56 

Méchain  et  Enrilé.  Le  14  yendémiaire  an  12,  à  Zh\,  tems  couvert,  objet 
noir  et  projeté  *ur  la  mer. 

La  pointe  du  pignon  de  l'église  de  FUla-Franca. 

2...     203,934 101,9670.0 

4-..     4°7>867  101,9675.6 

6...     611,809 .T...,  101,9681.7 

8...     815,741  101,9676.250  =  9id4^i5*io5. 

Méchain  et  Enrilé.  Le  i5  yendémiaire. 

Horizon  de  la  mer  {direction  S.-S.~J5.) 

2...   202,  o34 101,0170.0 

4-<*  4°4>°58  .--••  101,0145.0 

6...  606,0775.  - 101,0129.1 

8...     8o8,io33 101,0129.1 

rioio,i25 

|1010,210 

10..  <ioio,i78  V..  1010,12675.0.   101,0126.750  =  9o°54'4|,fo67 
[1010,  i5o  1         Pour  la  demi-épaisseur  du  fil,  +  3*ooo 

[_  °>l5e  '  9o054,44'o67. 

Méchain  et  Enrilé.  Le  i3  vendémiaire,  à  4*  \>  soleil.  Therm.  =  180,  vent 
N.-O.  faible,  horizon  assez  bien  terminé. 

ANGLES 

Entre  la  Mo  relia  et  Mont-Serrat.  (  Signaux  de  jour.  ) 

s...     112,643 56,32io.o 

4. . .    225,283 56, 3207. 5 

6...     337,923  56,3ao5.o 
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i8        %  PROLONGATION  DE  LA  MÉRIDIENNE; 

Mooug*.     «fc    A»*mU'  Angle,  ûmpk.. 

8...     45o'568  56'3aio.o 

10...     563,ig8 5G,3i98.o 

îa...     675,837 66,5197.5 

24.. •     788,483 • 56,3aoa.i 

16...     901,126 . ... 56,3ao3.7 

18...  1013,765  56,3aoa.8 

ao...  1126,403 56,3aoi.5 

aa...  1339,044 * 56,3aoi.8 

i35i,688^ 
|i35i,77o| 

»4..<i35i,74o>..  1351*6890 56,3ao3.75a  =  5o°4i'i8*oi5. 

[1351,714] 
l—  o,i56J 

Méchain.  Le  i5  vendémiaire  an  îa  (8  octobre  i8o3),  à  11*  ao'  du  matin, 
la  Morella  en  partie  ombrée  et  quelquefois  totalement ,  mais  très-net.  On  visait 
au  sommet  de  la  tente.  Mont-Serrat  éclairé  sur  une  face  de  la  chapelle  au  mi- 
lieu de  laquelle  on  visait.  » 

Même  Angle. 

a...     119,641  56,3ao5.o 

4..*     aa5,a68 56,3170.0 

6...     337,907  56,3i78.3 

8...     45o,54i 66,3176.3 

563, i84} 
563,265/ 
10..  {  563,a36>..    563,i84a5o..    56,3i84.a5o  =  5o°4i'i  1*697. 
563,ao8l 
— o,i56j 

Si  Ton  retranche  les  doubles  observations  4  et  8,  qui  sont  plus 
faibles  que  les  autres ,  on  trouvera  pour  l'angle ,  par  les  6  obser- 
vations restantes....     56,3ao5.4i7  =  5oP4i'i8"555. 

Méchain.  Le   i5  vendémiaire ,  à  4*  |  »  tc|as  couvert ,  objets  noirs  et  bien 
terminés. 

Même  Angle*     (  Signaux  de  Jour.) 

a...  ua, 640 56,3aoo.o 

4«.»  aa5,a77  56, 319a. 5 

6...  337,91a 66,3186.7 

8...  45o,548  56,3i85.o 

10...  563,i84  56,3i84.o 

1a...  675,819  56,3i8a.5 

*4-.  788,463 66,3187.9  ' 
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OBSERVATIONS  GEODESIQUES.  i9 

16...  goi*io3 5G'3i89-4 

18...  ïoi3,74i  56,3i8g.4 

'1126,375^ 
1126,459 
20..  Ji  126,428 >..  1126,3772,50.  56,3i88.6a5  0=  ôo^i'iî*  11. 

|ii26,4°3| 

t—  0,1 56. 

Mécjiain.  Le  17  vendémiaire  (10  octobre), de  \h 20'  à  2*  10',  tenu  calme,  soleil, 
la  Morella  un  peu  vaporeux,  éclairé  de  côté;  mais  on  vise  au  milieu  et  au  sommet 
de  la  tente.  Mont-Serrat  très-net,  éclairé  sur  la  face  de  la  chapelle  seulement,  et 
l'on  vise  an  milieu.  Fils  en  X. 
Moyenne  proportionnelle  entre  les  trois  séries. .  . .  =:  5o°4i'i 5"o3o 

Réduction  à  l'horizon =  —       a5"8io 

Excentricité —  0*010 

A  Fhorifcon sa  5o*4o'49*2io  arrêté 

par  la  Commission. 

Entre  les  réverbères  de  Saint- Jean  et  ceux  de  la  Morella. 

8..,     750,873  93,85gi.3 

['1126,314') 

ki 126,400! 

12..  ^1126,370 >..  1126,3170.0..  93,8597.50      =  84°a8/25*59o. 

[1126,3401 

o,i56J 

Méchaîn.  Le  i3  vendémiaire  (6  octobre)  de  7*  à  9*  du  soir,  ces  observations 
ont  été  interrompues  et  retardées  par  les  brumes  et  les  nuages  qui  faisaient  dispa- 
raître ou  affaiblissaient  trop  les  réverbères  de  tems  en  tems.  Après  la  douzième 
observation ,  le  ciel  s'est  absolument  couvert  ;  les  nuages  et  les  brumes  se  sont 
accumulés  au  point  qu'il  n'a  plus  été  possible  de  rien  voir  de  tonte  la  nuit. 

Même  Angle. 

563,i 57 > 

563,243] 

6..<{  563,2i3V..    563,i6o2.5..  93,8600.417    ==  84°28'26*535. 

563,i84\ 

— o,i56j 

Méchain.  Le  14  vendémiaire  (7  octobre).  A  la  sixième  observation ,  les  ré- 
verbères étaient  très-affaiblis  par  la  brume.  Cette  dernière  observation  est  même 
un  peu  incertaine.  Aussitôt  après ,  la  brume  est  devenue  si  forte ,  qu'il  n'a  plus 
été  possible  de  rien  voir,  et  cela  durant  toute  la  nuit. 
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ao  PROLONGATION  DE  LA  MERIDIENNE. 

Même  Angle*    (Signaux  de  Jour.) 

d^,    Angl.  mnlt.  Angle,  simples. 

a...     187*716 g3'858o.o 

4...     375,43a  93,858o.o 

6...     563,i48 93,858o.o 

8...     750,864 g3,858o.o 

10...     g38,583  93, 8583. o 

12...  1126,300  93,8583.3 

14...  i3i4,oi3  93,8585.o 

16...  i5oi,733 93,8583.i 

18...  1689,453  93, 8585. o 

ao...  1877,172  93,8586,o 

r 2064, 894^ 
12064,976/ 

22. .  ^2064,947  >.  .•  2064,8950 93,8588.636  es  84028'22"7i8 

1 2064  >  9 1 9 1       Les  1 4  dernières 

o, i56  Jobserv.  donnent.. . .  93,8593. 571  =  84°28'24"3i7 
Les  8  dernières 

donnent 93,8595.000  =a  84°28'24*78o. 

Méchaîn.  Le  i5  vendémiaire  (8  octobre)  ,  dans  l'après-midi.  La  Morella  est 
éclairée  en  face ,  Saint-Jean  Test  de  côté  ;  mais  on  vise  au  milieu  de  la  tente  et 
au  sommet  du  cône. 

Même  Angle.     (  Signaux  de  jour.  ) 

A...      187,716 93,858o.O 

4...      375,437 93,8592.5 

6...     563,i49  93,8581.7 

8...     750,873 93,8591.3 

»o...     938,587  93,8587.0 

12...  ii26,3o3  93,8585.8 

14. •♦  i3i4,o24 93,8588.6 

16...  i5oi,744«-«* ••     93,8590.0 

18...   1689,463  93,8690.6 

1877,178^ 
11877,269 
20..  <  1877,235 >..  1877,28350.0..     93^591.750  =  tpPoN&jaj. 
[1877,208 
{ —  o,i56j 

Méchain.  Le  16  vendémiaire  (9  octobre) ,  de  3*  £  à  5*  | ,  objets  parfaitement 
terminés.  On  voit  les  parallélogrammes  aux  sommets  des  tentes;  celle  de  la 
Morella  est  éclairée  en  face,  celle  de  Saint-Jean  l'est  de, côté;  mais  on  vise  au 
sommet  et  au  milieu  du  parallélogramme.  Ces  observations  ont  été  interrompue» 
par  une  foule  de  curieux  importuns. 
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Même  Angle.  (Sur  les  réverbères.)  Montagne 

d'Obserr.    A0^'  mi*b*  Anglei  simple». 

8...     750,870 93,8587.5 

l6...  i5oi,74a 93,8588.8 

Jaa5a,6i6}      . 
aa5a,7o4l 
aa5a,67a>. .  aa5a'6i90o. . . .     g3,859X.a5o  =  84*a8'a3,r565. 
aa5a,64ol 
—  o,i56J 

Méchain.  Le  16  vendémiaire  (9  octobre),  réverbères  très-lumineux,  terne 
serein  et  calme.  Fila  en  X. 

Moyenne  des  séries  faites  sur  les  signaux  de  jour.  •  • .  =  $4*aVog'i$1l 

Réduction  à  l'horizon =  ■+-       5Q*aai 

A  l'horizon —  S^ag'aa^ig 

Moyenne  des  séries  faites  sur  les  réverbères =  84°a8'a4*568 

Réduction  à  l'horizon -+-  58*704 

A  l'horizon =  84^a3*a7a 

Moyenne  de  toutes  les  séries =  84Pa9'aair845 

Excentricité +  o*o5o 

84°a9/aa<r895 
Angle  arrêté  par  la  Commission 840a9'aair90. 

Entre  les  réverbères  de  Saint-Jean  et  ceux  de  Lléberi*. 

*•••■      94,8^7 47*4385.o 

8...     379, 5a4 47,44o5.o 

x6...     759,04.^ 47>44oi.9 

34...  n38,558 47>4^S9«a 

^518,077^ 

|i5i8,i6ii 

5a..  <i5i8,i3a>..  1518,0793.50..  47>4399.766  =  4a*4i'45*5a4. 

Ii5i8,io31 

L—  o,i56J 

Méchain.  Le  îa  vendémiaire  (5  octobre  i8o3),  de  7*  à  8*  |,  beau  tems 
assez  calme  :  les  réverbères  sont  très-lumineux  et  fixes. 

Même  Angle.  (Continuation  de  la  série  précédente*) 

4b...  1897,587 47,4396.7 

48...  3377,096  47,4395.0 

56...  a656,6io  47,4394.6 
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m  PROLONGATION  DE  LA  MERIDIENNE, 

cToiï«rv     Ang1'  muJL  Angle»  simplet. 

'   r3o36*iaS\ 
l3o36,3i6f 
64. .  ^3o36, 1 8ol.  •  3o36'  139750. . .    47* 4395. 373  =  43-4i'44"c69 
j3o36,i5if     Les  3a   dernières 

( —  o,  1 56 'observât,  donnent. .  47* 4390.781  =  4*°4i'4alr613« 
Méchain,  Le  la  vendémiaire,  de  8*  J  à  10*  |.  Ces  observations  ont  été  inter- 
rompues par  l'affaiblissement  ou  la  disparition  des  réverbères  que  les  vents ,  les 
brumes  ou  les  nuages  occasionnaient  :  elles  ont  été  très-difficiles  à  faire  ;  "aussi 
détonent- elles  un  résultat  qui  diffère  sensiblement  de  la  première  série.  Je  crois 
qu'on  doit,  par  ces  motifs,  rejeter  cette  seconde  série. 

Même  Angle. 

8...    379,5ao 47>44O0'° 

16...     759,039  47>4398-8 

(ii38,56o^ 
11138,644/ 
34..  ^ii58,6i4L.   ii38,56r75o...    47,4400.739  =  4a°4i'45"836 

1 1 i38, 585 1       Moyenne  de  ces  séries 4a°4&'44"554 

l—  o,  i56J       Réduction  à  l'horizon =  —        a"34° 

Excentricité —  0*070 

A  l'horizon =  4a°4o'4a'/i44 

L'angle  arrêté  par  la  Commission  est =  4a°4o/4a"i  5. 

Méchain.  Le  i5  vendémiaire  {  6  octobre) ,  à  6k  {  ,  les  premières  observations 
ont  été  faites  dans  le  crépuscule  qui  dispensait  d'éclairer  les  fils.  On  a  éclaira 
pour  les  16  autres.  Les  réverbères  étaient  très-lumineux ,  fixes  et  bien  terminés. 

Même  Angle.  {Signaux  de  jour.) 

a...  94,880 47,4400.0 

4...  189,75a  .. 47,4380.0 

6...  384,635  47,4375.0 

8...  379,508 47*4385.  o 

10...  474,384 47,4384.0 

13...       569,353 47*4376.7 

14...    664,137 47,4376.4 

16...    759,010 47,4381.3 

18...    853,887  ....^ 47,4381.7 

Î  948,765) 
948,847/ 
948, 8a  1 V . .    948, 767350. . .    47,4383. 6s5  =  43#4i'4o#394. 
948,79al 
— o,i56; 

Méchain.  Le  i3  vendémiaire  (6 octobre),  à  5*  du  soir,  tems  calme ,  soleil; 
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Lléberia  noir  ou  dans  l'ombre;  tente  de  Saint -Jean  éclairée  à  moitié  par  la* 
direction  du  soleil.  On  voit  assez  difficilement  la  tente  Lléberia;  t>n  la  coupe 
à  peu  près  en  deux  parties  égales  par  le  fil;  mais  comme  c'est  une  marquise 
qu'on  a  mise  à  la  place  de  la  tente  conique ,  il  est  probable  que  son  milieu  ne 
répond  pas  au  centre  de  la  première  ou  de  la  station.  Il  semble  ,  d'après  ces 
considérations,  que  cette  série  doit  être  rejetée.  (  La  Commission  n'en  a  pas  tenu 
compte.  ) 

Entre  le  clocher  de  Tarragona  et  Saint-Jean.  (Pour  un  triangle  secondaire.) 

d'Obserr.    An81,  m,Jt-  Angles  simples. 

a*..       37*79»  15*8960.0 

4...      55,583 i3,8957.5 

6...      83,37.9 13,8965.0 

8...     111,174 13,8967.5 

138,967} 

1 39,061/ 
10..^  i39,oai>..     138*968750...     13,8968750  =  iA°3o'fl5*875 

i38,99&l     Réduction  à  l'horizon -f-  1  i"a64 

-o,i56j     A  rhorizan -#  _  ls*3o'37"i39. 

Méchain.  Le  14  vendémiaire  (7  octobre  ) ,  à  4*  \9  objets  sombres  et  distincts. 

Maire  le  sommet  dit  pignon  de  la  grande  église  de  Villa- Franc* 
et  Mont-Serrat.  (  Pour  un.  triangle  secondaire.) 

*•••     m,994 55,9970.0 

4...    «3,98a 55,9<)55.o 

6...    335,960 55,9933.3 

8...    WM7  55/9805.8 

10. . .     559,934 55,9934.00  =  So9%VW6iS 

Réduction  à  l'horizon —         a'  o"8a3 

A  l'horizon =  5o°ai '37*793. 

Enrilé.  Le  i5  vendémiaire  (8  octobre),  Villa -Franca  à  droite.  On  visait  au 
sommet  du  pignon  de  la  grande  église ,  qui  a  aussi  un  grand  clocher  qu'on  ne 
voyait  pas  alors.  Par  six  observations ,  M.  Cini  a  trouvé  ,  pour  le  même 
angle ,  sans  la  réduction  à  l'horizon 5oea3'43"i5a0 
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*4  PROLONGATION  DE  LA,  MÉRIDIENNE. 


frfaUm.  CHAPELLE    SAINT-JEAN. 

î,a  chapelle  Saint-Jean  est  tout  près  du  village  dH AliarFulla ,  et 
dans  le  voisinage  de  Tarragona. 

M.  Lechevalier ,  actuellement  conservateur  de  la  Bibliothèque 
du  Panthéon  ,  et  l'un  des  coopérateurs  de  M.  Méchain  pendant  son 
second  voyage  en  Espagne,  a  bien  voulu  nous  communiquer  les 
renseignemens  suivans ,  qui  pourront  servir  à  l'avenir  à  retrouver 
le  centre  de  la  station. 

Le  piquet  qui  marque  le  centre  de  la  station  est  à  22toU"  Vitât 
g*"""'  de  la  porte  de  la  chapelle ,  dans  la  direction  du  sud-ouest 
vers  la  mer,  au  milieu  de  quelques  sapins,  et  à  3I#""  d'une  tête  de 
rocher  assez  considérable  qui  sort  de  terre ,  dans  la  direction  d'une 
montagne  appelée  par  les  gens  du  pays  Costa-Grossa ,  vers  le  nord 
de  la  tente. 

On  doit  en  outre  trouver,  dans  la  direction  de  Mont-Siay  un 
piquet  qui  est  éloigné  du  centre  de  nt#ù"  \?ud  youc";  un  second  pi- 
quet ,  planté  dans  la  direction  d'une  montagne  appelée  la  Maura , 
est  éloigné  du  centre  de  jtoit"  opUdt  2F0ue,t;  un  troisième  enfin  est  dis- 
tant du  même  centre  de  3,oi'"  a**  a'w",  et  dans  la  direction  de  la 
gorge  septentrionale  de  la  Mola. 

La  hauteur  du  centre  du  cercle  au-dessus  du  sol  était  égale  à 
4'*'*, 533  pour  toutes  les  observations  faites  à  cette  station. 

DISTANCESAU    ZÈNIT. 

Réverbères  de  la  MortUa. 

|  995,793/ 
10. .  <  995,769V. .  995*71400 99' 5714-000  =:  89«3fi'5i"33G. 

(.  — o,i56; 

Méctain  et  Enrilé.  Le  8  vendémiaire  (  1  octobre) ,  yen  io*  du  soir.Therm.  12% 
vent  N.-O.  faible. 
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OBSERVATIONS  GÉODÉSIQUÊS.  *5 

Sommet  de  la  tente  de  la  Morella.  Saim-J«m. 

iPObserv.     ^Bg|.  mDlt.  Angles  simples. 

s...     199*154 99*5770:0 

4...      398,507   99,5767.5 

6...     597,459  99,5765.0 

8...    796,613 99,5766.3- 

Î995,768  \ 
395,847  / 
995,820  V..     995*767350..     99,5767-35o    s=  8g°37'  8*589 
995,79°  1  Pour  la  demi-épaisseur  du  fil.   -f-  3*000 

-o*156-)  89-3/11-589. 

Méchain  et  Enrilé.  Le  10  vendémiaire  (3 octobre),  vers  midi  J.  Therm.  i4*^. 
Barom.  =  a&Jo1Joo.  Soleil,  tems  calme  ;  la  tente  0e  projette  sur  le  ciel. 

Réverbères  de  Montagut, 

983, 5a3 

983,60a 

10..  <{  983,58a  V..  g83,5a475..  .•     99,55*4.750    =  88°3i'  a'oig; 

983,548 

— o,i56 

Méchain  et  Enrilé.  Le  8  yendémiaire  (  i«  octobre  ) ,  4  minuit  \.  Therm.  1 1°  5  ; 
yentN.-O.  faible. 

La  tente  de  Montagut. 

a...  196,698  ...... .. 98,3490.0 

4...  393,414 98,3535.o 

6...  590,127  98,3545.0 

8...  786,845  98,3556.3 

983,554  ) 

983,638  / 
10..  <J  983,61a  V-.  983,.556oo...,    98,3556.ooo    =  8803i'ia"a44 

983,576  1     Réduction  an  sommet  de  I4  tente.  ==—    i'  8"a8o 

— o,i56  J  .   — _ 

Distance  du  sommet  de  la  tente  4uzénitji.  —  88°3o'  3*964.. 

Méchain  et  Enrilé.  Le  5  yendémiaire  ( 28  septembre ) ,  a  111  du  marin,  soleil. 
Therm.  «  i4°,o«  Barom.  =  a8',o'io,  vent  S.-E.  fort.  jLa  tente  se  distingue  pfu:- 
faitement  bien  ;  elle  se  projette  sur  le  sommet  de  la  montagne ,  parce  qu'elle  est 
placée  sur  un  plateau  un  peu  plus  bas.  On  vise  au  bas  de  la  tente  et  à  la  hauteur 
(les  réverbères. 
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aG  PROLONGATION  DE  LA  MÉRIDIENNE. 

Saiot-ta*  JUoerhim  de  Llèberia. 

d^oEe".    Angl.  mnlt.  Angle,  «implet. 

a...     197*801  98*9005.0 

4...     395,600  .. 98,9000.0 

6...     593,397  98,8995.0 

8...    791*190  98,8987.5 

Î  988,990} 
989,073/ 
989,043V..  §88*99*00 98,8991.000  =  89*  0*83*084. 
989,0141 
—o,i56J 

Méchain  et  Enrilé.  Le  7  vendémiaire ,  les  réverbères  sont  très-lumineux.  Ycnt 
5.-E.  faible.  Therm.  divisé  en  80  parties  =s  +  u*,q. 

La  tente  de  Lléberia. 

a...     i97>8i3 98,9065.0 

4...    395,6*8 98,9070.0 

6...     5g3,44i  98,9068.3 

8...    791, a58  98,9072.5 

f  989>073) 

»  $89*1 53/ 
*o. .  <  989 , 1  uÀ . .  989,07175 98,9071 .75o  as  89°  o'5g*a47. 

/  989,0931 

l  — o,i56; 

Méchain  et  Enrilé.  Le  5  vendémiaire  (38  septembre) ,  à  10*  $,  soleil,  objet 
éclairé.  On  visait  au  pied  de  la  tente  à  la  hauteur  des  réverbères.  Therm. = +  i4°>°* 
Sarom.  =  irô^o'o ,  vent  S.-E.  fort. 

Tente  du  Mont-Sia  (au  Total  del  Para  Pasqua!  ). 

a...     199,820 99,9100.0 

4...     399,64a 99,9165.0 

6--    5g9>465  99,9108.3 

8..,    799, a88 99>9iio-o 

(999,114) 

ï0--}  999>,65f**  999,1*076 99>9"3-75o  =s  89°55'ia'855. 

/  ff99>iS8i 
(  -0,1 50J 

Méchain  et  Enrilé.  Le  8  vendémiaire  (1"  octobre),  vers  midi  { ,  soleil,  mai* 
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OBSEïlVÀTÏONS  GÉODÉSÏQVES.  a7 

la  montagne  parait  noire.  On  vise  an  pied  d'un  objet  qu'on  croit  être  la  tente 
•ignal.  Vent  N.-O.  faible.  Orage  et  tonnerre  dans  le  Nord.  Tberra.  rss+  i7°,o.    Wm*Je,B,• 
La  tente  ee  projette  sur  le  ciel. 

La  pomme  du  clocher  de  la  cathédrale  de  Tarragona  (pour  un  triangle 

secondaire.  ) 

Tfombte 
AObterv.    AnZ1'  mnlt|  Angle»  simplei. 

3...     igg'583 99f79>5.o 

4...     399,164 99>79l°-° 

6...     598,749 99>79l5.o 

8...    798,331 99*79*3-75°    =  8gT4Wo55. 

Emile.  Le  9  vendémiaire  (2  octobre). 

Horizon  de  la  mer.  (Direction  Sud.) 

a...    300,637 iôo,3i85.o 

4...    401,273  ioo,3i8*.5 

6...  601,911  ioo,3i85.o 

8...  8oa,548 100,3x85.0 

[1003,194  *) 

,377  / 

,a5o  >••   *oo3*tg575o..  îoo^igS^So    =  goPi/i5*4a3    . 

,ai 8  I         Pour  la  demi-épaisseur  du  fil. .  =+        3"ooo 

î5S  *  9o°i/i8*4a3. 

Méchain  et  Enrilé.  Le  5  vendémiaire  (28  septembre  i8o3) ,  à  10*  {  du  n*tin, 
soleil,  horizon  pâle,  mais  bien  tranché.  Therm.  =  +  l4°>°  (en  80  parties). 
Barom.  =  38p,o'o.  .   . 

Horizon  de  la  mer*  (Dans  la  direction  de  Mont^Sia.) 

a...    300,636 ioo,3i3o.o 

4.-..     401>d38 100,3095.0 

6...    601, 853  ioo,3o88.3 

8...     803,466  ioo,3o83.5 

rioo3,o82 
11003,163 
10..  <ioo3,i37  V..  îôoî, o835o...  100,3083. 5oo    =•  go0i6'38*73o 
[ioo3>io4  \     Pour  Ta  demi-épaissseur  du  fil...  +  3*ooo 

0,156 

9o°i6'4i*73o. 

Méchain.  Le  8  vendémiaire  (  1"  octobre)  ,  horizon  parfaitement  tranché  ;  le 
soleil  est  dans  la  direction  du  point  de  l'horizon  qu'on  a  observé  ;  tenu  calme; 
Therm.  s  -p  15*0. 


fioo3,i 
lioo3,s 
10..  yoo3,3. 
/ioo3,3i 
{—  o,iJ 
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aô  PROLONGATION  DE  LA  MERIDIENNE. 

Saim-Jc*n.  ANGLES 

Entre  les  réverbères  de  la  Morella  et  ceux  de  Montagut: 
d%ta£.    Ao*mdt  ADgl«  .impies. 

8...     5i5'858  64*4833.5 

1G...   1031,720 64, 4835. o 

a4...  i547,58o 64,4835.000    5=  58°  a'  3"3oo 

ri8o5, 44°  Nj 
\i8o5,534/ 
38.  Ji8o5,496V..  i8o5' 446750...    64,480a. o54    a  58*  i'55"865. 
1 1805,4691 
V—  o,i5tfJ 

Méchain.  Le  8  vendémiaire  (itt  octobre  i8o3)  ,  de  8*  f  à  91 4o',  tems  calme/ 
À  partir  de  la  a4ème  observation ,  le  réverbère  de  Montagut  s'est  extrêmement 
affaibli ,  et  il  s'est  complètement  éteint  après  la  a8ème.  Les  réverbères  de  la  Morella 
ont  toujours  été  très-apparens. 

Angle sa  58°  a'  3*300 

Réduction  à  l'horizon.  , =  —  .     3*66o 

A  l'horizon =  58°  1^9*640. 

Le  même  Angle.  (  Signaux  de  jour.  ) 

a.;.    128,968 64,4840.0 

4..»    267,934 64,4835.0 

6...     386,90a  64,4836.7 

8. . .     5i5,8675 64,4834.4 

10...    644,834  64,4834.0 

ia...     773,798 64,4831.7 

14...     903,763 64,4830.7 

16...  io3i,75o 64,483i.a 

18...  1160,694 64,483o.o 

J  1389, 658} 
1389,744/ 
1389,711V..  1389,661000...    64,483o.5oo    =  58°  a'  5ro  a 
1 389 ,  687I                Réduction  à  l'horizon =  —        4*  1 63 
— o,i56j                A  l'horizon. =  58*  3'  0*919. 

Méchain.  Le  10  vendémiaire  (3  octobre),  vers  5*  après-midi #  Morella  danf 


l'ambre,  Montagut  éclairé  du  soleil ,  tous  deux  bien  apparens. 
Moyenne  des  deux  séries  ou  angle  définitivement  arrêté.  =  58°  a'  0*320» 
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OBSERVATIONS  GÉODÉSIQUES,  *g 

Entre  les  réverbères  de  Montagut  et  ceux  de  IÀiberia*  Saint-Jean, 

tfOh£*.   An&  malc'  AdSIm  •îmP,e* 

8*-.     g5o'884  ,...,.« ..-..   n8'86o5.o 

16...  1901,76a ... 118,8601. a 

a4...  2863,667 - 118,8607.1 

Î38o3,544) 
3803,627/ 
38o3,6ool..  3803*545750...  118,8608.047    =  iofr>58'29"c©7 
38o3,568l  Excentricité -f  0*040 

—0,156)  Réduction  à  l'horizon....  •+-  2'  6*989 


A  Thorizon =  1070  q'ZWqSS. 

Méchain.  Le  8  vendémiaire  (ifr  octobre)  ,  vêts  minuit.  Les  réverbères  smt 
très-lumineux  j  tems  calme. 

Même  Angle.  (  Signaux  de  jour,  ) 

2...  a3*7, 721 ii8,86o5.o 

4...  475,447 - 118,8617.5 

6...  7i3,i65 ' 118,8608.3    f 

8...  95o,883 n8,86o3.8 

ïo...  1188,608  118,8608.0 

ia„.  1426,334 , ii8,86iï.0 

14...  1664,052 ?...  118,8608.5 

16...  1901,772 ,.  118,8607.5 

18...  2139,494 •••  118,8607.7 

ao...  2377,217  . 118,8608.5 

22...  2614,937  ..« 118,8607.7 

24...  2852,655 118, 8606. 2 

26...  3090,371 181, 8604. a 

28...  3328,094 118,8606.0 

3o...  3565,8i3  118,8604.7 

(38o3,536\ 
\38o3,6i8/ 
Sa.  J  38o3,592S..  38o3,5375oo. . .  118,8605.46*9    =  io6°58'a8#i7* 

)  38o3, 56ol  Excentricité . ^ .  s=  +  ©"040  - 

(  —  o,  106;  Réduction  à  l'horizon.  * . . .  +  a'  6*3or 

A  l'horizon..  . , , .  =  107»  o'34"5i3. 

Méchain.  Le  8  vendémiaire  (  i«r  octobre) ,  de  4è  \  à  5*  \.  On  vise  au  sommet 
des  tentes  ;  celle  de  Lléberia  est  dans  l'ombre ,  et  se  projette  sur  le  ciel  r  elle 
est  d'ailleurs  parfaitement  terminée  ;  celle  de  Montagut  est  fort  nette ,  et  éclairée» 
du  soleil  en  face. 

Angle  définitivement  arrêté ,.....*.  =  1070  çfWajo* 
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a*  PROLONGATION  DE  LA  MÉRIDIENNE. 


Siint-JeaiL  Entre  les  réoerbire$  dé  JJéberia  et  ceux  de  Mont-Sia* 

*Ob££    **B«k  Angki  timpU». 

8...     396*097 37*0131. 5 

444, »27 
10.,^  444,195  J...    444fl44a5oo..    37,0120,308    5=    33°i8'38V8' 
444,i68 
~-o,i56 

Méchain.  Le  7  vendémiaire  (3o  septembre),  de  10*  à  minuit.  Lléberia  très- 
lumineux  ;  Mont-Sia  faible ,  et  disparaissant  fréquemment.  À  Minuit  il  a  été  com- 
plètement invisible ,  et  il  n'a  pas  été  possible  de  multiplier  davantage  les  observations. 

Même  Angle. 

8...     396,0725 37,0090.6 

16. ..     693,1600 37,0100.0 

34. , .     888,356o 37,0106.7 

33...   n84,354o 37,0110,6 

ri48o,44° 
1 i48o,534 

40.. 0480,496  y.  1480,443750,..    37,0110.937    =   33«i8/35*944, 
| 1480,461 
L—  0,1 56 

Si  Von  rejette  les  8  premières  observations  qui  paraissent  trop  faibles,  on  trou- 
vera pour  l'arc  multiple  correspondant  aux  3a  observations  restantes  1 184' 371260 , 

et  pour  l'angle 37,0116.016    =s    33°i8'37"58g 

Moyenne  proportionnelle  entre  cette  série  et  la  précéd, ,  =:    33°  1 8'36*657 

Excentricité -f-  o"o5o 

Réduction  à  l'horizon, . , —  58*ig5 

A  l'horizon =    33°i7'58"493 

L'angle  arrêté =;    38°i/58ir48o« 

JZntre  la  pomme  de  la  flèche  du  clocher  de  la  cathédrale  de  Tarragonq 
et  Montagut  (pour  un  triangle  secondaire.  ) 

a.,.  049,396  ..., , , ia4i648o.Q 

4...  4g8,584.. 134,6460.0 

6.?.  747*879  ...v 134,6465.0 

8...  997,194 ia4,6493T5oo    =  ii30ii'  3*579» 

£nti)é.  IfB  9  vendémiaire  {a  octobre ), 
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OBSERVATIONS  GÉODÉSIQUES.  3i 

Même  Angle.  fiwniJemn. 

a...     349*398 r 104*6490.0 

4...    <fe8,6i6 ;...  u>4>654o.o 

6...    747,901  ia4,65oi.667    sss  ua^ii'  6*540 

Moyenne =  ua'ii'  5*o55 

Réduction  à  l'horizon +  3'io*86o 

À  l'horizon ^ -s  ua°i4'i5*9i5. 

Enrilé.  Le  10  vendémiaire  (S  octobre). 

Entre  te  clocher  de  la  cathédrale  de  Tarragona  et  U  *C*p  Salau 
(pour  un  triangle  secondaire). 

a...      40,811  ...* ao,4o55.o       =    i8°ai'53ir8ao, 

Enrilé.  Le  g  vendémiaire  (  a  octobre  ). 

Le  même  Angle* 

«...  4^*799 «0,8995.0 

4..,  81,594  - 30,3985.0 

6...  iao,38$ ao,398o  o 

«...  i63,i8o  30,3975.0 

/  303,98a  \ 

\  «04,059  f 

10.  .<  ao4,o3a  >..  ao3* 979600.  ..    «0,3979.500    as    i8«ai'a9*358. 

j  ao3,ooi  l 

(,  — o,i56  J 

Enrilé.  Le  10  vendémiaire  ;  la  distance  an  zénit  du  cap  Salau  d'ayant  pat  été 
tbservée ,  on  ne  peut  calculer  exactement  la  réduction  de  cet  angle  à  l'horizon* 

Entre  le  clocher  de  la  cathédrale  de  Tarragona  et  le  fanal  du  port* 

a...  18,149 9,0745.0 

4...  36,3o6 9>°765 •* 

-   6...  54,456 9,0760.0 

8...  7a,6o5 9, 0756. 3 

10...  90,761 9,0751.000  ss   8*10'  V 3*4* 

Enrilé.  Le  10  vendémiaire  (3  octobre  i8o3). 


Digitized  by 


Google 


3%  PROLONGATION  DE  LA  MÉRIDIENNE. 


=?     Pour  rapporter  le  centre  de  la  station  i  la  chapelle  Saint-Jean,  on  a  fait  les 

Saint- Jean,     opérations  suivantes. 

On  a  placé  une  mire  contre  la  façade  de  la  chapelle,  et  dn  coté  de  la  station, 
verticalement  au-dessous  de  la  petite  fenêtre  près  de  l'angle  sud-est  de  cette 
façade,  ensorte  que  le  bord  supérieur  de  la  mire  était  iiP*eit  4»u«'  (^""au- 
dessous  du  bord  supérieur  de  la  fenêtre ,  et  l'on  a  pris  l'angle  entre  ces  deux 
repères ,  savoir  : 

Wcrv.    Angl.muh.  A»g!e.  .impie.. 

a...       6'3i4 5*1570.0 

4...     12,628  3,1570.0 

6...     18,943  3,1571.7 

8...     »5,a64  3,i58o.o 

ïo»,.    5i,58a 5,i58a.Q  =3    *°5o'3a',568f 

'cingle  entre  Montagut  et  la  face  sud  de  la   Campanille* 

a...  io3,a3o 5i,6i5o 

4...  aoG,45a  ....     5i,6i3o      =  46*3/  6"ia; 

Distance  du  sommet  de  la  Campanille  de  cette  chapelle  au  ténit,- 

û...  188,373  94,i865 

4...  376,738 94^845.0  =  84p45/57*78o; 

Distance  du  bord  supérieur  de  la  mire  au  zênit. 

a...  aoi,538  100,7690 

4...  797*071   100,7677,5  =  90*41  'a/Sio. 

On  déduit  facilement  de  cette  opération  ,  que  la  hauteur  du  sommet  de  la 
Campanille  au-dessus  du  niveau  du  centre  du  cercle  est  de  u&itd*  a4o  :  et  ai 
l'on  ajoute  à  ce  nombre  4pitdt  353 ,  hauteur  du  centre  du  cercle  au-dessus  dit 
sol ,  on  aura  37?"*'  573  pour  Ja  hauteur  de  la  Campanille  au-dessus  du  sol  .df 
la  station. 


LLÉBERIA: 
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LLÉBERIJL  ^cbcria- 

La  montagne  de  Catalogne ,  qu'on  nomme  Lléberia,  et  sur  laquelle 
était  une  des  stations,  est  située  au  nord  de  la  Mo  la  del  coll  de 
Joù,  dont  elle  n'est  séparée  que  par  un  défilé  ou  coll  assez  étroit. 
On  peut  y  arriver  en  passant  par  le  coll  de  Balaguer,  mais  cette 
route  n'est  fréquentée  que  par  les  contrebandiers,  parce  qu'elle  est 
très-esearpée  ;  les  approches  de  la  montagne  sont  beaucoup  plus 
praticables  lorsqu'en  venant  de  Reus  on  passe  par  Joû;  on  y  arrive 
également  avec  assez  de  facilité  en  partant  de  Tortose  par  un 
chemin  qui  conduit  au  village  de  Lléberia,  d'où  la  montagne  tira 
son  nom. 

La  tente  était  placée  dans  la  partie  la  plus  élevée  de  la* montagne; 
au  bord  d'un  échelon  situé  au  nord;  à  l'ouest  de  la  station,  et  à 
peu  de  distance,  on  trouve  un  trou  dans  lequel  on  faisait  du  feu, 
et  plusieurs  profondes  crevasses;  La  hauteur  du  centre  des  réver- 
bères au-dessus  du  piquet  qui  marquait  le  centre  de  la  station  était 
de  4f  sa  ^667. 

Celle  du  centre  du  cercle  au-dessus  du  même  point  =  3*=5  o'^So, 

DISTANCES    AU    Z  Ç  N  I  T. 

Réverbère  de  Montagut. 

^JvQhwrv.    Angles  multiples.  Angles  simples. 

a...   300*427.... ••••  iop*ai35.Q 

4...  4°°>85a . ...  ioo,3i3o.o 

6...  601,375 ioo,aia5.o 

8...  801,700 ioo,aia5.o 

(1003,126) 

11003,208/  . 

10. .< 100a, 179V. ...     ioo3'ia575o..  100,3135.750  ss  go°ii'a8*74$» 

11003,1461 

l— o,i56j 

Méchain  et  Enrilé.  Le  3  complémentaire^  ao  septembre)  ,  vers  minuit.  Grand 
vent  S.-O. ,  mais  on  est  à. l'abri  sous  Ja  toile  cje  la  tente;  signal  très-bepu. 
Thejm.  =  +  i3°,o« 
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34  PROLONGATION  DE  LA  MÉRIDIENNE* 

Uâafa.  I**c  *  Montagut. 

^OUe".     Anglei  muWpl«-  ^S1'*  «"P*«- 

a...    %o&4pf ioo*ao35.o 

4...    400,817 ioo,ao4&.& 

6...    601,22$ ioo,ao38.3 

8...    801,  637 ioo,ao33,8 

1003,036} 

[1003,116/ 

îo* .<  1002,091  >. . . .    iooa*o3575o.. .  ioo,ao35.75o  =  90eio'59f583. 

' 1002, o561 

.— o,i5Sj 

Méchain  et  Enrilé.  À11  après-mkH ,  soleil.  On  visait  ait  sommet  des  «bref 
dont  est  couvert  le  pic  qui,  vu  directement,  paraissait  à  la  gauche. 

Sommet  de  Mont-Sia. 

9.  ..  *  aoo,86o ioo,43oo.o 

4...  401,7*5..,.. ioo,43ia.5 

6...  603,575 100,4291.7 

8...  8o3,433 100,4391.3 

' 1004,386  \ 

|ioo4,368/ 
I0».^ioo4,335>--"  1004,284750....  100,4384.750  =  jo^aS' 8*359: 
ioo4,3offl 

,—  o,i56J 

Méchain  et  Enrilé.  Le  3  complémentaire  (20  septembre)  f  i  5*  £  après  midi,' 
tems  sombre  ;  objet  an  peu  embrumé  ;  vent  O,  tris-fort.  Le  fil  était  tangent  i 
la  partie  du  sommet  où  l'on  supposait  la  tente. 

Le  Bas  de  la  tente  de  Saint- Jean. 

a...    aoa,88i ioi,44o5.o 

4...    405,757 101,4393.5 

6...    608,640 ioi,44°°-° 

8.*.    811,514..... 101,4393.5 

loi4,3gn 

11014,473^ 

î©..<ioi4,443>....  1014,391750....  101,4391.750  =e  91*1  ifa'yvj. 

1014,4161 

,— o,t56> 

Méchain  et  Enrilé.  Le  a  complémentaire  (  19  septembre)  ,  vers  midi  \ ,  soleil; 
objet  net  et  projeté  en  terre;  le  fil  couvrait  en  même  tems  le  sommet  de  la 
Campanille.. 
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L'extrémité  du  clocher  de  Tàrragona. 
<ro£e£.    **&*  multiplet.  Angles  aûnpltf. 

a...     3o3'333 ioi'666o.o 

4...     4o6,663 101,6657.5 

6...     610,000 101,6666.7 

8...     8i3,3a8 101,6660.0 

Î  1016,658) 
1016, 74*1 
ioi6,7ii>-...  ioi6*65g35o....  101,6653.1150  =  $i*2$'5j95$7* 
ioi6,€8al 
—  o,i56J 

Méchain  et  Enrilé.  Lt  a  complémentaire  (19  septembre  ) ,  vers  midi  \ ,  soleil; 
c)>jet  très-beau.  Le  fil  couvrait  l'extrémité  du  clocher.  Therm.  =+  i7Q,o. 

Horizon  de  la  mer.  (  Dans  la  direction  de  Mallorca  ou  S.-E.  ) 

a...     ao3,oo3 , ....  ioi,ooi5.o 

4...    403,997 100,999a. 5 

6...    605,996 100,9993.3 

8-»-    8o7>994 100,9993.5 

10...  1009,993 100,9993.0 

Î  1*11,994) 
1313,078/ 

iaia,o48>....  i3fi,995a5o....  100,9996.04a  =r  gd°5y 58*7 17 

1013,0171  Demi-épaisseur  du  fil.; =  •+■        3*ooo 
-°'l56j  90-54'  1-717. 

Méchain  et  Enrilé.  Le  a  complémentaire  vers  midi  £,  soleil;  horizon  un  peu 

diffus.  Therm.  divisé  en  80  parties  =  i7°,5.  La  hauteur  du  cercle  au-dessus  du  sol 

est  de  W*. 

La  même*  (Dans  la  direction  de  Mallorca.  ) 

a,..-    301,980 100,9900.0 

4—     4o3>97a 100,9930.0 

6...     665,q44 «. , 100,9906.7 

8...     807,933 «. 100,990a.  6 

[1009,913) 

11009,997/ 

10*.  <  1009, 970V... .  1009,91600 100,9916.000  =e  9o053'53ir784 

1009  >  94°\        ^our  *a  demi-épaisseur  du  fil +  5"ooo 

-°>l56^  90953f35"784. 

Méchain  et  Enrilé.  Le  6  complémentaire  ( a3  septembre  ) ,  vers  3*  £  après  midi , 
soleil,  vent  S.-O. ,  horizon  passablement  terminé*  Tberau  =sb  +  iÇ°,5 
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UA«i»  ANGLES 

Entre  les  réverbères  de  Montagut  et  ceux  de  Saint-Jean. 
d^OUerî.    *■**•■■■«•  Angfc.  .impie.. 

8. ..  369*574 7  33*6967.5 

l6...    539,173 : 33,6983.5 

34.. .  808,763 35,6984.6 

Î  1078, 345} 
1078,436/ 
1078,4071..,.  io78'35i75o.,„    33,6984.93»    =    3o°i9'43*ii5. 
1078,375! 
—  o,i56J 

Méchain.  Le  3  complémentaire  (  90  septembre)*,  de  7*  \  à  9*^.  On  voit  bien  îes 

signaux ,  même  à  la  simple  vue ,  quoique  l'horizon  soit  brumeux.  Grand  vent  du 

S.-O. 

Même  Angle.  (  Suite  de  la  série  précédente,  y 

ri347,94a) 
11348,027/ 

8.  .> <ji348,oo3>. . . .  i347, 945750.. . .    33,6986.  .437  =    3o°i9/43"6b6 

1 1347,9671  Réduction  à  l'horizon =    —     i'  1*224 

l— o,i56J  Correction  pour  l'excentricité..  •  =    +         o*o3o 

Angle  réduit  à  l'horizon  et  au  centre =    3o°h8'4a*4l* 

La  valeur  adoptée  par  la  Commission. . . .  r . . .  =    3o°i8'4a*4i  - 

Méchain.  Le  même  jour ,  de  9e  £  à  9*  J. 

Entre  les  réverbères  de  Saint-Jean  et  ceux  de  Mont-Sia* 

8...  no5,974# * 138,2467.50 

16.. .  2211,950 138,2468.7^ 

30...  2764,957 1 38 x 0478.50 

34...  3317,947 138,2477.17 

32...  4423,914 138,2473.12  . 

4o...  5529,886 i38,247i.5o 

(6083, 863) 

|6o82,946/ 
44,^6082, 912V....  6o83,863a5 i3fr,3468.9Bo  .=  i^S'ig'oSo: 

/ 6o8a,888| 

(  -o,i5fîJ 

Méchain.  Le  6  complémentaire  (3? septembre) ,  de  6*|  à  9*1. 

On  a  pat  migarde  heurté  la  lunette  inférieure ,  ce  qui  a  dû  la  déplacer  un  petr 
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a  îa  st)im0  observation  ;  ainsi  il  conviendrait  de  partager  cette  série  en  deux,  dont  la  * 
première  serait  composée  des  16  premières  observations ,  et  l'autre  des  a4  dernières. 

La  première  portion  donnerait  pour  l'angle  simple ia4°25'iQ,"8o3 

.  Et  les  observations  depuis  la  aoime  jusqua  la  44ème-  •  •  •         ia4°a5'  1 7*344 
Moyenne  proportionnelle  au  nombre  d'observations.  =  I24°25'i8*328 

Excentricité =  —  o"o3b 

r=o'oâo83  y=z3o5**4',75.  Réduction  au  centre.. .  =  ■+■  c/ao6 

Réduction  à  l'horizon... =+      i'i  7*365 

Angle  réduit  au  centre  et  à  l'horizon =  ia4°36'35"g5g 

La  Commission  a  adopté  la  valeur =  i24°a6'36*oo. 

Entre  Mont-Sia  et  le  clocher  de  Tarragona  {pour  un  triangle  secondaire,  ) 

d'OI»erv.      An$.  mvlt*  Angles  simples, 

a...  073*687 136*8435. o 

4...  547,38o i36, 845o.o 

6....  821,07» , i36,8453.3 

8...  1094,756 i36,8445.o 

10...  i368,447 i36,8447.ooo  =  w3*  g'36*8a8 

r=o,oao8iy=3o605o/,4'  Réduction  au  centre. . . .  =  +  0*19. 

Réduction  à  l'horizon =  -+-      1 '38*965 

Angle  réduit  a  l'horizon =  ia3°i  1'  5"g83. 

Méchain.  Le  6  complémentaire  (a3  septembre),  vers  5*  \. 

Les  différences  de  quelques  secondes  dans  les  résultats  partiels,  doivent  provenir 
de  l'incertitude  sur  le  pointé  à  Mont-Sia,  dont  on  ne  pouvait  que  soupçonner  le 
signal,  à  cause  de  sa  faiblesse  occasionnée  par  la  grande  distance. 

MONT-SIÀ  (sur  le  pic  qu'on  nomme  dans  le  pays  el  Tosal  del 

Para  Pas  quai). 

Le  Mont-Sia  est  situé  à  l'ouest  de  la  nouvelle' ville  de  San- Carlos  , 
qu'on  appelle  aussi  la  Rapita  ;  le  pic  de  cette  montagne ,  sur  lequel 
S'établit  d'abord  M.  Méchain,  porte  le  nom  de  Vallohrega ,  mais 
comme  il  ne  put  jamais  observer  de  ce  point  les  réverbères  de  Saint- 
Jean  y  il  se  détermina  ensuite  à  transporter  la  station  sur  un  pic 
beaucoup  plus  élevé,  et  qu'il  désigne  toujours  dansées  manuscrits 
par  le  npm  de  Mola-Gima;  nous  avons  changé  cette  dénomination, 
parce  que  nous  nous  sommes  assurçs  que  la  partie  de  la  montagne  où  la 
station  était  établie  s'appelle  dans  le  paya  le  Tosal  del  Para  Pasqual, 
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!  et  que  le  pic  qu'on  nomme  Mola-Cima  est  plus  au  sud  et  beaucoup 
plus  aigu.  Le  Mont-Sia  est  cultivé  jusqu'à  une  petite  distance  du 
sommet,  du  moins  sur  la  pente  occidentale;  aussi  c'est  uniquement 
de  ce  côté,  et  en  venant  de  UU~de-Conay  qu'on  peut  aisément  le 
gravir. 

DISTANCES    AU    ZÉNIT. 

Réverbères  de  Saint-Jean. 

dm£™     An«,mu,t-  Angl«  limplcs. 

a...     aoi'7a3 ioo*86i5.o 

4...  403,444 100,8610.0 

6...  6o5,i6i 100,8601.7 

8...  8o6,883 ioo,86o3.8 

(1008,597-) 

jioo8,68ol 
io..yoo8,654>,^  1008*599*5..»*  ioo,8599«a5o  =  Wifi&'&j: 

11008^6991 

\  -o,i56J 

Méchain  et  Enrilé.  Le  ai  fructidor  (8  septembre),  à  8},  calme;  réverbères 
)>ieu  apparens, 

Lléberia  (de Jour). 

a...     aoo,i65 ioo,o8a5.o 

4...    4°°*3*9 100,08a». 5 

6...    600,495 ioo,o8a5,o 

8...     800,6% ioo,o8a3.8 

>o...  1000, 83a iooJo83a.o 

£1*00,991} 

j 1301,073/ 
ia.« <iaoi,o43>...«  1  aoo, 99050... .  ioo,o8a5.4i7  =  90°  a'a7*435. 

Jiaoi,oul 

(—  0,1 56J 

Méchain  et  Enrilé.  Le  ai  fructidor  (  8  septembre) ,  i  7*  {  du  matin ,  objet  dant 
le  ciel,  ombré  et  bien  net;  on  pointait  à  la  hauteur  des  réverbères.  Therm=-f- i4°,o 
(en  80  parties). 

Horizon  de  la  mer.  (  Direction  «9.-0.  ) 

a...  201,804 , -, 100,90*0.0 

4*-«  4°3,6a3 100,9057.5 

6...  6o5,44i.9 , 100,9068.3 
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(  8o7^a533\  Mont-Sia. 

I  807,3350/ 
8. .<  8o7,3o6o>,..  8o7*a533a5o. ..  100*9066.656  =  §o9/fi'$j*5$j 
J  807,3750!         Pour  la  demirépaisseur  du  fil. . .  -J-  3"ooo 

V    "■" 0.l56oJ  oy    /       #r 

'  9o°49   0*597. 

Méchain  et  Enrilé.  Le  17  fructidor  (4  septembre) ,  à  5*  4°'  après  midi,  horizon 
assez  mal  terminé  ;  temps  calme ,  soleil. 

ANGLES 

Entre  les  réverbères  de  Saint-Jean  et  ceux  de  JLléàeria. 

*•••'    l97>9&1  û4>7438.8 

16...    395,90» a4,7^8.8  ) 

%4...     593,861  ..* a4»7437-9 

f  791*8°a  } 
\  791, 883  / 

&*••  <  791 ,85a  V...  791,800350....    34,7437.578  =  33*16'  9*775. 

I  791**»  l 
l  — o,i56  ) 

Méchain.  Le  ai  fructidor  (  8  septembre) ,  de  7*  £  à  8*  £ ,  temps  calme  ;  réverbères 
très-appare&s. 

Même  Angle. 

8..*    197,953  • a4,744i.3 

16...    395,917 34,7448.  t 

a4...    593,874 a4,7447<5 

(  791>M  *] 

1  791>9°5  / 
3a..<  791,879  V---  79i*8a375o...,     34,7444.931  ss  330i6'i3#i55. 

/  79i>843 
v.  — o,i56  J 

Méchain.  Le  31  fructidor  (  8  septembre),  de  minuit  £  à  a*  du  matin ,  mêmes 
circonstances  que  pour  la  série  précédente;  cependant  les  signaux  sont  plus  faibles 
et  disparaissent  de  tems  en  tenu. 

En  rejetant  les  8  observations  qui  forment  le  milieu  de  la  série ,  et  pendant 
lesquelles  les  réverbères  ne  se  voyaient  pas  si  bien»  on  trouvera  pour  l'angle,  par 

les  a4  autres ,  la  valeur a4>744*  "  ^  =2  afl°1^'1 1#°^ 

Moyenne  entre  les  deux  séries  totales =  33°t6'i 0*965 . 

Réduction  à  l'horizon =  —      36"84i 

Correction  due  à  l'excentricité  de  la  lunette.  =  —        o*o3o 

Angle  au  centre  et  à  l'horizon.  •  • =  33°  1 5'34"o94 

Celui  qu'a  adopté  la  Commission* ,  •••<.••  ;=  aa°i5'34"io* 
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'  C'est  a  Mont-Sia  que  se  termine  la  partie  de  la  triangulation 
exécutée  par  M.  Méchain ,  pendant  son  second  voyage  en  Espagne. 
Toutes  les  observations  précédentes  ont  été  fidèlement  extraites  d'un 
cahier  qui  nous  a  été  remis  par  le  Bureau  des  Longitudes ,  et  qui 
est  écrit  en  entier  de  la  main  de  M.  Méchain.  Nous  avons  égale- 
ment trouvé  dans  ses  manuscrits  le  projet  de  triangulation  qu'il 
avait  dressé  en  se  rendant  dans  le  royaume  de  Valence,  pour  joindre 
les  stations  précédentes  à  celles  du  Desierto  et  de  Cullera,  qui  elles- 
mêmes  devaient  être  rattachées  au  pic  d'Iviza,  nommé  Los  Masos; 
on  verra  par  la  suite  quels  changemens  nous  avons  faits  à  cette 
dernière  partie  de  son  projet.  Nous  nous  bornerons  maintenant 
à  remarquer  que  M.  Méchain  n'étant  pas  allé  lui-même,  à  ce  qu'il 
parait ,  visiter  ses  stations ,  avait  été  induit  en  erreur  par  les  faux 
renseignemens  qu'on  lui  avait  donnés;  ensorte  que  les  triangles 
qu'il  comptait  former  dans  le  voisinage  de  l'Ebre,  avaient  des  angles 
trop  aigus;  l'angle  à  Lléberia,  par  exemple,  entre  Mont-Sia  et 
Caro,  n'aurait  pas  surpassé  i5°  ou  14°.  Cette  circonstance  nous 
força  à  transporter  nos  nouvelles  stations  un  peu  plus  à  l'ouest  et 
vers  la  frontière  du  royaume  d'Aragon  ;  mais  ce  premier  change- 
ment indispensable  en  amena  de  nouveaux,  ensorte  que  notre 
triangulation  n'a  maintenant  de  commun  avec  celle  qu  avait  pro- 
jetée M.  Méchain ,  que  les  deux  triangles  qui  joignent  les  station? 
de  Mont-Sia ,  du  Desierto ,  d'Ares  et  d'Espadan. 


LLÉBERIA 
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*&.    A^.moh.  A»*I*. impie..  :    -  MonV&iW 

Arago  et  Chaix.  Le  3o  aoât  1807,  à  3*  {  après  nrinnît,  vent  S.-O.  an  commen- 
cement de  la  aérie  ;  tems  calme  et  tonnerre  à  la  -fin  ;  les  réverbères  étaient  bien 
fisiblea.  Therm  =  ig°,a. 

Le  même  jtngk. 

a...      -98,7590 .'     49,3795 

4...     *97>5i95 4s>^799 

Sslwl""     a9G>'fl79*a5"-    49,3798.54a  =  44°^3o>8. 
236,3810) 

Arago.  Le  4  septembre  1807;  après  ces  êîx  observations,  la  fnoritagwe  &*eet 
couverte  de  brouillard  et  l'on  n'a  plus  rien  vu  de  toute  la  nuit. 

Hésumé  des  sériée  de  l'angle  entre  le  Tosal  de  Encanadêetie  Sosc  de  VMspina. 

Le  3o  août  1607,  4°  observations Angle.. =  446*6'3i"i9i 

.Le   4  septembre,     6  observations. ...  » • .  =  44036/3o"738 

Bloyenne  proportionnelle.  < t=±  440fl6f3*"13o 

"Réduction  A  l'horizon =  +       1  i*a5a 

Pour  l'excentricité.. =  +         o'oio 

Angle  horizontal =  44°a6'4a"39a. 

Entre  tes  réverbères  du  Tosal  de  Encanadé  et  ceux  de  Ltèberkt* 

a...    ai7>7795 108,8898 

4...    435,56oo 108,8900 

6...    £53,3370 t -..  108,8895 

8...    87i,iai5-.„ . 108,890a 

!  1088,9015^ 
loSsigoaSf-^'   ««s90l867-.   108,8901.667  =  98*  o'  fifr 

1a...  i3o6,68a5 «.,«..  108,890a 

14...  i5a4,46io.. *<-; 108,8901 

»6...  i74a,a395 ., 108,8900 

18..*  1960,0195. •••* ..*. 108,8900 
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Mon*Sia£ta].  d'OUe*.    An*1  muh'  Angki  iimpl«.  '     .'\ 

Î**77g7975} 

«^7965f''#  a,77f 797875...  io8f88d8.937  =  98rc/3'a56     , 
a 177,7985; 

na...  2395,5785 108,8899 

*4...  3613,3540 108,8898 

a6...  a83i,i35o 108,8898 

a8. ..,  3048,9145 108,8898 

{3366,6965} 

3a66,6955f",,#  3a66>S96a5°--  io8,88g8.75o  sa  38*  o'  3ri^5 
3266,69607 

3a...  3484,4765 108,8899 

34...  37oa,a5S5.... 108,8899 

36...  3920, o365 108,8899 

38...  4137,8160 108,889a 

Î4355,5955} 

^'^H....  4555,5955oo...  108,8898.875  =  98*  o'  3*a35. 
4355^960) 

Ârago  et  Chaix.  La  a8  juillet  1807,  la  série  a  été  finie  ài*J  après  minuit  ; 
il  y  a  en  £  d'heure  d'intervalle  entre  la  seconde  et  la  quatrième  observation ,  la 
lumière  de  Lléberia  s  étant  éteinte  ;  mais  à  partir  de  la  quatrième  observation , 
les  réverbères  ont  été  bien  visibles  jusqu'à  la  fin.  Therm.  =  +  io,°,o. 

Même  Angle. 

a...     317,7790 ; • 108,8895 

{435, 5590  J 
435^595) 

Arago  et  Cbaix.  Le  39  juillet  1807,  la  lumière  de  Lléberia  disparut  tout-à-fait 
après  ces  quatre  observations,  probablement  à  cause  du  yent  S.-E.  qui  souffle 
dans  la  direction  de  cette  montagne. 

Même  Angle. 

a...  317,7790 108,8895 

.   4...  435,5590 108,8897 

6.,.  653,335o •  108,889» 

8...  871,1185 108,8898 
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Mo»t-Sia[6û]. 


*iïu£î    *nrf»JA4tq*t..  ,  Ailles  simple 


{108^8990*1 
J^,|o3H....  io88*9ooia5...  108*8900. ia5  s  98*  o'  3'64o 
1088,8990) 

il...  i3o6,68i5 '. 108,8901 

14...   i5a4,4610- ••<••• • 108,8901 

{174a, 2385} 
I7£'*fjf----  i^*i.«S86«5.-.  168,8899.141  =  98-  o'  3*&u. 
174a',  a385) 

Arago  et  Chaix.  Le  29  août  1807,  à  9*  \  du  soir,  réverbères  du  Tosal  de 
Encanadé  bien  visibles  ;  ceux  de  Lléberia ,  au  contraire ,  étaient  très-faibles  ;  ils 
disparurent  tout-à-fait  après  la  sixième  observation.  Therm.  =  ai°,5. 

Résumé  des  séries  de  l'angle  entre  le  Toaal  de  Encanadé  et  Lléberia. v 

Le  a8  juillet  1807..  4°  observations Angle.  1...  =  98°  o'  3*a35 

Le  39  juillet 4 =  98°  o'  2*790 

Le  «9  août 16 s=  98»  o'  3*3aa 

Moyenne  proportionnelle  entre  ces  trois  séries =  980  o'  3*229 

Réduction  i  l'horizon =  —        o*6ia 

Correction  Aie  à  l'excentricité =r  — r        0*060 

Angle  horizontal  entre  le  Tosal  et  Lléberia. . .  =  980  o'  a*5,57 

L'angle  arrêté  par  la  Commission. =  980  o'  a*5f> 

Mais  nous  avons  trouvé  ci-dessus  que  l'angle  entre  le 

Bosc  de  l'Espîna  et  Lléberia =s  53°33' i7*i35 

Et  que  l'angle  entre  le  Tosal  et  le  Bosc  de  l'Espina. .  =sr  44°a6'4a*39a 

Leur  somme  ou  l'angle  entre  le  Tosal  et  Lléberia. . .  =5:  97*59' 59*537 
Ainsi  la  différence  entre  la  somme  des  angles  partiels 

et  l'angle  total  directement  observé =  3*o3o. 

Il  faudra  maintenant  répartir  cette  erreur  entre  chacun  des  trois  angles,  en  raison 
inverse  du  nombre  d'observations  dont  chacun  d'eux  a  été  déduit  ;  on  trouvera 
ainsi  qu'il  faut  retrancher  o* ,460  de  l'angle  total,  ajouter  1^,970  a  l'angle  entra 
Lléberia  et  le  Bosc ,  et  0*^609  à  l'angle  entre  le  Bosc  et  le  Tosal  ;  ces  angle* 
deviendront  ainsi 

Entre  le  Tosal  et  Lléberia *..* 3=  98°  o'. 2*097 

Entre  le  Tosal  et  le  Boso. ^  .  ^ . . . . . .  =?  44*a6'4a*99a 

Entre  le  Bosc  et  Lléberia , =  53°33'i9#io5. 

Les  angles  adoptés  par  la  Commission  ne  diffèrent  de  ceux-là  que  dans  les 
millièmes  de  aeconde. 
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Mosi-SiatiwJ.      Entre  les  réverbère*  du  Total  deEncanadê  et  ceux  d&  la  Muet»  de  Jtrèa* 

Angl.  molt.  -Angle,  simples 

79*475° 39*7375 


Nombre 
d'Obscrv. 

a... 

4... 

6... 
8... 


10., 


ia.. 

16.. 
18.. 


ao. 


3g7*38acoo...    3g,  738a.  oo 


158,9510 39.7378 

338,4370 39.7378 

317,9060 .. 39,73$» 

397>38i5) 
397,38flof 
397,38a5r" 
397,38aoJ 

476,8570 :.. 39,738i 

556,33ao 39,7380 

635,8o85 39,7380 

7i5,fl8j)o 39,7383 

794.7670)  ... 

™i'£l°S. . . .    794,766a5o.. .  39,7383. ia5  =  35«45'5a'i33. 
794,76551 

.  794. 7S55-J 

Arago  et  Cbaix.  Le  aa  juillet  1807,  à  4*  du  matin,  Tes  réverbère»  sont  ttèe- 

Irillans.  Therm.  =  a  1  *,o. 

Le  même  Angl*. 

a...      79,477° • 3*9,7385 

4...     i58,g535. 09,7384 

6...    a38,43io 3g,7385> 

8...     317,9100 09,7387: 

r  397,3855^  

]  397,385o[  &w.S85fioo...  39,7385.5bo  =  35»45'5a'90* 


»o 


13. 

*4- 
16. 
18. 


ao. 

*ai 

M- 
»6. 
28. 


'\%7'*&bÛ~~    597>3855oo. 
(  3g7,386ol 

..  476,8600 3g,7383  , 

..  556,3375 39,7384 

...    635,8i4o 3g,7384 

7i5,agi5 3g,7384 

,  794.77°°) 

794^68o[-  '  '  '     794,769500.. .  39,7384.75o  =  3S?45'5tf$% 

794,769Ôr  l 

874, »49°-  -  •  •••••.•.  • 3g,r3«« 

953,7345.  .........•...•....•••  39,738S 

io33,igg6 %»i®& 

1113,6785 39>7385 


I 
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*<w.  **■*-  *****  ■""*■«■  .       .  '  Md^&W 

H9a'i56ooo...    3g*73»5.333  ==  3â945?at848. 


Arag*  et  Chaix.  l*e  e6  juillet  1807  ;  là  montagne  était  clepai»  deux  jours  entière* 
tient  couverte-  de  Jttfttrillard  ;  amfourd'kw,  vers  les  11*  dur  soir,  à  là  suite  d'un 
potit  otageci  Jl  est  survenu  >up  éoîafrei  dont  on  a  profité  p>mr  faire  la  aérie  précé- 
dente ;  mais  après  la  trentième  observation  les  réverbères  ont  disparu  de  nouveau  ; 
il  a  plu  et  tonné  pendant  te  reste  "de  la  nuit  ;  le  kndemain  matin  il  tombait  de  la 
grêle.  Therm.  =  ao°o.  Barom.  =  o^figjj.  Therm.  Barom.  =  aa°,a. 

Le  même  Angle. 

a...       79,4760 >'. 3.q,738o 

4...     1^8,9530 V .......     3g,73»a.5oo  »  SS^STBi'fiô. 

Àrago  et  Cfaaix.  Le  39  juillet  1807,  les  réverbères  d'Are»  ont  disparu  pendant 
qu'on  faisait  la  seconde  jnoitié  de  la  sixième  observation,  al  par  suite  en  n'a  pu 
lire  les  quatre. alidades. 

Récapitulation  des  sérier et. Fangle. entre  Ares  et*U  Toewt  de* Ëkccsnadê. 

£.«:*»  jofltet  1807 ,  th  tAsertations Angle.  .....=  35*45'5a*i55 

,     L.e,aGi<famv 3o ......  ^,*  x==  35«4Ê'5a*848 

l>e  ao  idem.......    £. ..„, =  35;>45'5i"g3d 

Moyenne  proportionnelle;^^  ,  .* . , «~»  ,r  ^a*  SS^'ôo^SiS1 

Réduction  à  l'horizon =  —       .  6?£3q\ 

Correction  due  à  l'excentricité..,  * =  -f-         o*o5o 


Angle  horizontal =  3&4F45?gp& 

Entre  les  reSrerSéree  dtt  D&iertv  et  ceux  de  Are** 


a...    3i5,8o6o .' ...*.'„..*  i57,9c3c> 

4...    63i,8ioo *....   157,9035 

8...  ia63,aaio w 157,90*36 

{1579,0370^          r                                       ,  . 

I^oSsf'-*-  «*»♦**»••"  *57/»*a<-<w*  z*.*4+K&n*z 
i579,oaa5;  "  .   ] 
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Angl.  moJt. 
ri894'83oo-j 


MoDt.Sia[W,].cTo£c"     An8L  maU'  Angl»  «m pic 


#  ""|Îm  83o5[---  l894'83iooo...  i57'9035.833  ^  i^a?  VtftyoJ 

[1834, 8335* 

En  commençant  la  série  an  a  placé  la  Innette  supérieure  but  l'objet  A  gauche  : 
il  faut ,  par  conséquent ,  pour  avoir  l'angle  cherché ,  prendre*  le'  supplé- 
ment de  celui  que  nous  avons  trouvé,  ce  qui  donne. . .  ; .  37»$3>'iô*(>5o. 

Arago.  Le  ao  juillet  18071  les  réverbères  disparurent  après  la,  douzième 
observation. 

Même  Angle. 

a. . .      84, 19^0 4a,097° 

4..,     i68,38ao .4a,og55 

6...     a5a,58ao 4a>°97° 

8.v.     336,7790 4**0974 

!4ao,974o^ 

J^of---'    ^0,973760...  4a,o973.75o=    37-53'i5^4a5.    \ 
4ao,974oJ 

13...     505,1690 4*>0974 

14.-.     589,365o ....  42j°975 

16...     673,5570 ,.., 4a,og73.ia5c=r   37«53'i5#a93* 

Arago  et  Chaix.  Le  aa  juillet  1807,  la  lumière  du  Desietto  disparut  pendant 
qu'on  faisait  la  seconde  partie  de  la  dix -huitième  observation,  ensorte  qu'on 
ne  put  lire  les  quatre  alidades.  Nous  étions  plongés  dans  le  brouillard  depuis 
deux  jours.  .         . 

Mime  Angle. 

a. . .      84, 1950 43,0975 

4. . .     168,3890 , . . .  4*>°97* 

6...    a5a,584o 42,0973 

8...    336,7795 4*,og74 

Î  430,97651 

^;^65f--- •    4ao,976ooo..;  4**0976.000=*   37°53'itfaa4. 
430,9755) 

îa. . .    5o5, 1710 43,0976 

14...    589,3660 4**0976 

16. ..    673,5595 4*>°975 

18...    757,7570 4**0976  " 
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{84i»9Si5-j 
g^'.9gjH. . . .     84i»95i5oo.. .    4a'o975.75o  =  o7»53'i6'i43. 
84i,g515j 

aa....   9afi,i455 4a>°97^ 

a4-.  1019,3395 fa»0^ 

a6...  1094,5340 4a>°975 

a8...  1178,7310 42,0975 

"^1260,99601 

3o. .  l^eâ^f-  '  •  •  ia^fla5375.. .    4a,o975.ia5  =  57«53'i5'94o. 
Iia6a,9a65j  

Arago  et  Chaiz.  Le  a3  juillet  1807,  1*  dernière  observation  a  été  faite  à  minuit 
et  demi  ;  vent  fort  jusqu'à  la  seizième  observation  ;  tenu  calme  ensuite  ;  les  ré- 
verbères' étaient  très-brillans.  Therm.  =  aa°,o. 

Même  Angle. 

à.;.  84,1945 43,0973 

4  ..  168,3875 4**0969 

6...  a5a,583o 43,097a 

8...  336,7790 43,0974 

{4ao,975o^ 

£;S2f--B  ^°>974375...  4^,0974.375  =  srssrisregr. 
430,9740) 

îa...     505,1690 4^,0974 

14. . .     58g,364o 43,0974 

16. . .     673, 5575 4a>o974 

18...     757,7560 43,0975 

Î  84*, 949°} 

K'îSjf--    84^,949350...  43,0974.6^5  =  37«53'i5>78. 


U°°^  84it*fe5f 


84l>9495' 

Arago  et  Chaix.  Le  s4  juillet  1807,  i  ioà  y,  la  lumière  d*Arès  était  mal  ter- 
minée, et  difficile  à  observer  pendant  les  six  premiers  angles,  ensuite  elle  devint 
bien  visible  jusqu'à  la  fin  de  la  série  ;  celle  du  Desierto  fut  toujours  bien  tranchée  ; 
quelques  bouffées  de  Yent  S.-E.  assez  fort. 
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W<ro«w»l    J.  Récapitulation  des  séries  de  V Angle  entre  le  Desiçrtçr  et  *£rw. 

""  •   •* 

Le  ao  juillet 13  observations Angle =  SySS'i 5*6$o 

Le  aa  idem 10 =  3^93'iS"405 

Le  a3  icfem. . .  : . .  3ç> =  57*53' 1 5*94©- 

Le  34  idem ao «  5t*53'i5*778 

■ »    »     ■  ■  »       r     . 

Moyenne  proportionnelle. . f 5=?  37a53/l5"78i 

Rédaction  à  l'horizon =3  —*      ^7*447 

Correction  due  à  l'excentricité =3  -f        0*010 

Angle  horizontal =  3705a'58*3|4 

Celui  qu'a  adopté  la  Commission =7  37°5a'58*39. 

La  différence  prompt  «Je  ce  que  pour. la  aérie  du  sa  juillet  noat  «qui  -soinatae 
arrêtés  à  la  valeur  donnée  par  le  dixième  angle,  tandis  que  la  Commission  a  adopti 
celle  qu*on  déduit  de  la  seizième  observation ,  quoiqu'on  n'ait  pu  lire  qu'une 
seule  alidade. 


BOSG 
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BOSC    DE    LA    ESPÎNA.  >*e*tat»: 

puuu 

Bosc  de  la  Espina  est  le  nom  de  la  montagne  plus  occidentale  que 
le  pic  de  Caro,  sur  laquelle  nous  établîmes  une  station,  par  la  raison 
que  dans  le  premier  projet  de  M.  Méchain,  comme  nous  l'avons 
observé  plus  haut,  l'angle  à  Llébçria  aurait  été  trop  aigu.  Gette.mon- 
tagne  est  couverte  de  pins;  aussi,  quoiqu'elle  soit  assez  escarpée,  les 
habitans  des  villages  circonvoisins  y  ont  établi  beaucoup  de  fours  à 
goudron,  et  sont  parvenus,  en  faisant  de  nombreux  détours ,  à  tracer 
sur  la  pente  orientale  un  chemin  par  lequel  on  peut  monter  à  cheval 
jusqu'au  sommet.  Nous  avons  teu  beaucoup  k  souffrir,  à  cette  station, 
des  chaleurs  excessives  du  jour  et  des  épais  brouillards  dans  lesquels 
nous  étions  cuvent  pïong^s.  £,ç  long, séjour,  que  nous  y:  fîmes  ne  fut 
pas  d'ailleurs  sans  danger,  à  cause  du  grand  nombre  de  loups  dont 
nous  avions  à  non*  garantir.  Nous  nou^  étions  même  placés,  pour 
cette  dernière  raison,  dans  la  partie  la  moins  boisée  de  la  mon* 
tagne  et  sur  la  crête  qui  forme  la  limite  .du.  territoire  de  Alfara  ; 
nous  tirions  nos  provisions,  de  oe  village,  parce  que  c'est  celui  qui 

«est  le  moins  éloigné  de  la  station: 

La  hauteur  du  centre  du  cercle  aù-déssus  du  soi.  .....  =  i"38. 

Et  celle  du  centre  des  réverbères c=.  xmo  environ. 

DISTANCES    AU    ZÉHIT. 

Réverbères  de  Lléberia. 

'  ^qSow.    Angl.  trait.  Angles  timpto. 

a...     aoi'0840 ioo'54ao 

4...    4oa>1^9° ioo,54a* 

6...     6o3,a5ii5 100,54*1 

18o4,33i5^ 
lol'lailï  '  '  *     8o^35b75°-  ■  •  •  '  ioo,54i3.4S4  =  go^i^âSS. 
804,3335) 

Arago.  M.  Rodriguez  cale  le  niveau  le  a5  août  1807.  Vers  minuit,  vent  E.  extrê- 
mement fort  ;  on  voyait  très-bien  les  réverbères  pendant  les  six  premières  obser- 
-  Talions ,  ils  étaient,  au  contraire  excessivement  !  faibles  durant  la  huitième,  '  peu 
4  après  la  montagne  fut  entièrement  couverte  de  bronifianl.  Therm.  =3-+-i6*,5, 
Barom.  =s  om,6676.  Therm.  Barom.  =  + i7°,8. 
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!****&•-  flfrtrbêres  dû  Monfi-Sùt. 

**  Uot!    **&*  m,Jtîlto-  Angles  ""«P1*- 

a...     ûoi'8890....*. 100^9445 

4..,    4o3,779° 100,9448 

€...     605,6690 100,9448 

8...     807, 5585. ........ 100,9448 

lo^o'lSof  *  '  '  *  10o9'#96a5--  100,9449. 6a5  s=  9^5V  1*678. 

1009,449^; 

Araga.  M.  Rodrigue*,  calait  le  niveau,  le  17  août  1807 1  à  n*  |.  Vent  E.  fort  ; 
la  plaine,  qui  sépare  le  Bosc  de  la  Espina  de  Moat-SU  était  entièrement  couverte 
par  le  brouillard ,  mais  comme  il  n'atteignait  pas  tout-à-fait  le  sommet  de  ces 
montagnes,  les  réverbères  étaient  bien  visibles.  Thefm.  =4~i'7%8.    ., 

Ftéverttère*  du  Tosaï  de  Encanmdi\ 


10. 


Arago. 
Vent  E.  ; 
tagne  est 
•e  trouve 


>99>i845 ^^....  95,59û3 

398,070° ,.,.... 93,59*5 

5g  7 ,  55  60 jjy,,  5op7 

796,7430 98#5oaa. 

995,9a65j  

ûq5'ûa75r  '  '  *    995,9a6ooo.. .     99,5926.000  =  8g«38'  0*004. 

995>9*45* 

M.  Rodriguez  cale  le  niveau,  le  17  août  1807,  à  1*  \  après  minuit, 
le  réverbère  du  Tosal  est  très-brillant  ;  le  brouillard  dont  cette  mon- 
presque  entièrement  couverte  est  un  peu  plus  bas  que  le  sommet  où 
la  station. 

Xa  même. 


a*. 
4... 


199 , 1 85o 99 ,  5ga5 

398,3690. ., „. . . .  99,692a 

{597, 5565  ï 

5^;^|-.-.     597,557a5d...  99,5928.760  =  89*8'  o'gi 5. 

Arap».  IL  Rodrigue»  calait  le  niveau,  le  %j  aoftt  1807 ,  à  e/*  do  soir.  Ttuts 
*abne;  réverbère  lien  lumineux.  Therm.  sss  a*,o*  Barojeu  œ  sACGyf. 
Tberm.  Barom.  c=  +  i6°,5.. 
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ANGLES 

Entre  les  Réverbères  de  Lléberla  et  ceux  de  Mont-Sia. 

ioEi£.  *■**• mrdt-  **&"  Ii,Ilple*, 

a...  ao7*64a5 io3'8aia 

4...  4i5,a84o io3,8aio 

6..-  633,9360 t.,...  io3,8aio 

8...  83o,575o < * .103,8319 

Îio38,3a45} 
îXSf  '•'  ,o38rafl^5...  io5>8aa4.6a5 
1038,2360) 

ia...  Ki45f8yao. ....; 103,8227 

14...   i453, 5iao io3,8aa3 

16.. •  iGSi,i6ao io3,8aa6 

18...  1868,8060 103^336 

{3076,4460) 
r^'tfiSr  '  •  '  2O7S^SoÙ0"  •  >o3*8^*5.ooo  a  93*a6'a4"a5a. 
3076,4480) 
Arago  et  Rodriguez.  Le  16  août  1807,  à  10*  J;  les  réverbères  de  Lléberla 
étaient  très-faibles  au  commencement  de  la  série ,  ils  devinrent  ensuite  un  peu 
plus  brillans,  mais  le  vent  qui  soufflait  dans  la  diractioa.de  cette  montagne  lea 
faisait  souvent  disparaître  complètement  ;  les  réverbéras  du  Mom>Sîa  étaient  très- 
lumineux  ,  parce  que  les  nuages  qui  couvraient  cette  montagne  ne  e'élevaieift  pas 
tout-à-fait  jusqu'à  son  sommet.  ..... 

Même  Angle* 

a...  ao7,64ao io3,8aio        k 

4...  4i5;a84o io3,8aio  •» 

6...  63a,oa5o* *.*.,.* i*3,8ao4 •  ..-. 

8.„  83o,568o '** io3.,8a4a .  .  :, 

Îio38,ao85^  .  .:-, 

J'2.,,,  *o38,3o86a5^;  io3,8à68.635  ==:  9^1/5^  f 
1038,0095) 
ta...  ia43,855o it>3,8au      "  —  ' 

!  i453,495o^  ! 

ilS'^Iof i45S,^5875...  io3,8aia.o54  =  9»*a6'ao>o5v 
.1453*4955)  - 

<&ra§3.  Le  ao  août  1807 ,  les  montagnes  sont  couvertes  de  Wufflàrd  ot*par 


Digitized  by 


Google 


«o  PROLONGATION  DE  LA  MERIDIENNE. 

.  ^  suite  les  réverbères  sont  excessivement  faibles  ;  les  deux  dernières  observations 

^VtoSu**     *  |    doivent  être  plus  incertaines  encorfc  que  les  précédentes,  parla  raison  qu'à  la 
fin  les  réverbères  de  Lléberia  ne  se  voyaient  presque  plus. 

Même  Angle* 

Nnmhr* 

«rObscrr.    An&  mxAl'  Ànglçi  simples. 

«...     307*6400 io3'8aoo 

4...    416,2800 io3,8aoo 

6...     622,9195 103,8199 

8...     83o,56oo > 103,8300 

{1038,3000") 
îcWsooSr*''  lo38raoo875"-   1 08,8200,875  =  s3°36'i7#o83. 
io38,3oi5J 

Àrago.  Le  s5  août  1807 ,  les  deux  premières  observations  ont  été  faites  dans  le 
crépuscule  ;  pendant  les  autres  il  tombait  quelques  gouttes  d'eau  ;  après  le  dixième 
angle  le  vent  O.  qui  souffle  avec  une  très-grande  violence,  a  éteint  les  réverbère» 
de  Mont-Sia ,  et  ou  ne  les  a  plus  revus  de  la  nuit. 

Même  Angle. 

3../    307,(395; •  103,8197 

4...     4*5,3790 ;.  103,8197 

6...     6s3f9i5o 103,8193 

8...     83o,5545 io3,8igS 

!io38, 1960Ï 

iS'iM   "'  1.o38'1955o°-7  103^8195.500  =*  a3°36/i5*343. 
io38,i95o) 

13...   1345^345 ~ ......  103,8195 

14...   1453,4740 ~ 103,8196 

16...  1661, u5o 103,8196 

18.. •  1868,7540 103,8196 

{3076,3945^ 

r76,59&r#-'  a?76>395a5°-  103,8197.6*5  =  g3-36'i6'o3o. 
3076,3950; 

33...    3383,9375..., 103,8l98 

a4...  3491,6770 io3,8i98 

36...  3699,8175 103,8198 

*    3ft..ï.   3906,9565...^.: 103,8198 


; 
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{3n4^5970"J  pîna. 

3iÏ4*596of •••■  3ll4' 596875..,  io3'8i98.958  =  930^16*46^ 
3n4,5975j 

Arago  et  Rodriguez.  Le  36  août  1807,  tenis  calme  jusqu'à  la  dix -huitième 
observation  ^vent  E.  ensuite  ;  les  réverbères  sont  un  peu  faibles ,  mais  on  les  place 
aisément  sous  le  fil  du  micromètre  ;  la  montagne  avait  été  couverte  de  brouillard 
pendant  une  partie  de  la  nuit  $  la  série  a  été  finie  à  5*  du  matin.  Therm.  =+  i4°>o. 
Barom.  =  om,6658.  Therm.  Barom.  =  +  i3°,7. 

Si  on  rejette  la  première  série,  dont  la  marche  n'est  pas  régulière  à  cause  de» 
circonstances  peu  favorables  pendant  lesquelles  on  l'a  faite ,  on  trouvera  pour 

l'angle  moyen &**&ifbj% 

Réduction  à  l'horizon =-  -}-       a7#8oS 

Excentricité =  +         o*o5o 

Angle  horizontal =  tfPz&fë'fa'S 

La  Commission  avait  trouvé  un  angle  plus  fort  que  celui-ci  de  1*77 ,  parc» 
qu'elle  avait  employé  la  première  série. 

Entre  les  réverbérée  de  Mont-Sia  et  celui  du  Tosal  de  Encanadé* 

a...     166,0995 83,0498 

4...     33a,  1985 83,0496 

6...    498,^985 83,o4g8 

8...     664,3995 v...  83,0499 

830,4990-j 

83M995f-#-'     "ki*»000"'  83,o499.ooo  =  74tt44^#67^ 

830,4985) 

13...  996,5995 r ••  83,0499 

14...  1163,7000 •'  83,0499 

16...  1338,7990 , 83,0499 

18...  1494,8990 83,0499  ' 

!  1660,99901 
*66o,999o)        •  •   '. 

aa...  1837,0970... vr..*-.r  83,0499 

«<—  ^93,1990 % 83,o495 

a6...  3159,3980 83,o49g 

a8,.t  3335,3950.. 83>o49Jfc 


10. 
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-tae'M-fciSbï:.     **«*■  Angle,  .impie. 

30ê>  l!iSlJ?for # "•  ^s1'^66*5-*'  8^0498.875  a  74*44%i'B5S 

W9i»4è7°' 

5*...  «657,5^5 «  «3,0498 

54...  aStf.Cjtfo. 83,o4»8 

M...  aj8s,794o 83,afo8 

58...  3i55»89So ..«  83*0498 

35ai , 995875.. .  83, 0498. 9*9  as  74*44'4i*68fc 


Arago.  Le  i5  août  1607,1e  réverbère  du  Tosil  est  difficile  i  observer,  quoiqu'il 
soit  treV-brillant;  ceux  de  Mont-Sia  sont  faibles  et  se  placent  au  contraire  aisé- 
ment sous  le  fil  du  réticule.  Vent  N.-N.-O.  très-fort  ;  la  série  a  été  finie  à 
3*  *  après  minuit. 

Même  Angle. 

*,..     166,0995,  •••«•••*.••••««..•«  83,0498 

4...    83a,&ooo 83,o5oo 

«...    4M995 83,0499 

î...    664j4°°Q«"*  .#•♦-•«-••  •  •«  •■•  • .  •  -85jo5oo 

!83o,5ooo) 

83o5oiol'#^    85os»5ooa5o^^  83,o5oo.a5o  a  74»44TSb*o8i. 
83o,5ooo* 

«*•••    «5,5995.  .*.•....- **  88,0(99 

14..  •  1163,7040 — 83,o5o3 

*6-..  i3a8,8o3o 83,o5oa 

a8...  1494,9000, .-,.•..*  .r- •••«.•  83,o5oo 

Ji6Gifooa5) 

l5l!«Î5f-M  1*»»»1>75--  «3.q5oo.338  a  74"44V5o4. 
i6&i,ooaoJ 

Arago.  1-a  16  aoftt  1807,  à  5*  *  après  minait  ;  les  Téwbèree  «ont  très-brHtans , 
mais  celui  du  Tosal  est  souvent  éteint  par  le  vent  qui  soufla  du  N.-O.  avac  une 
violence  extrême.  Therm.  =  -la^jo. 
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£n  commençant  la  série  on  a  placé  la  limette  supérieur»  sur  l'obje*  à  gaacke , 
«sorte  qu'il  faudra  prendre  ïe  supplément  dt  Yaagte  ohtep«» 


»..*    aS&gooo.....  ....... ..,»...»••  116*9500 

4+.+    tfj^evo^  • ...♦•,•  ii6,g5oo 

6*..    701,6990, , .*..».. 1*6*9498 

8...    935,5g85.  „.....♦. ........  216,949^ 

Î1 169,4990^ 
;,1|;S---  »%>4s7575...  11^437.37* 
»69i498o> 
*»...  1403,3960 «»»*»».».»•  116*9497 

îS^iff—  *«7**«»*>—  nfr,9494.46< 

Î^SS        SnH?li»«t 83,o5o5.536  « -rf4f4Ft& 

Àrago.  Le  *4  **At  1807.  Tare  la*  4*  du  maton,  circonstances  défavorable*;, 
vent  E.  très-fort;  le  sommet  de  Mont-Sia  est  couvert  de  brouillard,  et  par  suite- 
ta  lumière  de  cette  station  est  large  et  diffuse.  Quoique  le  résultat  de  cette  série 
diffère,  au  reste ,  assez  peu  de  ceux  que  donnent  les  deux  premières,  la  Com- 
mission a  jugé  à.  propos  de  xreu  pas  tenir  compte. 

Moyenne  entre  les  séries  du  1 S  et  du  10*  août. ........  =  74*44'41#&79 

Réduction  à  l'horizon* .  ♦ *......  c=  —       07*65* 

Excentricité . . . =  +         o"o4o 

Angle  horizontal. =  74°44'14*a*7' 
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^aideE»-  TOSAL    DE    ENCANADÉ. 

La  montagne  du  royaume  de  Valence  ,  connue  sous  le  nom  de 
Tosal  de  Encanadé ,  n'est  pas  très-éloignée  du  Mojon  Trifinio  , 
d'où  partent  les  lignes  qui  servent  de  limites  à  ce  royaume,  à 
celui  d'Aragon  et  à  la  province  de  Catalogne.  Le  Tosal  et  les  mon- 
tagnes circonvoisines,  jusqu'en  Aragon,  sont  presque  entièrement 
couvertes  de  pins  et  appartiennent  au  couvent  des  Bernardins  de 
Benifaza.  Pendant  le  séjour  que  nous  fîmes  à  cette  station,  nous 
tirions  nos  provisions  d'un  petit  bourg  de  trente  ou  quarante  maisons 
extrêmement  misérable,  et  qu'on  nomme  le  Boxark  cause  d'une 
forêt  de  buis  qu'on  trouve  dans  le  voisinage  ;  les  villages  plus  misé- 
rables encore ,  appelés  Coracha  et  Frédés  sont  plus  rapprochés  de  • 
la  station,  mais  les  chemins  qui  y. conduisent  sont  impraticables. 

Nous  avions  placé  la  station  dans  la  partie  la  plus  élevée  du  Tosal , 
à  côté  de  l'échelon  qui  le  termine  à  l'orient ,  et  sous  un  pin  assez 
touffu  qui  nous  servait  d'abri  et  auquel  nous  pûmes  amarrer  la  tente; 
cette  dernière  précaution  nous  fut  souvent  utile,  caries  orages  accom- 
pagnés de  déluges  de  grosse  grêle  sont  très-fréquens  dans  ces  parages. 

La  hauteur  du  centre  du  cercle =  im,4- 

Celle  du  centre  des  réverbères =  i",4  environ. 

DISTANCES    AU    ZENI  T. 

Réverbère  del  Bosc  de  la  Eapina. 
J5)E5£      Angl.  moH.  Angle*  simplet. 

n...    aoi'a53o ;.   ioo*6a65 

4. ..     4oa,5o65 100,6266 

{6o3,76oo\ 
g^,7|~>....    6o3*76oa5o...  100,6367.085  =  y/3y5o*545. 
603,7610) 
Àrago.  Je  calais  moi-même  le  niveau.  Le  10  août  yen  les  trois  heures  du  matin, 
vent  S.-O,  très-fort.  Therm.  =  +•  i7°o. 

La  mime* 

a...    aoi,a565 ioo,6*8a 

4...     4°a,5i3o 100,638a 

6...     603,7650 100,6275 

8...    8o5,oaog, ,,,,,.,... ,  100,6275 

-- *  Noabrt 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  GEODÉSIQUÊS.  65 


ÎiOoG'fl75o^  canadé, 

J~g,a7ggL..  ioo6*375a5o...  ioof6a75.a5o -as  so«>33'53fi8i. 
1006,3755) 
Arago.  M.  Chaix  calait  le  niveau,  le  13  août  1807. 

Réverbères  de  Mont-Sia. 

a...    aoa,5i5o 101,3675 

4...     4°5,o3oo ioi,a575 

607,5450^ 

SlSÊf'-'"    6°7i54475o..-  ioi,a574.583  =  9f  /5^iG5. 

607,5450) 

Àrago.  M.  Chaiz  calait  le  niveau.  Le  3  août  1807 ,  à  trois  heures  du  matia,  les 
réverbères  de  HoatrSia  sont  un  peu  faibles.  Therm.  =  +  i3°,8; 

La  même. 

*..•     aoa,5i65.." 101,  j»58a 

4...     4°5jo3a5 ioi,a58i 

607,5500^ 

^sS!}— •    e°7M9^...  ioi,a58i.875=:9i*/5^5a7 

607,5490) 

Chaix.  M.  Arago  calait  le  niveau.  Le  4  août  1807,  vers  les  trois  heures  du 
matin,  les  réverbères  étaient  assez  visibles;  le  vent  soufflait  du  S.-S.-E.  ayep 
force  et  le  thermomètre  centigrade  marquait  +  i3°,5. 

Réverbères  de  Are*. 

a,..     aoo,5535 100,3768 

4...    4oi,io65 100,3766 

6...     601 ,6610 ioo,a768.333  =  90«i4'56'o4o. 

Arago.  H.  Chaix  calait  le  niveau.  Le  3  août  1807,  les  réverbères  disparurent 
avant  qu'on  eût  complété  la  série;  le  vent  soufflait  du  N.-P.  avec  une  très- 
grande  force, 

Lid  fftérfte,  •      •  • 

a...  3oo,55a5.. 100,3763 

4...  401>I06o 100,3765        1 


ao. 
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Te^*b"<W.    Aorf-miilr.  v  Angle,  .impie 

!  6oi'6575^ 
ç^'ç^L..    6oi'S586a5...  ioo*a764.375  =  go-^SS^. 
6oi,658o) 
Arago.  M.  Chaix  cale  le  niveau.  Le  3  août  1807,  les  réverbères  aont  bitn 
visibles.  Therm.  =+16°,o« 

La  même. 

a...     aoo,53ao 100,2660 

4...     401>°65o . ..».  100,2663 

6...     601,5990 100,2665 

8...     8oa,i3i5 100,2664 

{1002,6690^ 
î^î'œgs}----  iooa,66825o...  ioo,a668.a5o  a  o^^'SiS. 
1002,6680) 
Arago.  M.  Chaix  cale  le  niveau.  Le  4  août  1807,  les  réverbères  sont  très- 
brillans.  Therm.  =  + i4#,5. 

ANGLES 

Entre  le  réverbère  del  Bosc  de  la  Espind  et  ceux  de  Mont-Sia. 

2. . .     i35,  i4i5 67*5707 

4. . .     270,2815 67,5704 

6. . .    4o5,4a3o 67,5705 

8. ..     54o,564o 67,5705 

{675,7o6o| 

g7^7^!.,..    675,7o575o...  67,57o5.75o  =  Go^VJfi'SSS 
675,,7o65)  % 

12. . .     810,8480 : •  ; 67,5707 

14. ..    945,9890 67,5706 

16...  1081,1295 67,5706 

18...  1216,2725 67,5707 

ri35i,4i5tfj 

"••^ï!'!^----  »SSi,4i575o...    67,5707.875  s  fe^Vi. 


i35i,4i5of 

i35i,4i65r#-# 

i35i,4i65* 


22...  l486,556o.: 67,5707 

24...  1621,6965 67,5707 

26...  i756,835o 67,5706 

28...  1891,9785 67,5707 
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<To£ot.     AnSl  mnlu  Aagto  simplet. 

(3037*1195} 
3oî£ îLof- ' •"•  *oa7' 1 196a5- •  •    67*5706. 54a  s  6o«48'48'9ao 
2027, i3o5j 

3a...  3163,3575 67,6706 

34...  3397,4010 67,5706 

56...  a43a,54ao 67,6706 

38...  a567,6835 67,6706 

53702, 8a45^ 
3703,83451  *  .    ., 

37oa,8a65r#--  a7^8a5ia5...     67,57o6.a8i  3=  6o«4W835. 
37oa,835oJ 

Arago.  Le  10  août  1807,  la  série  à  été  finie  à  a  heure*  du  matin;  le  vent 
soufflait  du  S.-O.  avec  force  et  éteignait  souvent  les  réverbères  du  Bôsc  de  la 
Espina.  Therm.  =-f  i6°,8. 

Le  même  Angle. 

a..r    i35,i4oo ;r 67,5700 

4...    370,3775 67,5694 

Î4o5,43oo^  . 

4tf  ^fsf' •'•'•  "  4ù*>4*mS*7-  «7^700.378  s  6o*48'46*89o 

Î54o,56ooV  

54o,56o 5( 
54o,56i5p—  •  540,5606667-    67,6700.833=5  6o*48'47*o7o 

!  675,7010^ 
675',7c^5r'"    €75>7oi635...    67,5701.636  =  So^V&S' 
676,76351  

w...    810,8430*, 67,6703 

Î845,9835j 
945!sBor—    S^^S^So...    67,6701.964  w*9*0tf4ÊL 
945,983o) 

Arago  et  Chaix.  Le  11  août  1807,  on.  a,  prieurs  fois,  1b  plus  d'une,  alidade; 
parce  que  le  vent  qui  souffle  avec  force  du  S.-O.  éteignit  souvent  le  réverbère  du 
Bosc  de  la  Espina  ;  ceux  de  Moot-Sia  ont  totalement  disparu  après,  la  quatorzième 
observation. 


Total  de  £*- 
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œssassa 

Total  d«  En-  Même  Angle. 

tanadd. 

*OU^?.    *»«*«  «^lipl».  Angles  simples. 

a. . .     i35'  i43o %........  67*5715 

4..»    270,2825 67,5706 

6...    4o5,4a65 67,6711 

8...    54o,56go 67,5711 

{675,7080} 

g2,7^H....     675*7o8375...  67,5708.375=    6o"48'49"5i3 

12...     8io,85io.. 67*5709 

14..    945,0915 67,5708 

16...  1081, i3i5 67,5708 

18...  1216,3735 67,5708 

Îi35i,4i45\ 

jlgJ^H....  i35i,4t5ifl5...  67,5707.567=    6o*48'49'a5a; 
i35i,4i5o/ 

Àrago.    Le  i3  août  1807,  à  10*  du  soir,  vent  O.-S.-O.  furieux,  mais  le* 
4  réverbères  sont  bien  visibles. 

Moyenne  proportionnelle  an  nombre  d'observations. .  p=    6o*48'48*683 

Réduction  à  l'horizon .  =    +       17*939 

Correction  pour  l'excentricité  de  la  lunette ....  =s    —     •   o"b5o 

Angle  horizontal =    6o°49'  6*555» 

Entre  les  réverbères  de  Âfont-Sia  et  ceux  de  Ares. 

a...  240, 3865 130,1933 

4...  480,7715 1*0,1939 

6...  731,1690 130,1933    * 

8...  961,5430 120,1938.750:=  io80io/a^#9i5. 

Àrago  et  Chaix.  Le  1"  août  1807 ,  le  vent  du  N.-O.  éteignait  à  tout  moment 
les  réverbères  de  Ares  ;  ils  disparurent  tout-à-fait  pendant  la  seconde  moitié  de 
la  dixième  Observation. 

Même  Angle. 

2...  24o,38io.. 120, 1905  ' 

4-..  480,7690 120,1922 

6...  7ai,i53o 120,1922 

8...  961,5300 120,1913 
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Tosal  de  En- 


iTOUerT.    An^  mvit'  Angles  simples. 


{1301'gaiO^  canadé. 

'^    c?«...  I30i*o3o6a5.. .  îao* 1930.635  =  îoS^o'sa'aSa 
1301,93101  **  " 

1301,9300) 

îa...  1442*2980 130,1915 

i4--«   1683,6840 130,1917 

16...  1933,0695 130,1919 

18...  3163,4490 • 130,1916 

!34o3,836o^ 
îS'S^l       '  a^o5'835875--  120,1917.938  =io8*io'aï"4i3 
a4o3,,835o! 

A3...    3644*2170 130,1917 

{3884,6035^ 
388i  6oIor',#  a88^6oa5o°-"  lflo> ,917-7°8  =  iàfri</*xê33j. 
a884!6oa5J 

Arago  et  Chanc.  Le  3  août  1807,  les  réverbères  d'Ares  sont  très-brillans,  ceux 
de  Mont-Sia,  au  contraire,  sont  faibles  ;  yent  assez  fort. 

Même  Angle. 
a...     240,3810 130,1905 

4->    480,7640 110,1910 

6...  731,1485 130,1914 

8...  961,5330 130,1915 

10..  •{I^t,yI7?>...-  1301,917375...*  130,1917.375  =  io8°io'ai*33g 


13...  1443,0000 120,1917 

14...  1682, 68  5o 130,1917 

16...  1933,0700 120,1919 

18...  3i63,453o 130,1918 

{34o3,8375l 
^,8M,..  a4o3,837ia5...  130,1918.563  =  io8*io'ai*6i4 
34o3,,8365) 

33...  3644,3165 120,1917 

34...  a884,6o45 130,1918 

36...  3134,9885 120,1919 

a8...  3365, 37i5 130,1918 


ao 
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canadé.  /36o5'  7565} 

5o'■]K5!7565^'••  3€o5*75S5 1*0*1918.853  «  ic£»t<fti'7M 

(b6o5,V5G5) 

3a...  3846^390 •  1*0,1919 

34.  ..  4°86>5a3o 120,1919 

36..,  43a 6, 9085, . 120,1919 

38...  4567,2910 •  120,1919 

{4807,674» 
^7'^L..  4807,673375...  iao,  1918.344  =  lofric/ai'&p. 
4807,6730) 

Arago  et  Chaix.  Le  4  août  1807,  à  minuit,  les  réverbères  d'Ares  sont  très* 
brillans  j  ceux  de  Mont-Sia ,  quoique  plus  faibles ,  s'observent  facilement. 

Moyenne  entre  les  trois  séries =  io8°io'a  1*849 

Réduction  à  l'horizon =  4-        5**198 

Angle  horizontal ss  ioft°io'54*o47» 
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MUELA    DE    ARES. 


Lorsqu'une  montagne  est  terminée  dans  sa  partie  supérieure  par 
une  plaine,  on  la  désigne  dans  le  royaume  de  Valence,  par  les  noms 
de  Mola  ou  Muela  (meule)  ;  la  Muela  de  Ares ,  sur  laquelle  était  une 
de  nos  stations ,  est  fort  étendue  et  coupée  à  pic  tout  autour  :  on  ne 
peut  y  arriver  que  par  un  sentier  très-étroit  dout  les  habitans  d'Ares 
ferment  la  porte  tous  les  soirs ,  afin  d'empêcher  que  leurs  chevaux  et 
leurs  mules,  qui  paissent  sur  la  Mola,  ne  puissent  s'échapper.  La 
grande  route  (Camino  Real)  qui  va  d'Oropeza  à  la  forêt  de  Mos- 
queruella ,  d'où  Ton  tirait  du  bois  de  construction  pour  l'arsenal  de 
Carthagéna,  passe  très -près  de  Ares;  aussi  est-ce  uniquement  en 
suivant  ce  chemin  sinueux  qu'on  peut  commodément  gravir  la 
montagne  escarpée  au  sommet  de  laquelle  ce  village  est  bâti. 

Pour  les  observations  faites  au  Desierto  de  Las  Patinas,  la 

hauteur  du  centre  des  réverbères  au-dessus  du  -sol, .  • .  •  =  im,a6. 

Pour  les  observations  de  la  Sierra  de  Espadon,  cette  même 

hauteur =3  i*,o5  environ. 

Quant  à  la  hauteur  du  centre  du  cercle  elle  a  été  toujours. .  ss  i*,ao. 

DISTANCES    AU    ZÉNIT. 

Réverbérée  du  Tosal  de  Encanadè. 
Nombre     Anglei  multiplet.  Angles  simplet. 

.a...  Aoofoaa5 îoo'ona 

4..,  4°°>0460 100,01 15 

6...  6oo,o65o 100,0108 

3...  800,0890........... 100,0111 

flOOO,l!lCV} 

io..<1000,1110/«*--  1000*1  na5o...  100, 0111. a5o  =  oo°  o'36*o45. 
Jiooo,iiao|  a  n 

(.1000,1110) 

Arago.  M.  Chaix  calait  le  niveau.  Le  i5  juillet  1807  >  *  4  beures^  du  matin, 
la  lumière  fut  très-visible  jusqu'à  la  huitième  observation  ;  ensuite  elle  devint 
faible  à  cause  du  jour.  Tberm.  =  +  rô^o.  Baroni,  5=  om,655o.  Thermomètre 
Barom.  =+  i6°>7' 
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Kucla  de  Are..  Réverbères  de  Mont-Sia. 

Wte™.     Angl.  malt.  Angle,  simple*. 

a...     201*6790 ioo'83g5 

4...    4o3,355o ioo,8388 

6...    605,6365 '..  100,8394 

8...    806,7315 100,840a 

{1008,4060} 

8  A  ^oi*-*"  IO°8r4°45oo...  100, 84o4 «5oo  ta  go°45'a3#o58. 
ioo8,4o35J 

Arago.  M.  Chaix  cale  le  niveau.  Le  i5  juillet  1807.  à  10*  -*-  du  soir,  teint 
calme  ;  les  réverbères  sont  faibles  comme  i  l'ordinaire.  Therm.  =  i9°#6. 

Réverbères  du  Desierto  de  Las  P aimas* 

a..*    aoa,o48o iot,oa4o 

4...     4°4>°95o ioi,oa38 

6...    606,1 4 5o ioi,oa4a 

8...     808,1990 ioi,oa49 

!  1010, 3540} 
'  53  r,,t  ioio,a536a5...  ioi,oa53.6a5  =  9o*55'aa*i74. 
1010,3540) 

Arago.  M.  Chaix  calait  le  niveau.  Le  i5  juillet  1807,  les  réverbères  étaient  bien 
visibles.  Therm.  =  -+•  i8°,a.  Barom.  =  om,656o.  Therm.  Barom.  =  ■+•  19^0. 

Réverbères  de  Espadon. 

a...     aoi,io5o t ioo,55a5.ooo  =:  90°39'5o"ioo. 

Arago.  Le  8  juillet  1807,  il  tombait  déjà  quelques  gouttes  d'eau  pendant  ces 
deux  observations  ;  la  pluie  devint  ensuite  plus  abondante  et  Ton  ne  put  pas 
continuer  la  série.  Vent  3.-S.-E.  fort. 

La  même. 

a...  201,0840 100,5430 

4..  403,1675 100,5419 

6...  6o3,a5io 100,5418 

8..,  8o4j335o,  . . .. 100,5419 

If  ombre 
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10°5,^0?V. .  .v  ioo5'430i35..*.  ioo*54ào.i35  =a  go^ag'iFiao 

ioo5,4aooJ 

Arago,  seul.  Le  14  juillet  1807;  la  Muela  et  les  montagnes  circonvoisines 
étaient  couvertes  d'un  épais  brouillard  depuis  plusieurs  jours;  les  observations 
précédentes  furent  faites  à  la  suite  d'un  orage ,  après  lequel  le  tenu  s'éclairât. 
Thera.  =  3i0,o. 

ANGLES 

Entre  les  réverbères  du  Total  de  Encanadé  et  ceux  de  Mont-Sia. 

a...       80,1390 .  4°>°%5 

4-.     160,3800 .. 4°9°7°° 

6. . .     340,4*4°  ••••••• • 40,0707 

8...    3ao,5645. 40,0706 

400,7060} 

10-  •  {  j^'i^sr  •  •  •  •    4oo,7o5a5o- ,    40,0705.350  =  36*  3'48*5oi: 


Î  400,7060) 
4oo,7o5o( 
4oo,7o5of  "#* 
'  4oo,7o5oJ 


13...    48o,845o ....;;.....:....'   40,0704 

14../  560,9840 .....  '  40,0703  ' 

16...     64i,ia65. ;...•..•.•.  '  4°>°7°4 

18. ..     731  ,3685 4oj°7o5 

8oi,4o85-\ 


ao. 


!  801,4085-) 
801  4o85|  '  " #  #    8ol*4°85o°-^    40*0704. »5o  =5. 36*  V^Vijj. 
8oi,4o85j 


Arago  et  Chaix.  Le  g  juillet  1807,  vers  minuit,  lai  lumière  du  Tosal  de  Enca- 
nadé  était  très-brillante;  celle  de  Mont-Sia,  au  contraire',  était  très-faible;  elle 
disparut  même  tout-à-fait  après  la  i8£me  observation,  et  ce  ne  fut  que  long-temj 
après  que  l'on  put  compléter  la  série;  vent"E>N\-E.  fort  ou  faible,  par  intervalles. 
Therm.  =  ai°,a. 

Même  Angle. 


3...      8o,i3go. •  '. .........  4°>°6â5  ' 

4*..     160,3800 '40,0700 

6...     34o,4aao-" 4°>°7C^ 

8...    330,564o ........  ^  4°i°7°5 
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{400^70651 
ioo,7°55r,#'*    4pc*?q55qo...    4p'07c5,5oo  =  36*  5'48*582 
4oo,7o5oj 

ta...     48o,845o 40,0704 

»4*«-    560,9860: » 40,0704 

16...    641,1060 4°)°7°4 

701,3690") 


18. 


20. 


7âî'â?of" •'•  7ai'aG8Sfl5—  40,0704.792  =  36°  3'48"353 

721,2680) 

801,4090^ 

foi 'aSSi'  •  • -    8o1  >4°8875- •    40,0704.438  =  36-  3'48#238. 
801,4090'  


Arago  et  Chaix.  Le  10  juilleJt  1807,  vers  4*  du  matin ,  les  réverbérée  da  T.QM* 
étaient  ondulans  quoique  biei|  lumineux;  ceux  de  Mont-Sia  fureul  trè*-faiblet , 
turtout  vers  la  fin  de  la  série  ;  la  crainte  de  les  voir  disparaître  toul-à-faR  après 
la  première  moitié  de  la  vingtième  observation ,  engagea  les  deux,  observateurs 
à  lire  W  quatre  alidades-  i  1*  En  d»  dix-huitième  angle.-  Tems  calme.  Ther- 
momètre =  20°,o.  Barora.  =  om,6575.  Therm.  Barom.  =  19°^*. 

Moyenne  proportionnelle;  eatroles  deux  séries. .....  ===  36*  SOfP'apS  . 

Réduction  i  l'horivin ==  — -      23*879  . 

Pour  l'excentricité =  — «        q\)6o 


Angle  horizontal.  ..*.,. . . ... ....... .". . . . .  ==  36.°  2,24*27q. 

Entre  hs  réverbères  du  Desîertv  de  Las  P aimas  et  ceux  de  MontSia. 


2...     196,1875 98*o»37; 

4-..    392,3765 98,094^ 

6...    5$8,56io 94,0935 

8...    784,7490 $8,0936 

{980,981 5^ 

S;îK|----  9te>95fl-5-  98,0932.125 
980,9315) 

la...  1177,1040 *.........  98,0937  .. 

14...  i573,3o65 ...98,0937 

16...  1569,4975 9*,°Sp*    . 

18...  1765,6800 98,0933 
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*K 


:> 


{1961*8676} 
J9g|'gggH.,.-.  *96r'«GGi*5...    9*o933.o6a  »  86*1/  yjia. 
1961,8675) 

Àrago  et  Chaix.  Le  10  juillet  1807;  vent  S.-S.^E.  fort  et  très-incommode , 
parce  qu'il  entre  dans  la  tente  par  l'ouverture  qui  est*  en  face  du  Desierto  ;  les 
réverbères  de  cette  station ,  beaucoup  moins  brillans  qu'à  l'ordinaire ,  .sont  en  outre 
excessivement  ondulans ,  car  on  les  voit  passer  instantanément  à  droite  et  à  gauche 
du  El  vertical.  Quant  à  la  lumière  de  Mont-Sia  elle  est  très-faible;  elle  disparaît 
même  quelquefois  complètement.  Thena.  =+i7°-,3.  v 

,    Même  Aagfo. 

„  . .    1 

a...     196,1870 1 '.'..."  98,0935 

4...    392,3755 98.0939  .-•••.     I 

6...    588,55g5.. :...;.:. ..;....•.;.    98,09»  •••• 

8...    784,7475 98,0934  .     ! 

{980,9315  j  

98o'à3B5(""    ^°'^Sa5o^%    98,0933.350 
98oi933o)  !•....".'.'.!• 

la...  ii77,ia35 ;...'....'  98,0936 

14...  i373,3o6o 98,0933 

{1569,49654  ••••, 

1l569!495o^••,  *569.495ooo...  98,0934.375  ' 
i569',4955l    :;       '.['.'.':[[.".'.   '.'.'..'..  '>'■'■'. 

l8...  1765,6810.  «••••  r»  •  >.. •«   38^0q34  -  ' 

*0, •  n  6*86  5f •  •  *•  'S61* 870700...    98,0935.000  p  18*vf  k*94o 

.     \  »û5i  fijoi}  <;.<".»     .  • .  '  :    . . .    ' 

sa...  ai58,o565 98,0934  l 

fa354>a4a5ï          :                
Sj^Sf  •  •  •  «4**fr»7^^ '  98,0933.906  »  *8*if  sf5», 
a354,'a4o5)                          , 

Arago  et  Chaix.  La  11  juillet  1807 ,  on  commença  la  série  quelques  iastans 
après  le  coucher  du  soleil ,  mais  elle  nie  fut  terminée  que  ver»  les  quatre  heures 
du  matin.  Le  Mont-Sia  ne  s'était  presque  pas  vu  dans  la  journée,  à  cause  des 
brumes;  aussi  les  réverbères  de  cette  station  furent-ils»  pendant  tqutelamiit, 
«Fane  ftibiesfo  extrême }  ces  circonstances  rendirent  les  observations  fort  pénibles. 
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car  il  fallut  quelquefois  plus  d'une  heure  pour  prendre  un  angle  double.  Au 
lever  du  soleil  toutes  les  montagnes  où  sont  nos  stations  étaient  plongées  dans  le 
brouillard.  Therm.  =  +  i6°,8.  Barom.  =  om,654i.  Therm:  Baromi  =  +  îo^o- 

Moyenne  proportionnelle  entre  les  deux  résultats =  88°  17'  sf/fix 

Réduction  à  l'horizon s=  -f-      4a*536 

Correction  due  à  l'excentricité =  -f-         o^oao 

Angle  horizon, .  ". .' . .  t=  88°i/|45*oi7. 

•t  *  ' 

Entre  lès  réverbère*  du  Desierto  de  Las  P aimas  et  celui  de  Espadon* 

a...      8a'5oio 4Ifa5o5 

4- . .     165,0015 4l  >a5o4 

6 . . .     *47,499° < 41  M& 

8...  33o,oo35 4i,a5o4 

{4ia,5o6V\ 
^a^o^f---    4i^5orf6A5...    4i>»5o4.6a5 
413^5045)  

ia. ..    495,oo65 41  >»5o5 

14...     577,5090 :,...,♦.     4*>a5o6   .      . 

16...     660,0080 4i,a5o5 

18. ..     74a,5ogo 41,3505 

{835,0090^  .  \ 

8a50075i  ' #  '  *    8a5*oo8ooo.. .    41 ,0604,000  ~  57*  /Si'pjÇ 
8a5,oo85j   *-.-,.  *         :   .... 

aa...    907,5090 • •  *•••;-    4*>*5o4 

a4«««  990,oia5 41>°5o5 

a6...  107a, 5ia5 »••••'• *41>^5oS 

a8...  n55,oi5o * 4i,a5o5 

{ia37,5t65j           -         ^     ...-•;'   .... 
l^jhfef'**'  *a37>5i5375..^   4i,a5o5.ia5  *m  Sf  f9i*BGo 
ia37,5i6o)  ...■••• 

3a...  i3ao,oi75 •r.v.... .-    4i,a5o5 

34,..-z4oa,5i70. ....,.•.    4i,a5o5  ...  . .,  ■ 

36,. .  1485,0170 4i,a5o5 

ri  567, 5190V 

W'-  uSGT'sî-rff  ■'''•'•  l567*5i76a5/..    4i,a5o4'.638  =  37-  fSi'S&J, 


ii  567,5190V 
i567,5i65f 
i567>5t75f-- 
i567,5i75j 


Àrago  et  Chaix.  Le  6  juillet  1807,  teins  assez  calme  ;  la  série  a  été  acheYt* 
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irers  les  4  heures  du  matin ,  après  la  38me  observation ,  parce  que  le  brouillard  a  ! 

fait  disparaître  le  réverbère  de  Espadan.  Therm.  =  .i3%8.  Barem.  sa- om,  6547.  MuebdeArfc. 

Tberm.  Barom.  =  +  i3°,o. 

Mime  Angle. 

d'Ofeerr.    ^°&m  mu,t'  Angles  simplet. 

a...   8a'5ooo .....v 4lta5°° 

4...  i65,ooib;.. 4l>2^°3 

6...  a47>5oio.... 41*25oa 

8.v.  -33o>oo4q..f 4i,e5o5 

4ifl,5o75v 

^iflSo^oi  t#1  41*l'5o65oo.,.  4i,s5o6.5oo 

4ia,5o65J    

ia...  495, oôG5. :.............  ,.7..  4i,a5o5 

14/..  577,5070 •;;;;." 4i,a5o5 

iG...  660,0075... ,•........  4i,a5o5 

.18...     74af5o85 .............  4i,a5o5 

{835,0080^ 

8^oo8o[-##    8l5*«76ôo....  4i^5o3.75o  =  37*/3i'ai5. 
8a5'oo85j  "' 

Arago.  Le  8  juillet  1807,  vers  les  11  heures  du  soir;  vent  S.-S.-E.  faible  as 
commencement,  de  la  série  et  fort  à  la  fin. 

Moyenne  proportionnelle  entre  ks'dèûi  résultats... ♦  =  37®  j'Zx'^qS 

Réduction  à  ITioristôriJ .*::;;... ' =+         i"644 

Pour  l'excentricité  de  la*  lunette. .  1  *. =  —        o"o3o 

Angle  horizontal =  070  /33"oi9* 

Entre  les  réverbères  du  Detierio  et  ceux  du  Tosal  de  Encanadey 

a...     976,32180 i38,i64o 

4...    553,6565 i38,i64i 

6...     838,9840 i38,i64o 

8...  no5,3i3o i38,i64i 

1381,6390^ 

Sî',ra85r"  l38l>639375---  i38,i639.375 
i38i,63go) 

13.. .    1657,9690.. ; 1 38,  l64l 

14...  1934**975. •, ...•.  i38,i64» 


10. 
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W««b*A***«W.      **«*■  Angle,  .i^.  '' 

16...  2210*62*0 i58'i638 

18...  11486,9495 i38,i63g 

{2763,2800^ 
^7g^79H....  2763*278875...  i38, 1639.437  s  ifl4^o,5i'i78. 
3763,2775) 

Arago  et  Chaix.  Le  i5  juillet  1807,  à  3à  £  siprès  minuit;  tans  parfaitement 
calme.  Therm.  =  + i6°,o.  . 

Angle  déduit  des  fto  observation*.  ........ . .  •=  12^0*51*178* 

Réduction  à  l'horizon =  +         18*987 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette. : .  =  —  o'o3o 

Angle  horizontal.  .T. =  124*0  i'io*i35 

M?is ,  ci-dess us ,  angle  entre  Tosal  et  Mont-Sia .  =    36°  Z'iuÇa7$ 
Et  angle  entre  Mont-Sia  et  Dèsierto.  .... . .'.  =    ^ij^i'oxj 

Donc  angle  entre  ToesJtt  Desterto»..** =55  is4°ni'  9*296. 

Cette  somme  diffère  de  l'angle  directement  observé  de  o*,839 ,  qu'il  Faut  répartir 
entre  les  trois  angles  en  raison  inverse  du  nombre  d'observations  qui  a  servi  i 
détedPÎner  chacun  d'eux;  o»  trorave  ainsi  que  Faille  total  doit  être  diminué 
de  0**4*19  >  cp«  celui  de  Mont-Sia  et  du  Dèsierto  doit  être  augmenté  dé  o*fig5, 
et  que  celui  de  Mont-Sia  et  du  Tosal  doit  être  également  augmenté  de  o*,2i4, 
•wrte  qitt  létales  corrigés  seront  : 

fntre  le  Tosal  et  Mont-Sia, =    36°  Vif^Z. 

Bntre  Mont-Sia  cft' Dèsierto '.?. .  .^ =    880*7'45"*i2. 

Entre  Tosal  et  Dèsierto..... »... ,.  =  124°**' 9*706. 


i 
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Desicrio  <lw 

DESIERTO    DE    LAS   PALMAS.  l»  p-i«m. 


Le  Desierto  de  Las  Palmas  wt  une-  montagne  située  dans  le 
royaume  de  Valence,  sur  le  Bofd  de  fa  mer,  entre  Otopesa  et  Cas- 
tellon  de  la  Plana,  au-dessus  dû  village  de  Benîcasei.  Elle  tire  son 
nom  de  ce  qu'il  y  croit  une  très-grande  quantité  de  la  petite  espèce 
de  palmier  appelée  par  le»  Botaniste»  chamœropst  hamdis.  A  son 
sommet  le  plus,  élevé  est  placé  un  petit  ermitage  qui  la  fait 
reconnaître  de  très-loin.  M.  Mechain,  avait,  cioisi  ee  poiat  pour  tin 
des  sommets  du  grand  triangle  qui  devait  aboutir  sur  Yvice,  en 
traversant  la  mer;  en  conséquence  nous-  y  établîmes  notre  station 
tout  près  de  l'ermitage.  Des  considérations  tirées  des  localités,  nous 
engagèrent  à  changer  le  reste-  di*  pr.oj.et.  de  AL  Mécham,  et»  à  porter 
les  autres  sommets  du  grand?  triangle  sou  d'autoe»  peints  que  ceux 
qu'il  avait  indiqués.  C'est  ainsi  qir'avec  phis  de-  facflîté  dfefns  l'exé- 
cution, nous  avons  obtenu  l'avantagé'  dte*  pWlbïiger  Tare  dir  méridien 
jusqu'à  la  petite  lie  de  Forment era,  environ  vingt-cinq  minutes  plu$ 
au  sud  qu'on  ne  l'aurait  pu  faire  en  suivant  les  premières  combi- 
naisons. 

DISTANCES    AU    ZÉNII. 

Réverbères  de  Mont-Sia. 

JSj*"***    Anf^w  multiplet.  Aoglet  timpkf . 

a. ..    floo'5370 ioo*a685 

4...    4oi,o65o 100,366» 

6...     601,6040 100,2673 

8...    802,1400 100,2675 

11002,6660'} 
1002,6700!  ^     lootfÇ68750.V.  xM^m.jSo  =  yfiftffyS. 
1002,00901 
1002, 6700 J 

Biot.  Arago.  Le  3i  décembre  1806,  à  7*  du  soir,  un  peu  de  veut;  Mont-Sia 
bien  visible.  Thenn.  =  •+■  7° fi.  Barom.  =  om,7o55.  Thym.  Barom.  ss  +  ia#;g. 
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La  même. 

«ToScrr     ^nS^  mcJt*  Anglei  simplet- 

a...     aoc/5455 ..............  100*37*8 

4...    4<>l>0955... 100,3739 

6...     601,6440 100,3740 

Î  803,19551 

8oa'  10801* #  "  '     *°*  197000.. .  100,3746. a5o  =  90#i4'49#785. 
803,1985) 

Arago ,  seul.  Le  7  janvier  1807,  à  ià  du  matin. 

Réverbères  de  jirés. 


s.  :•  198,6675 99,3537 

4...  397,3365 99,334i 

6. ..  596,0015 99,3336 

8...  794,6670 99,3334 

10. .«  993,333o • 99,3333 

13...  1193,0000 99,3333 

l4...  1390,6695 99,3335 

16...  1589,3370 99,3335 

18...  1788,0010 99,3334 

{1986,6670^ 
ÎJw^f  •  •  •  1986'G683Z5-  •    99.3334. 187  =  89«s4'  0^77 
i686,'665o) 

Arago.  M.  Chaix  calait  le  niveau.  Le  16  décembre  1806 ,  4e  8*  à  9*  du  soir ,  tems 
calme;  un  peu  de  brouillard ,  mais  les  réverbères  de  Ares  sont  bien  visibles.  Ther- 
momètre =  6\5.  Barom.  =  ow,7o69.  Theriri.  Barom.  =  +'  i  i#,8. 

La  même. 

a...     198,6675 v 99,3338 

4. . .     397,8390 99,3333. $00  i=  Bs°aZfS6"4QO. 

Arago ,  seul.  Le  16  décembre  avant  le  jour,  le  brouillard  était  plus  épais  qu'hier 
au  soir  ;  les  réverbères  de  Ares  disparurent  tout-à-fait  après  Le  quatrième  angle. 
Therm.  sr  +  6°,7.  Barom.  om,7o6g.  Therm.  Barom.  =  +■  1 1°,8. 
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OBSERVATIONS  GÉODÉSIQUES.  81 

La  même.  (  On  vise  au  centre  de  la  tente,  )  j.M^imw.  ** 

4'Ohierr,    ^n&  mx,'t,  Aogtet  fimpte* 

a. ..  198*6850 99'  34*5 

4-v  297,3690 ...  99,342a 

6...  596,0560 99,3437 

*—  794>74™ '*.  •  •  99,3426 

*o...  993,4340 99,3434.000  =  &tf*f&f6i8. 

Arago,  seul.  Le  18  décembre  1P06,  tems  calme,  ciel  couvert  ;  la  tente  n'est 
pas  parfaitement  terminée.  Therm.  s=  +  io°5.  Barom.  =  ow,70i4.  Thermf 
Barom.  s=+.  u°,o. 

La  même.  (Sur  tes  réverbères.) 

4*..    198,6810 99,3405  *:     ; 

4...    3g7,36oo 99>34oo 

S...     596,o365 99,3394 

*•••     794,7175 99,3397 

Î  .993,3975^ 

J§;0--     993r397375...  99,3397.375  a  Bg^'aoW 
993,399.5) 

Arago.  Le  18  décembre  1806,  le.  brouillard  faisait  disparaître  les  réverbères  de 
tems  en  tems.  Therm.  =  -+•  6?,a.  Barom,  =  0^,7030.  Therm.  Barom.  =5+.io%8. 

La  mime.  (  On  vise  au  centre  de  la  tente.  ) 

*. ..     198,6815 99>34o8 

4...     397,3655 , 99,34*4 

6...  696,0510 99,34i8 

8...  794,74o5..... .,.♦  99,34a6 

10. t*  .  993,4210. 99,3421 .000  =  89°24/a8*4o4- 

Arago.  Le  19  décembre  1806;  Therm.  =+ 1 1*,8  i  la  fin  de  la  série,  et  -f-  io#,a 
au  commencement» 

La  même.  (  On  vise  au  sommet  de  la  tente.  ) 

a...  198,6685.. 99,334» 

4...  397,3290 .  99,33a3 

6...  596,0010 99,3335 

8...  794,6685 99,3336 
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8*  PROLONGATION  DE  LA  MÉRIDIENNE. 

Nombre        *     ,         .  .      .       '.      .      "  , 

Desier*  de  d'Ohscrv.      An&L  muIt-  **&**  iimplci. 

10'  •  j  sJfrSoSf  * •  •  '    995f*«375.. .    99<33a9.375  =  6ya3'58V7- 
(  9.93,3265) 

Arago ,  seul.  Le  o4  décembre  1806,  à  4*  après-midi ,  la  tente  était  éclairée  par 
le  soleil  ;  elle  avait  été  enlevée  la  veille  par  le  yent  ;  la  série  précédente  a  été  com- 
mencée aussitôt  que  nous  l'avons  vue  replacée. 

Xa  même,  (  On  pointe  au  centre  des  réverbères.  ) 

a...     i98,G8a5 ,.    99,34i3 

4...    397, 368o.... 99,34qo 

!  596,0515^ 
S^oSW'-'"     *&><**7S*»    99>3^9^583  =  8o>a4V945. 
59S,o5io3 

Arago.  M.  Chaix  calait  le  niveau.  Le  aa  Jtnn  1807,  à  3*  {  du  matin ,  les- 
réverbères  étaient  bien  visibles.  Therm.  =  •+•  i8°,5.  Barom.  =t  om,7o435.  Therm; 
Barom*  =  + ï8%o* 

Signal  de  Espadon.  (  On  vise  au  sommet  de  la  tente.  ) 

a...     199,3465 99,675a 

4..%    898,6920 99>673o 

6...     598,0410 * %.»  99,6735 

8...    797>39«5 99,6739 

{996,7465^ 

Ss.'JsSf---    M*'?^5 •  99>«749-5      »  %^aP8». 
996>747°J 

Biot.  Le  a8  novembre  1806*,  à  midi ,  tertis  parfaitement  carme  ;  la  tente  d*Es- 
padan  sa  projette  sur  le  ciel,  et  est  éclairée  par  le  soleil.  Il  y  a  de  légères  onda~- 
latipns.  Therm.  -f-  *5°,7.  Barom.  0,7097.  Therm.  Barom.  +  i5°,7. 

La  méme\  (  On  vise  au  centre  dà»  réverbères*  ^ 

a...     199,3560 99>678o        .      . 

4...     398,7135 99*678i 

6...     598,0710 99,678s 

••••    797*4*80 99*6785 
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/   gg6*  7770^  Lw  M»»* 


10     J  996,779* 
I  996>7835 


►••-•     996*780625...     99*6780.625  =  8g°4s£36*9ii. 


Arago,  seul.  Le  23  décembre  1806,  cl*  5*  46*  du  malin,  tems  calme,  réverbère» 
très-brillans.  Therm.  =  +  n°,a.  Barom.  ^;om7u8*Thena.  Barom.  s=4-  u°,8. 

La  même.  {En  visant  au  centre  de  la  deuxième  tente.  ) 

a..\     135,3495....,., 9916748 

4...    398,7000...., x 39,6750 

6...     5g8,o5io 99,6752 

8,-     797>4ox5..... 99,6751.875  =  89«42/27ir6o7. 

Arago,  seul.  Le  1—  janvier  1807,  la  tente  ne  se  voyait  pas  très-distinctement; 
après  le  huitième  angle ,  les  rayons  du  soleil  pénétraient  dans  l'intérieur  de  la  lunette 
et  empêchèrent  de  continuer  la  série.  Therm.  =  -f-  i3°,o. 

La  même*  (  On  vite  au  centre  des  réverbères.  ) 

a . . .     199,3665 , . . . .    99 ,6833 

4    •     598,7370 99>684a 

{598,1000^ 
^jH...     598,100125...     99,6835.542  =  89^5^068. 
598,1005' 

Àrago.  M.  Chaix  calait  le  niveau,  lé  22  juin  1807,  à  4*  i  après  minuit.  Il  était 
déjà  un  peu  jour,  et  oa  voyait  les  fils  sans  éclairer.  Therm.  =+  i9°,5.  Baro- 
mètre =  om, 70435.  Therm.  Barom.  =  4-  i8°,o. 

Réverbères  de  Cullera* 


9 


201,4785 < 100,7X92 

4...  402,9525 ; 100,7381 

6...  6o4,4335... ..  100,7389 

8...  805,9040......... '..  100,7380 

Îi 007, 3825^ 

Ic^'Sîsr*"  ,007'38*ia5"-  100,7382.125  a  9o*S9'5iff8o9. 
ioq7,383o) 
Arago.  M.  Chaix  calait  le  niveau.  Le  23  juin  1807, 4  4*  i  après  minuit;  les 


10 


Digitized  by 


Google 


«4  î>ROLONCATION  de  la  méaidïenne. 

réverbères  étaient  bien  visibles*  Therm.  =  -f-  ai°,o.  Barom.  sa  ©'",70375.  Thenn.' 


IWto  de  Barom.  =  +  i8°,7. 

Las  Palm  as. 


Réverbères  de  Mongô. 


tfOble*.     An8,mn,f-  Angles  simplet. 

s...     201*1900.. .. «•• loo^5^5o 

4...    4oa,38a5 é 100,5956 

6...     6o3,5735 100,5.956 

8...     804,7650. .........  ioo,5956 

{ioo5,9585^ 

I^5,9585f-  '  "  •  loo5fa57875-  •  100,5967.875  =*  ào*3*to*3Sa: 
ioo5,955oJ 

Arago,  sent.  Le  aa  décembre  1806 ,  i  4*  du  matin;  tent  Nord  fort  pat 
intervalles  ;  réverbères  bien  visibles.  Therm.  =  +  ia°o.  Barom.  =s  0^,7093^ 
Therm.  Barom.  =  «+■  i»é,o. 

La  même.  (  On  visait  au  centre  de  la  cabanes  ) 

a...     301,1910 100,^55 

4...    4°*>38a5 100,5956 

6. ..     603,5775 . • . .  * é  « .  100,596a. ôoo  =  90*3a'i  i#85o* 

Arago,  seul.  Le  aa  décembre  1806  ,  à  6*  du  matin;  on  ne  put  pousser  1* 
série  que  jusqu'au  sixième  angle,  par  la  raison  que  les  brume*  qui  s'élevèrent 
alors ,  rendirent  la  cabane  diffuse.  Elle  s'était  vue  très-distinctement  pendant  les 
deux  premières  observations.  Therm.  s=  -f-  ia°,5.  Barom,  =  o^oga.  Therm. 
Barom.  ms  -+•  ia\o. 

La  même.  (  Sur  lés  réverbères.  ) 

a...    aoi,i475 * 100,5738 

4...    4°3>3oi5 » 100,5754 

6...     6o3,4475 100,5746 

8*..     8©4,6oo5 * ioo,575i 

{  1005,7485^ 

îooS^&Sr"'1  ioo5>74975°--  100,5749.750  =  90^1' a'gig. 
ioo5,75ooJ 

Arago,  seul.  Le  a5  décembre  1806,  à  minait;  la  mer. est  couverte  de  brouillard; 
la  lumière  des  réverbères  est  faible. 

(Il  ne  faudra  pas  employer  cette  série  dans  le  calcul  de  la  réduction  à  l'horizon 
de  l'angle  compris  entre  Espadau  et  Mongô ,  parce  qu'elle  a  été  faite  dans  des 
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6o4^76a575...    100,7937.391  =r  9cAfl'5i*68& 


OBSERVATIONS  GÊODÊSIQUÉS:  85 

circonstance*  de  réfractions  extraordinaires  :  en  effet,  en  observant  Iyiza  nn  instant  ' 
auparavant,  la  lumière  de  cette  station  nous  paraissait  partagée  en  plusieurs  ,^^1^°  d< . 
lumières  distinctes  et  bien  séparées ,  comme  on  peut  le  voir  dans  la  note  qui 
suit  la  série  de  l'angle  de  position,  On  essaya  vainement  au  lever  du  soleil ,  d'ob- 
server le  sommet  de  Afongô;  dette  montagne  changeait  instantanément  de  forme, 
et  ne  présentait,  dans  toute  son  étendue ,  aucun  point  assez  fixe  pour  qu'on  pût 
y  diriger  le  fil  du  micromètre.  ) 

Signal  d'Iviea  sur  le  sommet  de  Camvey.  (  On  vise  au  sommet  de  la  montagne.} 

à'Obï^r.    Angles  multiplet.  Angles  simple*. 

s...    Aoi*5865 é ico'7933 

4...    405,1716 ,.< ^00,7939 

604,7610} 

604,7640! 

6o4,76ao|#' 

604,76115 

Àrago,  seul.  Le  3i  décembre  1806;  on  ne  poussa  pas  la  série  plus  loin,  par 
la  raison  que  la  .montagne  qui  fut  toujours  très-faible ,  disparut  complètement 
après  le  sixième  angle,  aussitôt  que  le  soleil  se  leva;  la  mer  était  couverte  d'un 
léger  brouillard  ;  au-dessus  des  montagnes  d'Iviza  on  apercevait  des  nuages  très- 
épais.  Therm.  =  -f-  9°,5.  Barom.  3=  omfjd57.  Therm.  Barom.  =  +  i4°,5. 

La  mime.  (  On  vise  encore  au  sommet  de  la  montagne.  ) 

a...    aoi,6i65 ioo,8o8a.5oo  =  9ô°43'38*73o. 

Arago.  Le  9  janvier  1807 ,  à  8*  du  matin  ;  la  montagne  était  excessivement 
Faible  ;  les  brouillards  dont  elle  se  couvrit,  la  firent  totalement  disparaître  pendant 
qu'on  fesait  la  deuxième  moitié  de  la  quatrième  observation.  Thefm.  =  +  7°la. 
Barom.  =s  ©",6981.  Therm*  Baroni.  ==+  8*,8. 

jLa  même*  (  On  vise  toujours  au  sommet  de  la  montagne,  ) 

3...     s'oi,6ia5 100,806a 

4...    4°5>fla5° i îoo, 806a 

5604,8375-) 
S' Soi' ' ' é     e^839875- '  ^0,8066.458  ±=  9^43^553. 
604,84*0) 

Arago,  seul.  Le  10  janvier  1807,  à  9*  £  du  matin;  on  voyait  parfaitement  bien 
la  montagne  pendant  les  quatre  premières  observations  ;  à  la  sixième  elle  était  déjà 
diffuse ,  ensuite  elle  disparut  complètement.  Ciel  converti  il  avait  plu  pendant  la  nuit. 
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86  PROLONGATION  DE  LA  MÉRIDIENNE. 

Desîeno  de  ,  Horizon  de  la  mer. 

hm  Palmàf. 

/abî^.      Angl.  mult.  Angle,  iîmplcf.        . 

a...    201^7725 ioo*8863 

4...     4o3,5465. 100,8866 

G. . .     6o5,3ao5i 100,8867. 5oo  =  gc^/STc^o. 

Arago  seul.  Le  9  janvier  1807,  à  9*  du  matin;  horizon  embrumé,  mais  bien 
terminé  jusqu'à  la  sixième  observation.  Ensuite  il  devint  trèa-difftie,  et  l'on,  ne  put 
continuer  la  série.Therm.  =  -f-7%0.  Barom.  =  ow,698i  .Therm.  Barom. =+ 8°,8. 

La  mente. 

a...     301,7145 iqo,A573. 

4...     4°3>43oo 100,8575 

6...     6o5,i5a5 .* 100,8587  { 

Î  806,8700} 

8°g'*7™f  • . . .     806*870000.. .  ioo,8587.5oo  =    90°46'aa*35o. 

Àrago ,  seul.  Le  a3  juin  1807 ,  à  6*  \  du  soir  ;  les  circonstances  dont  ces  obser-  * 
vations  ont  été  accompagnées  nous  font  penser  que  cette  série  devra  être  rejetée  , 
puisqu'on  n'observait  probablement  pas  le  véritable  horizon.  En  effet,  un  instant 
auparavant  on  avait  commencé  une  série ,  qui  avait  donné  pour  l'angle  double 
ao  1^7950,  et  par  conséquent  pour  la  distance  an  zénit  100^8975  ;  un  déran- 
gement survenu  dans  les  lunettes  força  de  recommencer  ;  mais  l'angle  double  de 
la  seconde  série  ne  donna  plus  pour  la  distance  au  zénit  que  1001,8700.  Comme 
ces  différences  sont  au-dessus  des  erreurs  dont  ce  genre  d'observations  est  sus- 
ceptible ,  ou  examina  attentivement  toutes  les  pièces  du  cercle ,  pour  voir  s'il  n'j 
aurait  pas  de  ce  côté  quelques  causes  d'incertitude.  On  commença  ensuite  la  série 
ci-dessus  qui ,  comme  on  voit ,  conduit  à  une  distance  au  zénit  plus  petite  encore 
que  les  deux  autres.  Therm.  =  +  *9°,5.  Barom.  =  om,7o3a3.  Thtrm.  Barom. 
=  +i8«,a. 

La  même.  (  Direction  E.  S.  J5.  ) 

a...     301,7800 100,8900 

4...     4°3,56a5 100,8906 

r  6o5,346o) 

6.,<  «  53/6  /•••••     6o5,346ooo...  100,8910.000  =*s    90*48'  6^840. 

'  6o5,,3455) 

Àrago ,  seul.  Le  3o  juin  1 807 ,  à  8*  du  matin  ;  horizon  faible  et  difficile  à  observer. 
Therm.  =5  -f-  ao*,o.  Barom.  =sr  0^,6978.  Therm.  Barom.  =s=  +  ig°;3. 
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La  même.  (  Direction  E.  S.  E.}  Desi«rto  de 

km  Pdma* 

«FObicrr.    ^"S^1  wolriples.  Angles  simples. 

fi..,      201*7690 100*8845 

4...  4o3,5385 100,8846 

6...  6o5, $100.. ....... . ioo,885o 

8...     807,0775 . 100,8847 

{1008,8480} 

îoo88l85( i°°8f848ia5...  100,8848.  ia5  =  9o'4f46"732. 
1008,8480) 

Chaix,  seul.  Le  5o  Juin  1807,  â  1*  £  après  midi  ;  beau  t«ms;  tent  S.-S.-E. 
faible;  horizon  parfaitemeat  bien  terminé.  Thermoss ao°,a.  Barotn.  '=xx>mfiç&Q. 
Therm.  Barom.  =  i9°,8. 

ANGLES 

Entré  les  fiéverbêres  de  Mont-Sia  et  ceux  de  Are*. 

a...     119,6180 59,8090 

4...     a39,a34o 59,8o85 

6. . .    358,855o . 59,8092 

Î478,473o^| 

47Mrfc|  '  '  "  '  ^8,473ooo.. .  59,8091  .a5o  «  53'49'4t'565. 
478,,4735) 

Arago  et  Chaix.  Le  aa  Juin  1807,  à  minuit  \\  la  lumière  de  Mont-Sia  est 
excessivement  faible. 

Xe  tnëme% 

a...    119,6175..:.*...*..»...,....    59,8087.500  ~  53d49'4o*35o. 

Arago  et  Chaix.  Le  a5  juin  1807,  les  réverbères  disparurent  complètement  aprè> 
cette  double  observation. 

Le  même* 

si..-.     119,6^0.... ^9,^095 

4. ..     a39,a39o 59,8097 

6...     358,859o.. , 59,8098 

8...    478,4765.... 59,8096 

598,0940}  ^ 

|g;o95o(-  •  '  •    598>°9#75;.  •     59>8o94.375  =  53<49V577 
5^8,0945) 
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88  PROLONGATION  DE  LA  MÉRIDIENNE. 

DesieruTd^^O^.    An«L  muIt'  Aneje.  sbaplss. 

L*  Pain»»,  ,  7*7r7i35} 

^••I^^Sf--    7'7'7ia375...    59f8o93.fi46  =  53'49'43'34i: 
l  717,7110) 

Arago  et  Chaix.  Le  a6  juin  1807,  vent  N.-N.-E.  fort  ;  le  brouillard  fit  dis- 
paraître les  réverbères  après  la  douzième  observation.  Therm.  =  flo°,3.  Baro- 
mètre =  Q*,7o35o. 

Le  même, 

a,..     119,6170.., ,.  59,8085 

4...    â39,»34o..., 59,8085 

G. ..    358,855o 69,809a 

8...    478>4735 *  5o,,8o9a 

{598,0935^ 

5q8oq35r  '  •  '    598*°9a750'  •  •  59,8098.750  es  53°4g'4a'o5i: 
698,0935 ; 

ta...    717,7110 ; ........  59,809a 

14. ..    837,3a85 59,809a 

16...    956,9445 59,8090 

18. ..  1076,5635 59,8091 

{1196,1850] 

"!!?'!£'••■•  »9S.»85i«5...  59,8o9a.56a  r*  53-49'4i*99°. 


11196,18401 
,1196,1865) 


Arago.  Le  a  juillet  1807 ,  à  1  ik  du  soir  ;  teins  calme  en  commençant  ;  vent  S.  fort 
ensuite  ;  les  réverbères  de  Mont-Sia  étaient  faibles  à  la  fin  de  la  série.  Thermo- 
piètre  =s+  i5*,5.  Barom.  s=  o*,7o455.  Therm.  Çaroin.  sa  -f-  i8*,3. 

Moyenne  arithmétique  entre  les  trois  séries.  .......  =  53°49'4a'oio 

Réduction  i  l'horizon ==  —       ao"854 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette. .,..., =  —        o*o3o 

Angle  horizontal =5  53°49'ai*ia0'f 

Entre  les  réverbères  de  jirès  et  ceux  4e  Espadon, 

a...    aa5,o8oo na,54oo 

4...  450,1670 11a, 5418 

6...     675,a535 na,54a3 

8...    900,3375 11a, 543a 

tfombr* 
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Joiï£.     Angl.mi.le.  Angle,  «mpto.  D^ierto  dn 

Î1125*4a5o^  LwPalma». 

"^Î'^H.,,.  na5'4a5ooo...  113' 5435. 000=3  101^/1/700 
na5,4a5oJ 

la...  i35o,5ioo us, 5425 

14. ♦•  1575,6000 119,5428 

16...  i8oo,6835 113,54*5 

18...  aoa5,77i5 113,5438 

Îfla5o,8575^ 
aa5°*  J°>....  3350,859135...  1  13, 5439. 56a  =  ioi#i7'i9*i78 
aa5o,858oJ 

33...  a475,944o 112,5439. 

a4...  3701,0335 11a, 543o 

36...  3936,1175 ii3,543o 

38. ..  3i5i,3o35 - 113,5439 

§76,3905^ 
7ç'J92[—-  3376,391750...  ii3,543o.583  =s  ioi*i/i9'5o9; 
7*> 2945) 
Arago.  Le  1 1  décembre  1806 ,  à  0/  du  soir  ;  peu  de  vent ,  réverbères  bien  visibles; 
Therm.  ==+  i3°,5.  Barom,  =  om,6998.  Therm.  Barom.  =3  +  i3*,o. 

Le  mime. 

a...  aa5,o835 . ii3,54i3 

4...  450,1700. 112,5435 

6*..  675,2560 112,5437  % 

8...  900,3395 113,5434 

{1135,4375} 
"aHfsf---*  U35,4û8i35...  U3,5438.i35=  ioiVi8f7ia 
1135,4290) 

ta...  i35o,5i6o ua,543o 

14.. •  i575,6o5o 113,543a 

16...  i8oo,6885 ii2,543o 

18...  3035,7766 113,5431 

{3350,8575^ 
MSo'SsoSr"*  afl5o'85975°"'  "«^439.875  =s  ioi«i/ie/a8o: 
335o,86ooJ 
Arago»  La  1 3  décembre  1 806  ;  teras  calme ,  réverbères  bien  visibles:  Th.  =s-f-8*,a. 

\% 
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Detierto  dt  L*  même. 

\  Paiau. 

d'oïïerr.    Aifjki  multiplet.  Aaglei  iîmplei. 

a...  aa5'o8ao . ., ,  ••  113*5410 

4...  450,1675 113,5418 

6...  675,a56o..,. 1 13,54*7 

8...  900,3375 11a, 54a» 

{1135,4270^ 
llfl5'^7g>....  11  a5'4a75oo...  113,5437.500  =5  toi#i7'i8*5io 
na5,4395J 
!i35o,5o9o} 
^SoSi'ôr'"'  I35o*5i075o...  1 13,54*5.635  ss  "  ioi^i/it'joS. 


|i35o,5io5|# 
wi35o,5i35J 


Arago.  Le  îa  décembre  1806,  la  lumière  de  Arèt  est  un  peu  diffuse.  Ther- 
momètre =  +  8°>fl- 

Z»e  mémt. 

faa5,o8o5} 
mI;2S[— •  aa5'o8^° iia'S4a° 
sa5,o85oJ 
45o,i675l 


{675,a54o| 
675,a56o) 
900,3375^ 


10» 


!900,3375J 
900,34loj 
{1135,4370^ 
1135,4275J 


[1350,5110^ 


■"••|Iko,5iIS}',,#  l55o>5l5a5°""  tia,5437.7o8=  ioi^/i8#d7/* 

(1350,5145; 
Arago.  Le  &3  décembre  1806,  à  9*  du  eoir;  réreiberei  bien  riiiblee;  peu  de 
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Tent ,  brouillard  i  Phorizon.  Therm.  =  -f-  g0,5.  Barom.  ==s  o*,7o37.  Therm.      pZiërio  ds 
Barom.  =  +  1 i°,7.  Lm  Pal»»»* 

(  On  a  lu  les  quatre  alidades  à  chaque  observation ,  afin  de  découvrit  ai  c'est 
à  une  erreur  de  division  qu'il  faut  attribuer  la  petitesse  du  premier  angle  dans  cha- 
cune des  trois  séries  qui  précèdent.  ) 

Le  même. 

*ot£.    A«gl.  mulu  A*gk,  «.pies. 


Î45o,  i665) 
45o,i665l             ._      .  _  _ . 

45o,i68of":-    ^°»l675 »»».54'9 
45o,i69o3 
f675,a55o"\ 
675.3575) 

Î90o,34i5j 
900,3440) 

Îna5,4fl95^  , 

U35,^9°>....  1136,439500...-  na,54a9.5oo=<  ioi*i7'i9,ri58. 
na5,4a95J 

Arago.  Le  14  décembre  1806,  vent  S.  faible;  le  brouillard  fait  disparaître  assez 
souvent  les  réverbère*  Therm.  =  +  £%o.  Barom.  =  0^7045.  Therm.  Baro~ 
mètre  =  + 1  a^o . 

Le  même. 

{335,0860^ 
235,0880) 
1  450,171 5 J 

{675,3575^ 
6^575f""    675»a59° .»»^a     . 
675,3610) 
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Décode  *ÔS£-     An8,"",U*     -  A-^d^to. 

LwPftlmo.  •  900*341 5} 

l     900,3465; 

rii25,4û8o^ 
10, •liî's'Sj}----  ïia5,4a8875...  ii3,54a8.875  =  ioi*i/i8^5S. 


na5,4a8oJ 


Àrago.  Le  i5  décembre  1806;  cette  série  a  été  interrompue  après  le  sixième- 
a^gle,  le  brouillard  ayant  fait  disparaître  les  réverbères;  elle  n'a  été  reprise  qu'à 
5*  du  matin ,  mais  les  signaux  étaient  toujours  faibles.  Therm.  =+  6%o.  Baro-r 
métreras qT9jçfj\.  Therm,  Barom.  =+  uV* 

Le  même. 

iiifi5,4a65^ 
îiaS^oor**-  ,ia5^a9So0"-  ïia*S4ft9.5oo  =c  ioi°i7'i9#i^ 
1135,43°°^ 

Chaix.  Le  18  décembre  1806,  à  101  du  soir;  tent  0.  fort;  les  signaux  sdxKT 
bien  lumineux. 

Le  même* 

r 

a.;.    fla5,o86o ua,543c* 

4...    45o,i7à5 ii3,543o 

6. ..     675,3600 1 13,5433 

$..,    900,3455 . «•  113,543a 

rii35,4345 


10. 


il  133,2 
îîîf'S}---  ni5,43375o...  ii*t5433.75o  a  ioiM/«f5& 
1135,i 


,4335, 

13...  i35o,5ao5 .-  113, 5433 

14...  1675,6135 ,., • •  113,5437 
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Jotfe.    Ab*  "^      '  Angle,  .impie,.  De.ierto  de 

j6...  1800*6985 ....... lia' 5436  LwPâlmai. 

18...  aoa5,783o..,. #•••••••«.  11a, 5435 

{aa5o,87i5"\ 
ÎJfo'S7^}"'*"  aa5o»873a5o.-.  ua,5436.6a5  =±  ioi"t/»i'46?. 
aa5o,875o) 

Arago.  Le  34  décembre  1806  ,  à  7*  5  j  les  réverbères  sont  bien  lumineux.  Ther-* 
momètre  se  4-  ia*,o.  Barom.  =b  om,7iao.  Therm.  Barozu.  =  -f-  ia°,e. 

£06  même. 

â..r    aa5,o855*. *•#«•••#«« ua,54a8 

4»-*    4SO|i7a5..4 é.........  113,5431 

6...     675,3600 ua,5433 

8. d#    900,3440.. .«*.....,•.•.•...•  11a, 543o 
rua5,435o} 

10.  Jnf25l^  na5,4356a5..i  ua,5435.6a5  —  toi*i/»**''4* 


Îua5,435o^ 
iia5,4365[  c 

11 35,4365 j  v 


la...  *i35o,5aao ..............  U3,5435 

14...  1575,6110 113,5436 

16...   1800,6975 . ua, 5436 

i8.<.  3035,7835...* Ji.M na,5435' 

ao..|^^H.,..  3*50,869000^  na,5434.5oo  =  ioV^^jjZ. 
la35o,8735J 

Arago.  Lea4  décembre  1806,  à  ioh  |-;les  réverbères  sont  bien  visibles*;  le  vent 
commence  à  souffler  du  N.  Therm.  =  -f"  i3°,o.  Barom.  =  o"»,7iao.  T&erm, 
Barom.  =  + ia°,o. 

Le  même. 

%.i.    aa5,o870 .-..<....  113, 5439 

4...  450,1765 \ 113,5441 

6...  675,3650 .. 113,544a 

8. . .    90o,35i5. *-..«. 4 . . .* ........  1 13,54% 

!na5,44i°) 
Ila^Siof "^44o6a5...  na,544o.6a5  as  toi'i/a&'ffe 
iiaS,4395* 

13...  i35o,5a95 , 111,5441 

14.. •  1575,6190,.. #*.•••. ..........  ua,544a 
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w"                     d*oEÎ£     AnS!-  »■*.  Angles  simple*. 

LMPolma».  16...    1800^7040 113*5440 

18...  3035,7910 112,5439    v 

/aa5o>876o,j 

ao.,<*%  '^Zr>...>  3350*877000.,.  iifl,5458.5oo  =  îoi^'aa'ojtf 


ra475,9G5o-| 


**'-  W^9655f '•'  ^75,96475o...   iia,5458.5a3  a  ioi*i/aa#o8t. 

Arago  et  Chaix.  Le  aa  juin  1807,  à  3*  après  minuit;  tem*  calme;  les  rérer- 
bères  sont  tranquilles  et  bien  terminés.  Tberm.  =  +  iR#,o.  Baron»,  sa  0*ja435. 
Thenn.  Barom.  =  -f  i8°,o. 

Lt  même. 

a...    aa5,o865 11  a, 5453 

4...    450,1740 11a, 5435 

6...    675,a83o 11a, 5438 

8...    900,3500 , 113,5438 

11135,4390} 

ll^5,T3    >....  1135^458350...  na,5438.a5o  ==  ioi#i/ai#993. 
1 135^4385) 

Àrago  et  Chaix,  Le  36  juin  1807,  à  a*  du  mttin.  Noua  fumas  forcés  d'in- 
terrompre la  série  après  le  dixième  angle  ,  parce  que  le  vent  qui  soufflait  dans 
la  direction  d'Espadan ,  éteignait  si  fréquemment  le  léitrbère  de  cettfc  station , 
que  son  apparition  ne  dorait  jamais  pins  de  S  on  4  secondes.  Therm.=3+ 16*, 8. 
Barom.  =  oTO,7o34.  Therin,  Barom.  +  *9*>4« 

Lt  même* 

a...  174,9100 87,455o 

4....  349,8335 87,4556 

6. . .  534,73i5 87,4553 

8...  695,6400 87,455o 

874>545oi 

10.. {  874,5450V 874,5450 87,4545. ooo> 


r  874,5450^ 

.{  874,545o[. 

I  874,5450) 


£n  commençant,,  la  lunette  supérieure  était  sur  l'objet  à  gauche;  l'angle  cherché 
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sera  donc  le  supplément  du  précédent,  et  par  conséquent  =  u a*, 5455. ooo      ^. 
c=  ioi0j/a7*4*ô. .  Lu  Palmw. 

Arago  et  Chaix.  Le  vj  juin  1807)  vent  S.-O.  extrêmement  violent,  et  qui 
empêche,  par  momene,  d'allumer  les  réverbères  de  Ares. 

Il  est  probable  que  le  réverbère  le  moins  éloigné  d'Espadan  était  plus  souvent 
éteint  que  l'autre,  puisqu'il  était  moins  garanti,  ce  qui  aura  occasionné  une 
augmentation  dans  la  valeur  de  l'angle. 

Le  mente» 
*Ote*t    AngL  moh.  Angl*  simple». 

a....    aa5'o85o • ;..  ua'54a5 

4....    450,1700 na, 545o 

{675,51580^ 
675a57!['ê-é    675fa58lfl5-"-  ua,543o.ao8  =s  io\*i<fi$êZZf 
675^580) 

8....    900,3450 - 11a,  543a 

riifl5,435o-\ 

io..Jllfl^^°L..  na5,434875....  iifl,5434.875=:  ioi'i/ao'887 


'i35o,5a3o"j 
«•••<1ï?,!aS>...-  i35o,5a36a5....  ufl,5436,353  sa  ioiVai'8;8. 


Arago  et  Cbaix.  Le  39  juin  1807,  à  10*  du  soit,  vent  N.-O.  excessivement 
fort.  Nous  filmes  obligés  d'abandonner  la  série  après  le  iae  angle,  par  la  raison 
que  le  vent  remuait  le  cercle,  et  surtout  parce  qu'il  menaçait  d'enlever  notre  ca- 
bane. Les  trois  premières  observations  conjuguées  furent  faites  i  la  lumière  du 
crépuscule  et,  par  conséquent,  sans  éclairer  les  fils. 

Le  mime*  (  On  vise  aux  centres  des  tentes.  ) 

i*.  aa5*o875 iia'5438 

!  450,1755^ 
^'J^L..    45Q*i75ia5...  na,54378ia  =  ioi«i7'sn'85i, 
450,1760) 

6...  675,aG35 ua, 5438 

8«..  ûoo,35ao±« 112,5440 
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JVsierto  de  jToSctÎ.      An«I*  malL  Anglct  «impie*. 

La*  PaJmas.  "  -     .  . 

fua5'44io} 
io.Jllfl*'j^L,  na5*44oooo....  112^5440.000=  ioi*ï/aa#56o; 


Arago.  Le  3o  juin  1807,  4  G*  du  matin.  On  visait  aux  centres  des  tentes  de 
Ares  et  d'Espadan.  Therm.  =  +  i7*,o.  Barom.  s=  om,69745.  Therm.  Barom. 
=  +i9°,5. 

Le  mérne^ 

a...     aa5,o88o 112,5440 

4...    450,1790 na, 5447 

6...     675,2645 na, 5441 

8,..     goo,353o n*,544* 

na5,44ioj 

îî'Mg^f---  na5,44o6a5....  ua,544o.6a5  ss  lo^i/aa^a 

na5,44i°J 

ia,..  1350,5390 113,5441 

14...  1576,6190... 11a,  544a 

16...  1800,7090 113,544^ 

18...  aoa5,7975 112,5443 

faa5o,8849) 

ao..<fl%\ft/  >•..  aa5o,  884000,.,  •  nâ,544a.ooo  se  loi'i/aï'&oB. 


10. 


i! 


Arago  et  Çhaix.  Le  3o  juin  1807,  i  11*  J,  les  réverbères  de  Ares  sont  très- 
brillans  ;  ceux  d'Espadan ,  au  contraire ,  sont  faibles  i  cause  des  brumes.  Ther- 
pomètre  =  -f-  i70°,5.  Barom.  =  0^6980.  Therm.  Barom.  =  +  19V- 

Récapitulation  de  toutes  les  séries  de  l'angle  entre  Ares  et  Espadon: 

Le  11  décembre  1806,  3o  observations , ioi°i/i9*5o<j 

Le  îa  idem ao ioi°i7'i9*a8o 

Le  ia  idem la ioiM/i7*go3 

Le  i3  idem îa , ioi°i7/i8,r577 

Le  14  idem iq , ioi°i/i9*i58 

L«  i5  idem 10 ioi°i7'i8<rg55 

Le  18  idem «.  10  ,.,,. , .... ioi°i7'i9*i58 
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Le  a4  décembre  1806  f  20  observations ioi°i7fâi*4^7 

Le  &4  idem '20 . îo^i/ao^S 

Le  22  juin  1807 22  ioi°  17' 22*081 

Le  26  wfem 10 ioi°i/2i*9g3 

Le  29  idem, 12  ioi°i/2i<p378 

Le  3o  idem 10  (signaux  de  jour) ioi°i7'22*56o 

Le  3b  idem 20 / ioi°i/23*2o8 

Moyenne  arithmétique  conclue  des  218  observ. .  ♦  • .  =  ioi°i/2o'r54a 

Réduction  k  l'horizon * =2  +        13*779 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette » =  —  0*010 


97 


Angle  horizontal =3  ioi°i/34#3a4* 


-     Desterto  de 
Las  Paimw. 


Entre  les  réverbères  d'Espadan  et  ceux  de  Collera. 


Stt    Angle,  mnlt. 

û95'455o • 

590,9110 * 

.  886,3640 

,  " 1 181 ,8aa5 

{1477,2760^ 
'$,•$£{■■■■  +ri»»~ 
l477,2765J 

•  177*>7*S° 

.  2068,1860 

.  2363,643o. 

.  2659,0970* 

!  2954, 5525^ 
2954,553oj 

aa. ..  325090090* .  •  • 

3545,46i5 

384o*9i85 

4i36,374o 

!443i,8a85} 
443i, 8a85) 

52...  47a7*a84o •  • 

34. ..  5022,7390 ,...*. 


4'obtcrr. 

a. 

4- 
6. 

8. 


10. 

12.. 
14.. 
16.. 
18.. 

,ao* . 


•4- 
*8.. 


Anglef  simplet. 
l47'7275 

*47>7a77 
147,7273 

147,7278 
147,7276.500  . 

*47>7a74  ^ 
147,7276 

*47>7*77 
147,7276 

.  147,727$. 067 

l47>7a77 
147,7276 
147,7276 
147,7276 

147,7376.083 

147,7276 
147,7276 
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ï~l  SssZ.  *+ mnh-  **■  **" 

LwPiJmw.         56.,.  53i8'ig4o i47g7*l$ 

38...  56i3,65a5 147,7377 

{5909,1085^ 
&S— •  5909'io7t5o-.  iJff>7*7*.&7 
5909, 1080I  Supplément.,  ci  5a,a7a3,o63  as.  A* 

0909,1070.; 


1/411*073. 


Arago  et.Chaix.  Le  a3  juin  1807,  4  3à  du  matia.  Vent  0.~S.-0.  assez  fort 
jusqu'à  la  3oièmc  observation ,  mais  plus  fort  encore  et  incommode  4e  la  Z&lmt  â 
la  4oièmc;  cependant  les  circonstances  étaient  favorables,  car  les  réverbères  se 
voyaient  distinctement  On  a  pria  le  supplément  de  l'angle  par  la  raison  qu'on 
commençant  on  avait  dirigé  la  Innette  supérieure  au  signal  de  Culleca. 

Même  jfngle. 

a . . .  104 ,  544o  •  • •  5a ,  2730 

4. ..  309,0885 * 53,3791 

6. ..  3i3,6335 5a, 37*3 

8...    418,1775 5a,  272a 

!5aa,7a3o"j 

5aa,7a3fr#,#    533,7aa6a5...  5a,a7aa.8a5  =  47-a'4a#i3* 
5aa,7aaoJ 

îa...     637,3660 5a,  37a» 

14...  73i,8iao 5a,a7a3 

16. ..  836,356o 53,3733 

18...  940,8990 53,3733 

io45,44io} 

ao.JIOj^aH....  io45,44»875- ••  5a,a7ao.S38  =  47°a'4^584- 

1043,441 Dl  ' 

J045,44*5J  \^ 

Arago  et  Chaix.  Le  a4  juin  1807,  à  4*  du  matin.  Les  observations  sont  longues 
et  difficiles,  parce  que  le  vent  souffle  de  rO,-$.-0.  avec  force.  Au  reste  les.  ré- 
verbères se  voient  bien.  Therm.  =  ao°,o.  Barom.  =7  om,7oai.  Term.  Baram. 
=  +i8°,5. 

Moyenne  proportionnelle =  47°a'4a"o42 

Réduction  à  l'horizon =  —    3i^6i 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette =  -f-      0*070 

Angle  horizontal , —  y$7*a'io*35i. 
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Entre  les  réverbères  de  Cullera  et  ceux  de  Mongà*  j^  p^^ 

*Oj£™     Aerf.  mult.  Angles  simple 

a...      37*4560 i8*7~a8o 

4...      74,9^5  *«,7»79 

6...  iifl,3685 18,7281 

8...  i49,8a4o '. 18,7280 

.187,2825) 


*o.< 


la. 


f.i»7,aba5^ 
187^815* 
!aa4,7365) 
aa^i^or-"-  **4>707**5...  ^TftSo.^y  »  i€«5fig"oi«. 
aa4!7355J 


aa4,7355J 

Arago  et  Chaix.  Le  a4  juin  1807,  à  11*  $  du  soir.  Lumière  de  Mongo  d'une 
faiblesse  extrême ,  surtout  pendant  les  deux  dernières  observations  ;  les  réver- 
bères de  Cullera,  au  contraire,  étaient  briUans  et  bien  terminés.  Vent  O.-S.-O. 
très-fort  et  incommode.  Tberm.  =  ao°,o.  Barom.  =  o*,7oa7.  Therm.  Baro- 
mètre  =  +i8°,o. 

Angle . . . . .  =  i6°5i'iq"oa4 

Réduction  a  l'horizon, s  -f-        i06ia 

Correction  pour  l'excentricité  de  la  lunette =  4"        o'oao 

Angle  horizontal.  , *.^  .*..,. =  i6°5i'iio*65C. 

Entre  les  réverbères  de  Espadon  et  ceux  de  M-ongb. 

a...     *4i>978o 7Ô>989° 

.    4...    083,9690 70*99» 

6...    4*5,9565 7**99*7 

8...  567,9465 ? 7°>9933 

7°9i939°] 

SlSSr—   709'94ô° 7°,994°      "tslW*fflfc 

709,9405) 
ia. ..    85 1 ,9*65 70,993g 

{993,9ai5  j 
«S'iîl^r  '  •  •    993>9ao75  •  •  •    7o,9943.393  =  63*53'4i'«5g; 


10. 


i 


993,9ai5( 
995>9*°5 
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D«ierto  de  OT&    A"^  «**■"•  ***  **- 

ti4i9>899°) 
En  rejetant  le  premier  angle  qui  est  trop  faible,  on  a 

18...  .1277,9165 70,9953.611  ==  63°53'44*97°- 

C'est  la  valeur  adoptée  par  la  Commission. 

Biot.  Le  28  novembre  1806 ,  depuis  6  heures  du  sohr  jusqu'à  1 1  ;  Tes  réverbères 
des  deux  stations  ont  été  bien  visibles  pendant  toute  cette  série,  on  les  appercevait 
même  à  la  vue  simple;  mais  les  brouillards  qui  se  sont  élevés  ont  fait  disparaître 
ceux  de  Mongô  après  la  vingtième  observation.  Vent  du  S.  léger.  Therm.  4"  *5*~ 
Barom.  =  0.7104*  Thenn.  Barom.  +  i5°. 

Même  Angle* 

a.:.  141,9875 • 7°>9S!S7 

4...  283,9770 7°>994a 

G. . .  425,9690. 7°>9948 

8. . .    567,9625 70,9953 

Î  709,9565^ 

Jo|;S*'''    709>955875...  70,9955.875  =  63*53'45"7o4 
709,9575* 

12...    85i,943o....r 7°,995fl 

*4-«.    973,9375.... 70,9955 

16...  n35,93go... 7°>9956 

18...  1277,9185 7°>9955 

*>•  •  i \i\î'£ïlr*  •  •  '  l4i9r909»75. •  ♦    7o,9954-9Î7  =  63*53'45'4oo 


22...  1 56 1,9  000 ,..,  70,9954 

24...  1703,8900 7°>9954  v 

26...  i845,88o5.». <  70,9954 

28...  1987,8735 7°>9955 

!2 129» 8625^ 

«îjlîrallf  '  •  ' '  flia9>86^5-  •  •  7o,9954.75o  =  SSWjfirs^. 
2129,8660) 
Biot.  Le  samedi,  29  novembre  1806,  depuis  5*  {  du  soir  jusqu'à  7  do  matin. 
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Terns  très-beau ,  horizon  pur;  cependant  quelques  yapeurt  s'étant  élerees  sur  la 


fin  de  la  nuit,  les  réverbères  de  Mongô  sont  devenus  plus  difficiles  à  voir.  Vent  Lm  pSmw.   * 
deS.  léger.  Au  commencement  de  la  série  on  avait  Therm.  +  i3,g.  Barom.  om,7o84« 
Therm.  Barom.   +  iG°  ;  au  dixième  angle  Therm.   +   i59.  Barom.  0,7081. 
Therm.  Barom.  +  16%  à  la  fin.  Therm.  -f-  i4,5.  Barom.  0,7054.  Therm. 
Barom.  +  i5°* 

Même  angle,  ^ 

dX>£e".     Angle*  muli5pl«.  Angles  simple 

«...     i4tf99l5 • 'm*i'"m     7°g9957 

4...     a83,q7q5 ' 7o>99*9 

6...    4a5,97l5 7<>#9953 

8...    567,9650 7°>9956 

Î  709,95801  " 

55^[-—    7^957375...    70,9957.575-^53^190- 
7°9>9595* 

Àrago  et  Biot.  Le  dimanche  3o  novembre  1806,  depuis  6*  du  6oir  jnsqu'à  <j; 
Tems  assez  beau;  vent  frais  du  S.  au  commencement  de  la  série.  Les  réverbères 
d'Espadan  sont  toujours  très-brillans  \  ceux  de  Mongô  sont  aussi  très-vifs  et  brillans 
par  intervalles,  mais  le  plus  souvent  as  sont  difficiles  à  voir.  Il  faut,  pour  les 
trouver,  cacher  toutes  les  lumières  et  tourner  le  réflecteur;  à  la  fin  de  la  10* 
observation  les  vapeurs  ont  rendu  les  apparitions  de  ces  réverbères  si  rares,  que 
l'an  n*a  pas  pu  suivre  la  série  plus  long-tems.  Therm.  commencement,  +  i5°, 
fin  ,  +  n°,3.  Barom.  commencement,  0,7031 ,  fin,  o,7oa5.  Therm,  Barom* 
commencement ,  +  i5%  fin,  +  ia°a. 

Même  Angle. 

si..".     141.9885.. . 7.. ..............  70,994a 

4...    383,9770 7°>994a 

6...     4*5,9670 ■ 7°>9945 

8...     567,9545 7o>9943 

709, 9545 j  t 

Jog^sjof"4*    7°9>956a5...v    7<>,99$«.a5> 
709,9575) 
in;..    85i,9485 , ,70,9957 

M--     993,9375 7°>9955 

16...  n35,9a85 70,9955 

18...  1277,9165 70,9954 


10 
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(1419,9150) 

Arago  et-Biot.  Le  lundi  i*r  décembre  1806.  Tenu  calme  et  très-serein  pendant 
toute  la  nuit.  Réverbères  de  Mongô  bien  visibles.  Ceux  d'Espadan  ont  été  aussi 
très-brillans  pendant  toute  la  série ,  mais  ils  ont  disparu  à  trois  heures  du  matin  B 
et  l'on  n'a  pas  pu  les  revoir  de  toute  la  nuit.  Barom.  0,6390.  Tbefiâ.  Baro-» 
mètre  +  l0°À-  Therm.  air  «+■  iq,4- 

Mène  Angle. 

••••     i4i*9885.«... 70,9943 

4...     1183,9840 70,9960 

6.t.    4^5,9795 7o>9g54 

8. ..    567,9676 7°i9959 

{709,9615^ 
769,9600!  -    - 

709,95ûo(f--'    7<**9%5"-  70,9959.7* 
709,9585) 

10...    85*  ,9475 * 70,9956 

«4—    993; 9390 70, 9964 

lo.. •  1 135, 9310. 7°  >  99^7 

18...  1*77,9310 *..  70,9956 

fi4i9,9i*5j 

i^sistr'''  *4*9,9i3ia5...  70,9956-56 
i4ig,9i5oJ 

aa...  i56i,9o55 7°>9957 

a4...  1703,8960 7°>9957 

Îi845,885o^ 

Î845l8865r  '  •  '  l845,885875.. .  70,9956. 106  s  63«53'45't78. 
iB45!886o) 

Biot.  Le  5  décembre  1806,  de  eix  heures  à  dix  heures  du  soir.  Tenu  parfaite- 
ment calme.  Ciel  vaporeux  du  côté  d'Yviza.  On  n'a  pas  vu  les  montagnes  de  cette 
île  au  coucher  du  soleil  ,  et  ses  réverbères  n'ont  point  paru.  Horizon  beaucoup 
plus  clair  du  côté  de  Mongô  ;  ses  réverbères  sont  très-brillans,  et  fcciles  à  observer 
pendant  toute  la  série;  mais  après  le  a6ième  angle  les  vapeurs  se  sont  aus*i  étendue* 
de  ce  côté  où  elles  étaient  sans  doute  portées  par  un  vent  d'Est  qni  f'tst  mwiifrrtn 
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le  lendemain ,  et  l'on  n'a  plus  apperçu  les  réverbères  de  Mongô  que  par  intervalles  '.  ■  ■  ~ = 
et  assez  rarement  pour  que  Ton  n'ait  pas  cru  devoir  continuer  la  série  au-delà  de  t^Çjf*1*0  *• 
96  angles.-  Réverbères  d'Espadan  toujours  très-britians.  La  tente  d'Espadan  ayait 
été  enlevée  quelques  jours  auparavant  par  le  vent  du  Nord  ;  mais  M.  Arago  était 
allé  la  replacer,  et  avait  remis  les  réverbères  au  centre  de  la  station,  exacte- 
ment au  même  point  que  dans  les  séries  précédentes»  Barom.  0,6997.  Therm. 
Barom.  +  i5°,5.  Therm.  air  ,  +  1 i°,5. 

Même  Angle. 
SS&H.     A^.«uh.  *  Angles  simple.. 

a...     141*9885 70*9943 

4...    *83,978o • ?o>9945 

6...  435,9690 7° > 9949 

8...  567,96*0 7°>9953 

10. 1.    709,9575 7°>9958 

Sî'îSJ— •    K*r94to 70,9956.667  =  63°53'45"96°- 


85i,9495r' 
85i,946oJ 


Biot.  Le  8  décembre  1806 ,  depuis  six  heures  du  soir  jusqu'à  huit.  Vent  de  N.-O. 
furieux  pendant  toute  cette  série.  On  croyait  sans  cesse  qu'il  allait  ernporter  la 
cabane.  Les  réverbères  dTfvice  invisible*.  Ceux  de  Mongô  et  d'Espadan  très*» 
brillans.  Ou  a  mesuré  de  nouveau  cet  angle ,  afin  de  mieux  vérifier  qu'en  effet 
les  réverbères  d'Espadan  avaient  été  replacés  exactement  au  même  point  qu'ils 
occupaient  avant  que  la  tempête  les  eût  enlevés.  Ce  qui ,  au  reste ,  a  été  égale- 
ment prouvé  après  le  retour  de  M.  Arago ,  qui  les  avait  replacés  lui-même. 

Même  Angle. 

a—     i4i>9»10 ••• 70*9955 

4...     £83,9840.....-.....;. 7°*996° 

6...    4*5,9775.'....-.' 70>996a 

8...     567,9665. 70,9558 

709,9645^ 

10. .  1  7°9>  V*r  •  ' '  7°9i763375-  •  •    70,9965.375  =a  63°5y48"i34. 


{709,9645^ 
709,9615» 
709,9615?-'  7°9' 
709,9660; 


Arago.  Le  10  décembre  1806»  On  fut  forci  d'abandonner  la  série  après  ces  dix 
observations,  parce  que  lovent,  qui  était  extrêmement  violent, renversa  une  partie 
de  la  cabane. 
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Le  même. 


Nombre 
4'Obttrr, 

a... 

6... 
8.. 


10 

la.. 
14. . 

16.. 

18.  •, 


•     007,9000....... 

Î  709. 9600^1 
709,9605! 
709,9585r'" 
709,959oJ 


7ogr95g5oo. .  .    70,9989 .  5oo  sa  63°53'46*878 


n35,935S75-. .    70,9969.669  =*  63°53'46*949 


Angl.  mnlc.  Angles  simplet. 

14^9890 7<*9945 

a83,g8io 7°>9953 

4a5,973o 7°>9955 

5S7,gG5o. ., 7°,9956 

709.9600-1 

709,9605! 

709, g585 j 

709,959oJ 

85i  ,95oo 7°»9958 

993,94*5 7°,9959 

u55,93a5^ 
n35,936o| 
u35,933oj 
u35.935oJ 
ia77,9aQ5 , 7°>3&7 

f»4i9,9i75| 
iJjlJÎW----  l4«9,9i7375...    7o,9958.687  =  63o5y^6i5. 
i4i9,9i853 

Arago.  Le  8  janvier  1807  ,  à  9*  du  soir.  Lee  réverbères  de  Mongô  sont  peu 
étendus  niais  bien  lumineux  ;  ceux  d'Espadan  ont  été  bien  terminés  jusqu'au 
i6#  angle;  ensuite  le  brouillard  les  a  rendus  diffus;  vent  O.-S.-O.  faible. 

Jlésumé  des  fériés  de  l'angle  compris  entre  les  réverbères  d'Espadan  et  ceux 

de  Mongô. 

Le  a8  novembre  1806,  18  observations 69D53'44*97o 

Le  29  idem 3o .-. 63a53'45*35g 

Le  3o  idem 10 63*53'46*i90 

Le     iw  décembre ao 63*53'45"665 

Le    5  idem a6 63«53'45#778 

Le    8  idem îa  63*53'45*96o- 

Le  io  idem 10 63°53'48*i34 

Le    8  janvier  1807, ...  ao 63°53'46#6i5 

Moyenne  arithméthique  entre  les  146  observations 63*53'45"89i 

Réduction  à  l'horizon —       i6*5o5 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette -f»        0*080 

Angle  àFhoriïon  entre  Espadan  et  Mongô 63°53'ag*466 

Entre 
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Entre  les  réverbères  de  Mongà  et  ceux  de  Campvef.  J^PaLmw.** 

4'Obterr.     An^1*  mnït#  Angles  simples. 

a...      9^5370 46*7685 

4*--     ^,0770 46#76g» 

6...    *8o,6i3o 46,7688 

8...    374,  i5oo 46,7688 

467,68a5i 


10. 


(4<>7,68a5j 
JQ.-'    467'683375...    46,7683.375 
467!6&15) 


467,6815; 

ia. ..  56i  ,«175 ; 46,7681 

14.. .  65i  ,75i5 46,7680 

748,2880^ 

l8-^ïS;SS-—  748,a896a5...  46,7681.016 


1 


74», 
e  84i,8a5o) 

l8-4^Sr-'  **>*&*'-    46,7680.347 

!935,36a5ï 
'œSîsr -  '  "    935,363ia5.. .    46,7681 .563  =  fr  5'a8*8a6. 
935,'3635j 

Biot.  Le  4  décembre  1806;  depuis  6*  du  soir  jusque  11;  teins  parfaitement 
calme  ;les  réverbères  de  Mongô  très-brillans  et  faciles  à  observer;  ceux  de  Camp-* 
yey  plus  faibles,  mais  donnant  aussi  une  lumière  vive  et  scintillante  qui  les  fait 
ressembler  à  un  point  brillant.  Vers  la  fin  de  la  série  il  s'est  élevé  sur  la  mer , 
des  vapeurs  qui  ne  permettaient  de  voir  Campvey  que  par  intervalles;  c'est  pourquoi 
an  a  lu  plusieurs  fois  les  quatre  Verniers ,  ce  que  Ton  n'aurait  pas  fait  aussi  fré- 
quemment sans  cette  circonstance,  puisqu'il  eût  mieux  valu  multiplier  les  obser* 
rations.  Vers  minuit  on  a  cessé  de  voir  les  réverbères  de  Campvey  assez  constam- 
ment pour  pouvoir  observer.  Ceux  de  Mongô  ont  été  visibles  jusqu'au  jour;  la 
lumière  dTvice  s'est  trouvée  précisément  au  point  que  l'on  avait  reconnu  pour  le 
sommet  de  Campvey;  et  c'est  ainsi  qu'elle  s'est  montrée  le  soir  dans  la  lunette 
que  l'on  avait  dirigée  sur  ce  sommet.  Barom.  =.Qm/joij.  Ther.  Barom.  =  -f  i3°#5. 
Therm.air+110. 

Même  Angle. 

p...      95,535o 46,7675.000  =3  4a°  5,a6*7oo, 

Arago.  Le  9  décembre  1806;  les  réverbères  d'Iviza  ont  complètement  disparu 
après  ces  deux  observations. 

.  .4 
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Desierto  4»  Jl/?*f  6  Angle. 

rf  ombra 

d'ObMTT. 


{ 


Angl.  nroh.  Angjet  simples. 

a...      9^5370.... #'7685 

4...     187,0750 46,7687 

880,6090*1 

^^L..    a8o*6o85oo...    46,7680. 833  =*  4a*  5'a8'53o: 

280,6090) 

Arago.  Le  aa  décembre  1806.  Ces  observations  ont  été  extrêjnement  pénibles  à 
cause  de  la  grande  faiblesse  des  réverbères  d'Jyiz*,  qpi  mêow  djspvaîssaientde  terne 
en  tems  ;  aussi  la  mesure  de  chaque  açgle  dovble  a-t-elle  exigé  près  d'une  heure. 
Après  la  6°  observation ,  les  réverbères  d'Iviza  ont  disparu  complètement;  on  ne 
les  a  plus  revus  de  toute  la  nuit  j  vent  N.  fort  par  intervalles.  Thenp.  =:+  iaV>» 
Barom.  s=  0^7099.  Therm.  Barom.  =-f-  ia*,o. 

Même  Angle. 

a...      93,535o.... 46,7678 

4...     187,0735 46,7681 

6. ..    «80,6095 46,7683 

8...    374,1440 46,7680 

467,6786) 


10. 


{467,6785J 
467,1j8ç['---    ^7,67875,...     46,7678.750  =  4»  5V9i5. 
467!6t75> 


467,6775/ 

Arago  et  Biot.  Le  jeudi  a5  décembre  1896 j  depuis.  6*  du  soir  jusqu'à  n.  Tes» 
parfaitement  calme  depuis  plusieurs  jours,.  Itfongô  très-brillant  au  commencement 
de  la  série,  phis  faible  à  la  fin,  nuis  toujours  trètiacile  i  observer.  Campvey 
très-briDant  par  intervalles ,  dans  d'autres  plus  faible,  et  souvent  i  peine  visible v 
ce  qui  a  prolongé  les  observations,  perce  que  roa  a  toujours  attendu  jusqu'à  ce 
que  Ton  fût  certain  de  l'avoir  bien  placé  sous  le  fil.  Après  là,  dixième  observa- 
tion il  a  tout-à-fait  disparu  et  n'a  plus  été  visible  de  toute  la  nuit.  Barom.  ow,7i  19. 
Therm.  Baron*.  =  4-  i3°.  Therm.  ai  =  +  *3°. 

Cette  série  a  présenté  un  pbéqoipèçe  particulier  de  réfractions  extramrdimaire*. 
Le  soir ,  au  coucher  du  soleil ,  on  avait  entrevu  les  montagnes  d*Yviza.  On  avait 
profité  de  cette  circonstance  pour  diriger  d'avance  la  lunette  inférieure  sur  le 
sommet  de  Campvey  et  la  supérieure  sur  Moagô,  ce  que  l'on  faisait  ordinairement 
tous  les  soirs j,  soit  d'après  la  vue  des  montagnes,  soit  d'après  les  observation» 
précédentes  de  l'angle  compris  entre  les  deux  stations.  Aussitôt  que  le  soleil 
fut  couché,  la  lumière  de  Campvey  parut  dans  la  lunette  inférieure  :  on  tenta  de 
l'observer  dans  le  crépuscule  \  mais  la  différence  de  vue  des  deux  observateur» 
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obligea  d'éclairer  les  fils,  l'un  d'eux  ayant  besoin  de  pltts de  lumière  que  l'autre  ^SÊSSSSSËSm 
pour  les  observer.  La  lumière  de  Caihpvey  était  alors  unique,  bien  distincte  i^fiSJJJJ  *! 
et  à  ta  hauteur  ordinaire  sur  l'horizon.  Nous  la  vîmes  également  bien  tous 
deux  et  nous  fîmes  ainsi  les  'première*  observations.  Mais  i  la  quatrième  ou  à  la 
sixième,  nous  nenotts  rappelons  pas  exactement  «i  c'est  l'une  ou  l'autre ,  Tua  de 
nous  commença  de  Voir  à  Canipvcy  deux  lumières,  exactement  dans  la  même 
verticale  et  éloignées  Tune  de  l'autre  d'une  quantité  que,  sut  le  fil,  on  estima 
au  moins  de  trois  minutée.  La  traie  lumière,  celle  du  moins  que  l'on  jugea  telle, 
était  à  sa  place  ordinaire  ;  Feutre ,  que  n#u»  supposâmes  être  une  Seconde  image  ,- 
était  pins  élevée  dans  le  ciel  (en  réalité  ce  qui  la  mettait  plus  bas  dans  la  lunette); 
elle  était  aussi  pfasgfoide ,  plus  cfitetée ,  plus  irisée.  Cehii  qui  tenait  alors  la  lunette 
dirigée  sut  Yvfea ,  prit  ce  point  hfidneux  pour  une  étoile ,  fort  surpris  d'en  rencontrer 
une  aussi  exactement  placée  sur  la  Verticale  des  réverbérés  de  Campvey  ;  niais  la  pré- 
tendue étoile  ne  disparaissant  point ,  il  fut  avéré  que  cette  seconde  image  était  un 
effet  de  réfraction  extraordinaire.  Cotante  d'après  les  hauteurs  inégales  de  Campvey 
et  de  Mongè  sur  l'horizon,  le  plan  du  limbe  n'était  pas  tout-à-fait  horizontal ,  les 
deux  lumières  de  Campvey  n'étaient  pas  non  plus  exactement  sous  le  fil  perpendi- 
culaire au  plan  du  limbe ,  et  ce  fut  leur  écart  même  qui  nous  confirma  leur  exacte 
verticalité.  La  différence  de  nos  vues  ne  nous  permettant  pas  de  voir  distinctement 
avec  les  mêmes  positions  de  l'oculaire,  le  phénomène  ne  fut  d'abord  vu  que  par 
celui  de  noue  deux  dont  la  lunette  était  alors  dirigée  sur  Yyiza  ;  mais  lorsqu'en 
continuant  la  série  l'autre  observateur  dut  amener  sa  lunette  sur  ce  même  point, 
non-seulement  il  aperçut  deux  lumières,  mais  il  en  vit  trois  et  quatre  les  unes 
au-dessous  des  autres.  Le  même  phénomène  se  reproduisît  également  ensuite  pour 
le  premier  observateur  ;  de  sorte  qu'il  fut  ainsi  constaté  par  tous  les  deux  dans 
tous  ses  détails.  Quelquefois  on  apercevait  plus  de  quatre  lumières ,  quelquefois 
on  n'en  voyait  qu'une  éeule  ;  et  nous  présuinions  alors  que  c'était  l'image  ordi- 
naire. Les  autres ,  toujours  plus  élevées  dans  le  ciel ,  se  formaient  ensuite  succes- 
sivement ».  et  les  plus  voisines  de  l'image  ordinaire  paraissaient  plutôt.  Nous  en 
vîmes  ainsi  une  se  former  et  disparaître  à  plusieurs  reprises  à  plus  de  cinq  minutes 
de  distance  verticale  de  l'image  ordinaire.  A  mesure  que  les  images  se  multi- 
pliaient, la  lumière  ordinaire  en  devenait  plus  brillante ,  et  il  était  plus  facile  de 
l'observer.  Souvent  même  les  images  extraordinaires,  ou  du  moins  celles  que 
nous  jugeâmes  telles  d'après  les  apparences,  étaient  plus  larges  et  plus  belles 
que  la  véritable.  Ce  phénomène  remarquable  dura  tant  que  l'on  aperçut  la  lumière 
de  Campvey ,  et  disparut  avec  elle  dans  les  vapeurs. 

Le  lendemain  matin ,  la  mer  était  a»  loin  couverte  de  masses  de  brouillard , 
noires ,  arrondies ,  moutonnées ,  et  agglomérées  de  manière  à  Représenter  exacte- 
ment des  montagnes.  En  dirigeant  nos  lunettes  sur  Yviza ,  on  n'apercerait  point 
cette  île  ,  mais  seulement  des  masses  de  brouillard  qui  en  imitaient  vaguement  la 
forme. 

Nota.  Tous  les  détails  que  nous  venons  de  rapporter  sont  fidèlement  extrait! 
du  registre  tenu  au  Desierto  même,  et  dans  lequel  ce  phénomène  fut  consigné 
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'  le  lendemain  du  jour  où  on  l'aperçut.  Nous  n'avons  rien  vouloir  mêler  d'étranger; 
Lm  PaJniâf.  mais  pour  confirmer  ces  premières  observations  nous  ajouterons,  que  plusieurs  fois 
nous  avons  eu  depuis  l'occasion  de  revoir  des  phénomènes  analogues  dans  la  suite 
de  nos  opérations.  On  en  trouvera  la  description  ans  stations  où  ils  ont  été  observés. 
Nous  avons  toujours  remarqué  qu'ils  se  produisaient  comme  celui  que  nous  venons 
de  décrire,  par  des  tems  très-*calmes,  et  lorsque  la  mer  était. au  loin  couverte  de 
masses  de  brouillards  arrondies  et  moutonnées ,  qui  sont  elles-mêmes  l'indice  du 
calme  le  plus  parfait.  Ces  phénomènes,  et  beaucoup  d'antres  analogues ,  ont  été 
discutés  dans  un  ouvrage  que  l'un  de  nous  a  publié  sur  les  réfractions  extraor- 
dinaires, dans  les  Mémoires  de  l'Institut  pour  l'année  1803  (*).  Nous  nous  bor- 
nerons ici  à  faire  remarquer  que  la  température  de  l'air  étant  de  +  i3*  à  la  hauteur 
de  notre  station ,  il  est  extrêmement  probable  que  la  température  de  la  surface  de 
la  mer  était  plus  froide  que  celle  des  couches  d'air  qui  se  trouvaient  au-dessus  et 
à  quelque  distance  de  sa  surface ,  circonstance  favorable  à  la  multiplicité  des 
images,  comme  on  peut  le  voir  dans  la  page  i35  de  l'ouvrage  que  nous  venons  de. 
citer. 

Rhume  des  observations  de  l'angle  entre  Mongà  et  Campvty. 

Le    4  décembre  1806 ,  no  observations 4a°5'a8"8a6 

Le    9  idem a 4a°5'a6*70O 

Le  aa  idem 6 4a05'a8*5go 

•  Le  a5  idem.. 10 4a°5'a7*gi5 

Moyenne  Arithmétique  entre  les  38  observations,  s  4a°5'a8"458 

Réduction  à  l'horizon =+       8*160 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette =  -+■      o*oo5 

Angle  horizontal =  4a°5'36'6a3. 

Entre  les  réverbères  de  Mont-Sia  et  ceux  à* Espadon. 


>bterr.    ' 

■I 


#ÔE2£.    Anglmiilt.  AngU.M«ple.. 

344,7000' 

4...    689,4010 173,350a 

6...  io34,ioa5 i7a,35o4 

8...  1378,8040 i7a,35o7 

{1733,5075^ 
ISbc«[-"-  l7fl8'5°775—  ^>35o7.75o 
1733,5075' 

{*)  Cet  Outrage  se  vend  séparément ,  chex  l'Imprimeur  de  l'Institut. 
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Jfâî.    Angler^nlHpl*.  Angfc.  .impie,.  D»^  d. 

ia...  »o68*3ioo i7a'35o8  LwPMmM. 

14...  3419,9115 • l7a,35o8 

16...  3757,6100 i73,35o6 

18...  3ioa,3i3o 173,3507 

Î  3447,01001 
3447,oia5) 

aa...  3791,7150..* 171,3507 

*4...  4i36,4iao i7a,35o5 

aé...  4481, n3o 173,3505 

a8...  48a5,8i55 i7a,35o6 

!  5170,5155^ 
B^o'lls^f 5l7°>5l5375-'  i7a>35o5.iafc  s  i55^55#ffG5. 
5i7o,5i5oJ 
Arago  et  Biot.  Le  Si  décembre  1806,  de  8*  du  soir  i  4*  du  matin;  vent  furieux 
pendant  les  deux  premières  observations  ;  ce  qui  engage  à  interrompre  la  série. 
On  la  reprend  une  heure  après,  quoique  le  vent  continue  avec  la  même  force. 
Mont-Sia  faible.  Vers  minuit  le  tems  devint  un  peu  meilleur,  quoiqu'il  y  eût 
toujours  dans  l'air  beaucoup  d'agitation.  De  tems  en  tems  la  lumière  de  Mont-» 
Sia  se  dilatait  comme  une  petite  nébuleuse ,  et  s'alongeait  verticalement  de  ma- 
nière à  occuper  un  espace  notable  sur  le  fil  vertical  :  à  la  seizième  observation ,  la 
lumière  d'Espadan  parut  éprouver  une  diminution  subite  dé  grandeur ,  à  tel  point 
que  l'on  pensa  qu'un  des  deux  réverbères  de  cette  station  s'était  peut-être  éteint 
et  n'avait  pas  été  rallumé.  On  nota  l'heure  exactement  pour  vérifier  cette  circons- 
tance. Barom.  om,7o35.  Therm.  Barom.  =  ■+•  ia°,8.  Therm.  air ,  +  io°. 

NOTA.  On  s'est  assuré  depuis  que  les  deux  réverbères  d'Espadan  avaient  brûlé 
toute  la  nuit  sans  interruption.  Nous  n'avons  rapporté  cette  remarque  que  pour 
ne  point  altérer ,  même  dan*  les  plus  petites  circonstances ,  les  détails  consignés  sur 
nos  registres  originaux. 

Même  Angle. 

a...    344*7oi5- i7a,35o8 

4...     68o,4oa5 173,3506* 

6...  io34,io45 i7a,35o8 

8...  1378,8065.... i7a,35o8 

1733,5100^ 

*0"'  î7S'5«of"''  l7a3>5l0ia5"  "7^35io.i35  ss  !55*6'57'a8o, 

;i7a3,5ioo) 
Arago.  Le  3i  décembre  1806.  On  voyait  bien  les  deux  signaux.  Le  four  a 
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1  empêché  de  continuer  la  série  ;  vent  O.-N.-O.  aiaez  fort.  Thermu  ss  +  g*,o. 
JUM%fauk  *  Barom-  =  ô'l,»7o57-  ^«n»-  toom,  =  +  i4°,5. 

Même  Angle. 

Jw&Z.  ***'  mtt,t-  Angles  tbepfc.. 

a.-.    344^7015* 172*3507 

4...     68g,4oa5 173,3506 

6...  1034,1010 172,3501.667  ss  i55°6'54*54o. 

Arago  et  Chaix.  Le  i,r  janvier  1807  ;  la  troisième  observation  de  cette  courte 
série  est  déjà  très-douteuse,  perce  que  le  brouillard  qui  venait  de  s'élever  avait 
rendu  la  lumière  de  Mont-Sia  large  et  mal  terminée* 

Nota.  D'après  les  indications  précédentes  tirées  dn  registre  des  observateurs! 
la  Commission  a  cru  devoir  rejeter  cette  série. 

Même  Angle. 

s...    344,7000 » 174,3500 

4...    689,4055 173,3514 

6..,  1034,1075 i7a,35i3 

8...  1378,8115 i7a»35l4 

Îi7a3,5i5o^ 

I7S#sîGof ,7ft5r5l5575"-  »7»*W>B-*7B  »  *SW5T98i; 
!7a3,5i5oJ 

1a...  8068,3170 173,3514 

14...  a4ia,gaoo I7a,35i4 

Îa757,6ai5j 

a757>6ao^r#'-  *7S7>***7So—  i7*>35i3.594  =  iK-W^af. 
3757,6335) 

Arago.  Le  7  janvier  1807,  à  6*  du  matin.  La  lumière  d'Espadan  a  disparu 
après  le  seizième  angle  ;  elle  était  un  peu  faible  depuis  le  dixième.  Il  tombe  une 
'       rosée  très-abondante. 

Moyenne  proportionnelle  entre  les  56  observations..  =  i55°6'56*734 

Réduction  à  l'horizon =  —        o*835 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette =  —        «Po4° 

Angle  antre  Mont-Sia  et  Mongô  réduit  i  l'horizon  

et  au  centre =5  i55°6'55lf85j. 
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Entre  Iss  réverbères  de  Mongà  et  ceux  de  Mont-Sia.  i^Mm*0  ** 

tfOhîîï*.     Angl.  rnnll,  Àngjet  «impie. , 

a...  3i3'3ooo i56'65oo 

4...  626,5990 156,6498 

6...  939,8935.. •.. i56,6489 

8...  1053,1960 i56,64è5 

{i566,4g55j 

Àrago  et  fiiot.  Le  09  déeaa)b*a  1806  ,  à  9*  d*  soir  ;  ciel  vaporeux  ;  brouillard 
du  côté  de  Mengo  ;  set  réverbère»  sont  faihta  $  M  onft-Sia  brillant.  On  n'a  pu  faire  •  i 

que  dix  observations ,  paiee  que  la  lanière  de  Mongè  a  cessé  d'être  visible*  Baro- 
mètre ow,7oi5.  Tbera.  Baron».  =5  +  i3,3-  Thena.  air,  4-  8°. 

Même  jfngk; 

à...  3i3,3oio i56,65o5 

4-..  6a6,5g85. ...... 156,6496 

6...    939,9000 i56f65oo 

8...  ia53jaoio • i56,65oj 

Îi566,5oo5} 

lggg'y °05f"*#  1566,5ooa5o...  i56,65oo.a5o  sa  i4o°59'6*o8t; 
i566,5oio) 

Arago  et  Cbaix.  Le  i"  janvier  i8b7 ,  Mont-Sia  très-brillant  ;  Mongô  faible 
par  intervalles  ;  il  a  complètement  dupant  après  le  dixième  angle.  Thermo- 
mètre =  +  9*,3. 

Moyenne  arithmétique  entre  les  ao  observations. . .  =  i4o°5e/  5'a5i 

Réduction  à  l'horizon . . , , =s  +        a6'463 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette. .............  =  —  o'cufo 

Angle  entre Mongè  et Moat-Sk à l'horke*. . . .  «  i4q^3i*674- 


JSnêre  Us  réverbères  cTIvi*a  et  ceux  if  Espadon. 


{*64, 
164, 
164, 
i64, 


164,4685} 

4735) 
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M.  P«lmM.  4...    3a8«94i5 8a'a354 

.  6...    493>4i»° 8a,a35a 

8...    657,88i5 8a,a35a 

Î8aa,35a5) 
SaâS""    «■"«*>•••    8a,a355.75o 
8aa,357o) 
986,8a65^ 

9ÎJ,?7f>....    98Gr8a75oo...    8fl,a358,«5o  ss    7#  tf&jû 
986  8a85J  Supplément  de  cet  angle =  io5tt59'i6(r575. 

Arago.  Le  g  décembre  1806  ;  vent  d'une  force  prodigieuse  pendant  cette  série  j 
les  réverbères  d'Espadan  ont  été  éteints  plus  de  3o  fois  ;  ceux  d'Iriza  étaient 
plus  tranquilles  et  se  voyaient  assez  passablement  ;  après  le  douzième  angle  on 
a  cessé  de  rallumer  les  réverbères  d'Espadan ,  et  nous  n'avons  pas  pu  continuer 
les  observations.  Therm.  =+6°,o.  Barom.  =  0^6937.  Therm.  Barom.=+6%5. 

Angle  observé. . .  ; • =  io505g'i6*575 

Réduction  à  l'horizon =  —  8*i3g 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette =  +  0*090 

Angle  entre  Espadan  et  Iviza  à  l'horizon. .....  =  io5°5g'  8*  5a& 

Calcul  des  valeurs  définitives  des  angles  observés  au  Desierto ,  par  la  com- 
paraison des  angles  totaux  aux  sommes  des  angles  partiels  et  par  te  tour 
d'horizon. 

D'après  les  observations  que  nous  venons  de  rapporter,  on  voit  que  la  station 
du  Desierto  est  un  sommet  commun  à  cinq  triangles  y  du  nombre  desquels  se  trouve 
le  grand  triangle  maritime  qui  va  aboutir  sur  Y  vice  en  traversant  là  mer.  Cette 
multiplicité  d'angles  concourant  en  un  même  point  t  nous  a  offert  deux  sortes  de 
vérifications  ;  l'une  se  tire  de  la  comparaison  des  angles  partiels  avec  leur  somme 
totale  que  nous  avons  eu  soin  de  mesurer  directement  ;  l'autre  est  donnée  par  un 
tour  entier  d'horizon.  De  là  résultent  entre  le»  angles  observés  diverses  équations  de 
condition  dont  nous  ferons  usage  pour  corriger  les  petites  erreurs  qu'ils  comportent. 

Afin  d'exposer  ces  conditions  avec  simplicité  et  de  manière  qu'on  y  puisse  aisé- 
ment suivre  les  erreurs  de  chaque  angle ,  nous  adopterons  la  notation  suivante  ; 
nous  désignerons  chaque  angle  par  les  deux  lettres  initiales  des  stations  où  ses 
branches  sont  dirigées ,  et  nous  représenterons  l'erreur  qu'il  comporte  par  la  carac- 
téristique /.  placée  devant  l'expression  de  sa  valeur.  Ainsi  l'angle  entre  Mont-Sia 
et  Ares  sera  désigné  par  C^Al  et  son  erreur  par  /.[MA],  et  .ainsi  des  autres. 
Mais  comme  nous  avons  deux  stations ,  Mont-Sia  et  Mongè ,  dont  les  noms  corn* 
«nencent  tous  deux  par  la  lettre  M,  nous  désignerons  la  première  par  M,  la  seconde 

par 
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par  M'.  Cela  posé ,  les  observations  que  nous  ayons  rapportées  donnent  les  valeurs  '     _   .       , 
suivantes  des  angles,  auxquelles  nous  joindrons  de  suite  les  expressions  analytiques  j^i  Paimai. 
de  leurs  erreurs. 

Mont-Sia— Ares. . .    fa  obsenr.  [MA]  =    53°49'ai'ia6  +  /.[MA} 

Ares— Espadan. .. .  ai8  [AE]  =  ioi°i7'34*3a4  + /.[A  E] 

Mont-Sia— Espadan.    56 [ME]  =  i55»  6'55"85q  +  /.[ME] 

Espadan— Cullera. .     60 [EC]  =    iff  a'io"35i  -f /.[E  C] 

Cullera— Mongô...     xa [CM^  =    i6°5i'ao'G56  +  /.[CM'] 

Espadan— Mongô. .   146 [EM7]  =    63°53'a9*476  + /.[EM'] 

Mongô— Mont-Sia.     ao [M'M]  =  i4o°59'3i*674  +  /.[M'M] 

Mongô — Yvice 38 [M' Y]  =    4a»  5'36'6a3  +  /.[M' Y] 

Espadan— Yvice. ..     îa [E  Y  ]  =  xo&Stf  8'5a6  -f  /.[E  Y] 

En  commençant  par  la  comparaison  des  angles  totaux  avec  la  somme  des  angles 
partiels,  nous  aurons  d'abord 

[MA]  =    53»49'ai'ia6  +  /.[MA] 
[AE]  =  ioi°i7/34*3o4  +  /.[AE] 

[MA]  +  [A  E]  =  i55»  6v55'43o  +  /.[MA]  +  /.[AE] 
[ME]  =  i55»  ?55*859  +  /.[ME] 

Pour  que  ces  deux  valeurs  de  [ME]  s'accordent  entre  elles,  il  faut  qu'on  ait 

o=— o*,4a9  +  /.[MA]  +  /.[AE]  —  /.[ME]  (1) 

on  aura  de  même  < 

[E  C]  =  itf>  a'io"35i  +  /.[E  C} 
[CM']  =  a6«5i'2o'656  +  /.[CM'] 

[EC]  +  [CM*]  =  63°53'3i'oo7  +  /.[E  C]  ■+■  /.[CM'] 
[EM']  =  63053'aa'47S  +  /.[EM'] 

d'où  l'on  tire  encore  l'équation  de  condition 

0  =  +  i',53i  +  /.[EC]  +  /.[CM']  —  /:[EM']  (2) 

enfin  nous  aurons 

[EM']  =    63«53'a9'476  +  /.[EM'] 
[M'Y]=    4a»  5'56"6a5  +  /.[M'Y] 

[EM']  +  [M'Y]  =  io5?59'  6*099  +  /.[EM']  +  /.[M'Y] 
[EY]  ==  io5°59'  8"5a6  +  /.[EY] 

d'où  l'on  tire  l'équation  de  condition 

0  —  —  a',437  +  /.[EM']  +  /-[M'Y]  —  /.[E  Y]  (3) 

i5 
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'Maintenant  pour  former  le  tour  d'horizon  nous  prendrons 

Desierto  de 
LuPalmu.  [MA]  =    53°4e/ai'is6  +  ^.[MA] 

[AE]  =  ioi°i/34"3o4  +  ^.CAE3 

[EM/]  =s    &>5&*a94fi  +  J.[EM'3 

[M'M]  =  i4o°59,3iff674  -h  J.£M'M] 

[MAJ+CAED+CEM^+CM'M]  =  359*59'56"58o  +  /.[MA]+/.[AE]4^.CEM/]+/.[M,xM]. 

Comme  la  somme  de  ces  angles  doit  former  le  tonr  d'horizon ,  il  faut  qu'on  ait 

o=— 3*,4*o  +  *.£MA]  +  /.[AE]  +  /.[EM']  +  /.[M'M].  (4) 

Voilà  donc  quatre  équations  de  condition  qui  doivent  subsister  entre  les  erreurs 
de  nos  angles.  La  petitesse  des  termes  constans  qu'elles  renferment  montre  que 
ces  erreurs  ne  peuvent  être  que  fort  petites.  Comme  elles  ne  suffisent  pas  pour 
les  déterminer  toutes,  il  faut  y  suppléer  en  cherchant  dans  les  observations  mêmes 
le  degré  de  confiance  qu'elles  méritent  et  qu'on  peut  leur  attribuer. 

C'est  ainsi,  par  exemple,  que  l'erreur  —  ft\4*7  donnée  par  la  comparaison  des 
angles  partiels  Espadan — Mongô ,  Mongô— Y  vice  avec  l'angle  total  Espadan— Yvice, 
paraît  devoir  être  attribué  spécialement  i  ce  dernier,  qui  n'a  été  observé  que 
douze  fois  en  une  seule  série ,  faite  par  un  vent  furieux  qui  a  éteint  plus  de  trente 
fois  les  réverbères  d'Espadan.  Aussi  la  Commission  a-t-elle  cru  devoir  entièrement 
rejeter  cet  angle  total.  En  général,  en  traitant  les  équations  de  conditions  précé- 
dentes ,  il  paraît  naturel  d'accorder  i  chaque  angle  une  confiance  proportionnée 
au  nombre  d'observations  qui  le  déterminent ,  et  par  conséquent  de  répartir  l'erreur 
totale  en  raison  inverse  de  ce  nombre,  c'est  le  parti  que  la  Commission  a  adopté. 

Si  nous  appliquons  d'abord  ce  principe  à  l'équation  résultante  du  tour  d'horizon, 
les  nombres  d'observations  pour  les  angles  qui  s'y  rapportent  étant  respective- 
ment 4o ,  ai8  /146  et  20 ,  il  faudra  répartir  l'erreur  totale  +  3\4*o  récipro- 
quement à  ces  nombre* ,  ce  qui  donnera 

/.CMA3=+o',989 
/.CAE3  =  + o',i8a 
*.[EM'3  =  +  o*,s7t 
*.[M'M]  =s  +  i»,978.      . 

En  substitaant  ces  valeurs  dans  les  trois  premières  équations  de  condition,  elles- 

deviennent 

o  =  +  o",74a- /.[ME]  (1) 

0  =  +  l'.aoo  +  *.[E  C]  +  /.[CJT]  (a) 

o  =  —  a*,i56  +  'J.QM'Y]  —  /.[EY]  (3). 

Leurs  termes  constans  se  trouvent  donc  tous  atténués  par  cette  substitution  ;  et  cela 
confirme  le  système  d'erreurs  que  nous  avons  adopté  pour  les  premiers  angles.  En 
opérant  de  même  sur  ces  trois  dernières ,  les  erreurs  qu'elles  renferment  se  trou- . 
veront  pareillement  déterminée» ,  mais  à  ce  sujet  nous  remarquerons  que  si  l'on 
veut  employer  l'équation  (3)  qui  contient  l'angle  Espadan— Yvice  observé  seulement 
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douze  fois  dans  des  circonstances  très-défavorables ,  comme  nous  l'ayons  remarqué 

T)tHÉt!tA    (fa 

tout-à-1'heure ,  il  convient  de  ne  lui  attribuer  qu'une  valeur  au  moins  de  moitié  j^  pa|mas, 
inférieure  au  nombre  d'observations  qu'il  renferme.  C'est  ainsi  que  nous  tn  userons, 
et  nous  aurons  alors  v- 

*.CME]  =  +  o',74ii 

^.[EC]  =  —  o*,aio 

^.[CM']  =  —  i",o5o 

*CM'T]  ==  +  o',ag4 

*CEY]  =  +  i*,8fa. 

D'après  cette  discussion  les  cinq  angles  de  notre  chaîne  qui  ont  leurs  sommets  au 
Deabrto  de  La$  Palmas,  prendront  les  valeurs  suivantes  : 

Mont-Sia— Àrès...  =    53°49'ai'ia6  +  0^,989  =    53»49'fla*u5 

Ares—  Espadan =  ioi°i/34"3o4  +  o\i8a  =  1 01  °  1/34*486 

Espadan — Cullera.  =    47*  *'io'35i  —  o",aio  =    47°  a'io'^i      • 
Cullera— Mongô...  =    i6°5i'ao"656  —  i",o5o  =    i6«5i'iq"6o6 
Espadan— Mongô..  =ss    63°53'aft/476  +  0^71  =    63°53'a9*747 
Mongô— Yvice =    4a°  5'36"6a3  +  o",ag4  =    Jp*  5'36*9i7- 

Ce  sont  celles  que  nous  adopterons  dans  le  calcul  des  triangles ,  lorsque  nous 
comparerons ,  dans  chacun  d'eux,  la  somme  des  trois  angle»  observés  à  celle  qui 
résulte  du  calcul ,  en  ayant  égard  à  l'excès  sphérique. 

Pour  les  observations  du  Desierto  ,  la  hauteur  du  centre  du  cercle  au-dessus  du 
sol  de  la  cabane  est  égale  à  im,5^- 

La  hauteur  moyenne  du  centre  des  réverbères  au-dessus  du  sol  est  à  peu  près 
.égals  à  im,5o. 


Digitized  by 


Google 


PROLONGATION  DE  LA  MÉRIDIENNE. 

ESPADAN. 

La  station  d'Espadan  est  sur  une  hauteur  qu'on  nomme  la  Âltura 
de  la  Pastora  (  la  montagne  de  la  Bergère  ) ,  et  qui  est  située  entre 
la  Râpita,  que  sa  formç  conique  fait  reconnaître  de  loin,  et  le  vrai 
pic  d'Espadan  sur  lequel  on  ne  put  s'établir  à  cause  de  son  peu 
d'étendue.  Le  versant  méridional  de  la  chaîne  d'Espadan  est  extrê- 
mement escarpé;  du  côté  du  Nord,  au  contraire,  les  chemins  qui 
conduisent  aux  petits  villages  d'Alcudia  et  d'Algimia  sont  praticables 
même  à  cheval. 

Hauteur  du  centre  des  réverbères  au-dessus  du  sol =  i",5  environ.: 

Hauteur  du  centre  du  cercle  au-dessus  du  piquet.du  centre.. .  =  i"%3a. 

DISTANCES    AU    ZÉNIT. 

Réverbères  de  jirie. 

J?5bï!£.     Àngl.  *»lfc  Angl«  simple.. 

a...     a  oo*oi*5 ..7... 100*  006a 

4...    4°°>oa5o 100,006* 

6...     6oo,o35o ioo,oo58- 

Î8oo,o45o\ 
g°°,0/55f* •••     8oc^o445oo.^.  ioo,oo55.6a5  ss  oo*  o'i8#oaa: 
8oo,,o445) 

Àrago.  M.  Chaix  cale  le  niveau  ,  le  19  juin  1807.  La  lumière  du  crépuscule 
du  matin  était  déjà  assez  forte,  pendant  ces  observations ,  pour  qu'il  ne  fût  pas- 
nécessaire  <F éclairer  le»  Os.  Therm.  =  i4*,o.  Barom.  =  o*,68o6.  Tberm^ 
Barom.  =  -+•  i5#,6, 

La  même.  (  On  vise  au  pied  de  la  tente  de  jirès.  ) 
a...    aoo,oaro „..  100,0105 

4-.         4°°>04aS.....  r • 1-00,0106  ^ 

600,0575) 

û         cl 

'•'l  fion'ft^A^i***'    6oo,o59ia5...  100,0098.543  =  90°  o'SVgaS. 


600,0600 I  c 

6oo,o595r---     6o0' 
600,0595; 


Arago.  Le  12  juin  1807.  La  série  a  été  terminée  yex»  les  7*  du  soir.  Thermo- 
mètre =  +  i5°,5. 
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La  même*  (  On  vise  aux  réverbères.)  EspwUn. 

*Sw.     Anglmuli.  Angle,  «mpfe. 

a. ..     aoc/0060 .  v.  r  ioo*oo3o 

4...     4oo,oiq5 , ioo,oo3i.a5o  =  go#  o'io*ia5. 

Arago  et  Chaix.  Le  i3  juin  1807,  vers  les  4*  i  du  matin.  Le  vent  souffle  de 
l'Ouest  arec  une  très-grande  force.  Therm*.  =  -f-  i4*,o»  Barom.  =  o^fij^j. 
Therm.  Barom.  =  +  i5*,o. 

Réverbères  du  Deeierto  de  Las  P aimas. 

s..t    aoi,3a6o ioo,663o 

4...    4oa,65io. 100,6608 

603,9660} 


>.,..    6o3*  966750. . .  100,661 1 . a5o  =  9o035'4a*o45. 


1  6o3,9675 

*•}  605,9645 

l  603,9690 

Arago.  Le  10  juin  1807,  yen  les  3*  du  matin-.  Therm.  =  +  i6°,o. 

J*a  Même* 

• 

a...    aoi,3ai5 100,6607 

4...    4oay64a5 100,6606 

6...     603,9610 ioo,6boa 

8...     8o5,a8i5 ....  100,660a 

!ioo6,6oao^ 

î^g'g^f- •••  *oo6,6oi5oo...  100,6601 .5oo  ss  $o°5yWtt6* 
1006,6030/ 

Arago.  M.  Chaix  cale  le  niveau,  le  i3  juin  1807 >  à  8*  \  du  soir.  Les  réverbère» 
sont  bien  apparens. 

Réverbères  de  Cullera. 

a...  301,9350..*.  *.  ..r.r. , 100,9635 

4...  4o3,855o 100,9638 

é...  605,7900 100,9650 

8...    807,7300 . 100,966a     • 

10...  1009,6690 100,9669 

!ian,5945| 
iail>5  651  **"  lfllfl>5g5a5o...  100,3669.709  =b  jo°5a' 10*71 7. 
îai i,5955; 

Arago  et  Chaix.  Le  1 1  juin  1807 ,  à  9*  \*  Therm.  =  -f- 1 5°,o.  Barom  =  oml68i  8.- 
Therm.  Barom.  =  +  i6*,o. 
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La  même,   (  On  vise  au  sommet  de  la  montagne.  ) 
J*01»erT.    ^ngl*  molt  Angles  simples . 

a...    aoi'9665... «••*«.«..  ioo'g83a 

4...    4a3,g3a5 ioo,g83i 

'  6o5,8g5o^ 

6. .  ■  |J J9^}.  •  •  •  6o5'895ia5. . .  ioo,98a5.aoa  =s  *>*53'  3*367- 

.  6o5,895oJ 

Arago.  Le  9  juin  1811 ,  à  5*  après  midi.  La  montagne  est  faible.  Thermo- 
mètre =-f- ai  °,o. 

La  même.  (  Sur  les  réverbères.  ) 


4. 


aoi,g485 

4o5,gooo^ 
4o3,90o5l 
403,90104*"" 

403,9000; 


100,9743 

403,900575.. .  100,9750.9557  rss  $0°*>Z'5$3q4- 


Arago  et  Chaix.  Le  i3  fnm  1807,  ven  l*  *Pr*«  minuit.  Vent  O.  Thermo- 
mètre =  -f-  *4*>5*  Barom.  =  0^,6797.  Therm.  Baron.  =-+•  i5°,o. 

Le  résultat  de  cette  série  diffère  de  près  de  5o'  de  celai  qu'avait  doané  les 
observations  du  1 1  juin  ;  mais  ce  qui  prouve  que  cette  différence  tient  à  l'incons- 
tance des  réfractions  terrestres ,  c'est  qu'on  trouve  plus  d'accord  entre  les  séries 
de  l'angle  de  position»  si  Ton  se  sert  pour  calculer  les  réductions  à  l'horizon ,  des 
distances  an  sénit  observées  les  mêmes  jours  que  les  angles. 

Réverbères  de  Mongd. 

«...    aoi,4i3o.... 100,7065 

4»..     4°a>8a45 100,7061. 

Î6o4,a37o,\ 
Gol'aïof  •  •  •  •     6o^a356a5,.  •  100,7059.375  =  90*8*  ffOj. 
6o4ia355J 

Arago.  M.  Chaix  calait  le  niveau ,  le  5  juin  1807,  à  4*  du  matin.  Les  réverbères 
furent  bien  apparens  pendant  la  série,  mais  ils  disparurent  tout-à-coup  après, la 
sixième  observation.  Therm.  =  +  ia*,8.  Barom.  =  cPfifl/5.  TTierm.  Baro- 
juètte  =  +  i3*,o. 
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La  même.  (  On  vise  au  pic  où  sont  les  réverbères.  )  Jfyadâu* 

a...     aoi'43oo #•••».....•##..  100*7150 

4...     4oa*8Çio 100,71 5a 

6o4,3ooo} 


6.. 


)bo4,dooo'J 
g^'g^L ..     6o^3ooooo.. .  100,7166.667  rs  90*38'4a"ooo. 
6o4,3ooo) 


Arago.  Le  9  juin  1807,  vers  6*  {  du  soir.  Le  sommet  de  Mong6  est  assez 

apparent.  r 

La  mime.  (  A/r  les  réverbères.  ) 

a...     aoi,3g4o 100,6970 

4««*    4oa>786o .......  100,6965 

6...    604,1900 100,6983 

8,..    8o5,57a5. ............... .  r..  100,6966 

{1006,9615} 

;^g,9g^[....  1006,961875...  100,6961.875  =  9o-37'35"647. 
1006,9630; 

Àrago.  M.  Chaix  au  niveau,  le  10  juin  181 1.  La  série  a  été  finie  i  a*  £  après 
minuit.  Les  réverbères  étaient  bien  apparens.  Therm»  =  -+*  i6%0. 

La  même*  % 

2...     aoi,4igo.... . ...  100,709s 

4...    403,8375 .....,,..  100,7094 

6...    604,3575 100,7096 

8...    805,6775....... 100,7097 

{1007,0975^ 
1007,09701       ^  1007,097135...  100,7097.135  **  goia38/ac/468. 
1007,0975) 

Arago.  M.  Chaix  au  niveau ,  le  1 1  juin  1807,  à  10*  J  ;  tems  calme ,  réverbères 
bien  lumineux  et  tranquilles.  Therm.  =  +  i4°*8.  Barom.  =  om,68i8.  Therm. 
Barom.  =+  i6°,o. 


Horizon  de  la  mer.  (Direction  JE.) 

3..,  303,0785 100,0395 

4...  404,1575 ,...   ioo,o3g4 

6...  606,3375 100,0396 

8...  8o8,3a4o ioo,o4o5' 
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io'4o65) 
io..^1"10'*^}....  ioioMoS75o...  ioi^o4o6.75o  =  so^S'ii'^. 


Artgo.  M.  Chaix  cale  la  niveau.  Le  5  juin  1807 ,  à  6*  du  soir,  horizon  un  peu 
embrumé  et  faible.  Therm.  =  +  *7°>5.  Barom.  =  ow,6783.  Therm.  Baro- 
mètre ae  +  i7°,5. 

ANGLES 

Entre  les  réverbères  de  Aria  et  ceux  du  Desierto. 

a...*     92,4095 46>ao48 

4...     184*8200 46,9050 

6...     A77,a3oo.... 46>ûo5o 

8. ..  369,6436 46,3o53 

io...  46a,o55o 4^>a°55 

1  3 . . .    554 , 4655 46 ,  ao55 

14. ..  646,8790 46,ao56 

16...  739,3935. . .- j. 4^>ao58 

18.. .    831,7015 46,ao56 

ao..{9^;;^}....    9a4,u5a5o...    46,»o57.675 

aa...  1016,5390 . 46js°59 

04...  no8, 9435.. *'ï : 46,3060 

!ia93,7695| 
\?&%Z\ •  '  '  *  **&>77°**'" .    46.a060.759  =»  *i*5'  7'686: 
1393,7710) 

Àrago  et  Chaix.  Le  3  juin  1807 ,  le  vent  qui  sonfflait  dans  la  direction  du 
Desierto  avait  forcé  la  personne  qui  était  chargée  de  cette  station  de  placer 
des  carreaux  de  vitre  devant  les  réverbères;  mais  il  paraît  qu'ils  n'étaient  pas 
complètement  garantis ,  car  la  lumière  était  tantôt  très-vive ,  tantôt  très-faible 
et  toujours  mal  terminée,  ce  qui  rendit  les  observations  très-difficiles.  La  série 
fut  finie  à  4*  ï  du  matin;  i  partir  du  vingt -deuxième  angle!  la  lumière  du 
crépuscule  était  assez  forte  pour  qu'il  ne  fût  pas  nécessaire  d'éclairer  les  fils. 
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Même  Angle. 


Espadon. 


Nombre 
d'Obéir. 

a... 
4... 
6... 
8... 


10. , 


19. 


i<.: 


16. 
18. 

*o. 


Angl.  mtik. 

ga'4*  i° •" 

184,8240 

*77,*345 •••• 

3G9,65i5 

46a, 0665} 

SES}-  *"«*•■.• 

.  46a,o65oJ 

55^775 

646,8890^ 

646!89o5r-"    646>889375;-« 
646,8880) 

739,3030 

83i  ,7i5o 

9a4,ia85^ 

93f,a85L..    934,138375... 

934,13753 


I 


Angles  simples. 

46'  ao55 
46,2060 
46,ao58 
46,ao64 

46,ao66,a5o  =  4i°35'  9'465 

46, ao65 

46,ao63.839  =  4i*35'  8*683 

46,ao64 
46,ao64 

46,3064.187  es  4f35/  8*797. 


Arago.  Le  4  juin  1807  ;  les  réverbères  du  Desierto  étaient  comme  hier ,  et  par 
la  même  raison ,  mal  terminés  et  difficiles  à  observer  ;  ceux  d'Ares  étaient  tses- 
brillans,  mais  à  3*  du  matin,  après  le  i4iifl*  angle,  ils  disparurent  subitement. 
Quelques  instans  avant  le  lever  du  soleil  j'apperçus  distinctement  la  tente  d'Ares , 
et  je  la  pris  pour  signal  afin  de  compléter  la  série.  Les  réverbères  du  Desierto  furent 
visibles  jusqu'au  aoièmt  angle  ;  un  moment  après  le  brouillard  les  atteignit.  Ther- 
momètre =  •+•  ia°o.  Barom.  =  o^fijJS-  Therm.  Barom.  ==3  -f-  i3°,5. 

Même  Angle. 

a...      9**4*35 46,^067 

4. ..     i84,8a5o • 46,ao6a 

6...    a77,a385 46,3064.167  =  4i°35'  8*790. 

Arago  et  Chaix.  Le  îa  juin  1807;  un  dérangement  dans  la  vis  de  la  pince  n*  3, 
cous  empêcha  de  pousser  cette  série  plus  loin. 

Même  Angle* 


307,6915 ï53,7957 

6i5,i775 153,7944 
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6...  gaa'7t>25 i53«7g37 

8...  ia3o,35i5 .  i53,793g 

!i537,g365j 
|S,9S}"--  »557T955a5o...  r53,7936.a5o 
1537,9375' 

1a...  i845, 5a3o. i53,7936 

14...   2153,1090 i53,7935 

16...  «46o,«995 153,7937 

18...  3768,3885 i53,7938 

(3075,8730-) 

ISoyS/Soj  «■»»*■»*• . . .    46.ao63.563  =  4*55'  «T5S4. 

Arago  et  Chaix.  Le  1a  juin  1807  ;  le  vent  souffle  du  N.-E.  avec  force.  La  vit 
adaptée  au  vernier  n°  3  étant  usée  et  ne  fesant  plus  marcher  l'alidade ,  on  fut 
forcé  de  se  servir  de  la  pince  ri*  1  :  ensuite ,  pour  jflus  de  facilité  dans  les  obser- 
vations, on  dirigea  la  lunette  supérieure  sur  Ares  j  mais  cette  station  étant  àjgauche 
du  DesteitiOj  on  '•ait  -que  «dans  oette  disposition  les  lectures  des  alidades  donneat 
le  supplément  de  l'angle  cherché. 

On  avait  déjà  prévenu  la  personne  qui  avait  soin  de  la  station  du  Desierto,  de 
se  plus  placer  tes  oanrerac  de  qtom  «tout  le»  révaifeèraa. 

Même  Wngle. 

s..«      ga,4ii&,««.  ••*.*..,.* ..*  48*,aa6m 

4—    «8tf,8ia* 46,aoS3 

6..,     S779£5i5.  ••<*.«..-...«« <.-..•  J&ao&f 

8...    369,6450 46,ao56 

10. .  {  jjj'^f  } . .  •  •    46a,o57Soo. . .    45,ao57.5oo  s  4i«35'  6"63q       .  * 

la.  .•     554,4665 . . ,  .*  46,no55 

14. ..    646,8790 ........  4€,oo56 

16...    y^/egor* 46,Qo5fi 

*8,..     83 1,7010. 4^>a°56 

fga4,n4o^ 

^Illsr---    9*4' "4ia5—  46,ao57.o6a  =  4i*35'  6^488. 
9a4,n35J 

Arago  et  Chaix.  Le  i3  juin  i%oj  \  circonstances  très^défiarvonîblee;  vent  O. 
extrêmement  fort.  La  lumière  duStesierto  lait  des  oscillations -rrès-*en»iMej  de  pvt 
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-et  d'antre  du  El  vertical  de  notre  boette  ;  ses  cbangemens  de  grade»  et  à*inteneift4  s 
prouvent  en  outre,  que  le  vent  éteint  souvent  un  des  deux  réverbère**  On  a  fini  la 
série  vers  les  4*  du  matin ,  en  visant,  pour  les  dernières  observations  %  è  la  cabane 
du  Desierto,  car  la  lumière  de  cette  station  avait  complètement  diapacu.  Thermo- 
mètre =+  i4°,o.  Barom.  =  om,6797,  Therm.  Barom.  =  +•*&%»• 

Même  Angle. 
d'Oiwerr.      Angl.  nwlc.  Angles  «impie». 

a. ..      93*41*5.  •••••••  *..*.  **... . . . .  4^a°6a 

4...     i84,8a5o ._ 46,1106a 

6...     a77,a365 46,ao6i 

8. . .    36^,6510 46,3064 

Î46a,ofo5't 

jSl^TOf •  •  ' •     46a* 061075.. •  46,ao6i.375  =  4*&  7*885. 
46a, 0600) 

Arago.  Le  14  juin  4.807  ;  le  ve*rt  <X  qui  devint  tiès-ferl  «prie  ce»  10  ebeerva- 
tions,  éteignit  les  réverbère»  du  Deeiepto* 

Moyenne  arithmétique s=  4l°55'  7^74 

IfcédWetkm  à  F&oriaatt»  »  > .. =—      la^aSy 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette *=  •+•        o*o4o 

Angle  i  l'horizon  cœapriseatre,  le  Pesierto  et  Are*. ,  «  4i°34 '56*657. 
Entre  les  réverbère*  du  Desierto  et  ceux  de  ttongd* 

a...  nai,84i5 110,9307 

4**<  443>68i5 110,9304 

S*..  665,5»©. .« 110,930s 

8...  887,3635 110,9203 


10*  •  îll^^Kr  •  •  *  1103*ao7575-  •  110,9007.375  =  $â°4aï&'i$> 


îa...  1 33 1,0490 110,9107. 

Arago  et  Cbaix.  Le  lundi  1"  jsb  1807  ;  circonstances  défavorables  ;  il  pleuvait 
par  intervalles.  La  lumière  de  Mongô  disparut  entièrement  après  le  ia»*»«  angle. 
Elle  avait  été  toujours  très-faible  pendant  ces  observations. 

Le  même, 

si...  3ûi, 8410 •»•*•«..» 110,9305 

4«.t  443,6835.,,.,,,,,.,, 110,9309 
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Nombre    Angles  mlriple* .  Anglet  «mpkf. 


£tpadan.       d'Obier*. 

6..*    665*5s35 ;..  110*9304 

8...     887,3635 ? 110,9204 

!  1109,2085^ 

llogiaoff-'-  1109'ao5875-  iio,93o5.875  =  99'49'4a'7o4 
1109,3045) 

13...   1331,0490 110,9307 

14...  i55a,8goo 110,9307 

16...  1774,7*7° no,9ao4 

18...   1996,5735 110,9307 

{aai8,4i5cA 
33i8,4i75(     #>  Ml8,4i7ia5...  iio,93o8.5Çfl  =  99M9/43#574 
3310,42001 
3318,4160) 

33...  3440,3590 110,93o8 

34...  3663,1010 110,9308 

36...  a 8 83, 9430 110,9308 

38...  3io5,7835 110,9308 

{3337 ,6335} 
^37;6335f----  ^7,633750...  110,91107.585  =  99049/4y«57 
3337,6335) 

3a...  3549,46o5 110,9306 

34...  3771, 3oi5 110,9306 

36...  3993,1465 110,9307 

38...  4*l4> 9800 110,9305 

Î4436,8a4oj 
4^,fefof'9aa  4436,834ooo.,.  110,9306.000  =  99°49,4^744^ 
4436i8a5oJ 

Àrago  et  Chaix.  Le  5  juin  1807;  on  a  terminé  Ta  série  ?ert  les  trou  heures 
du  matin.  Les  réverbères  étaient  assez  apparena»  Therm.  = -f-  ia°,i.  Baro- 
mètre =  o",6773.  Therm.  Barom.  =  ■+•  i3*,o. 

Même  Angle. 

a...  331, 0430. ....  ;\ 110,9310 

4...  443,6840 110,9310 

6...  665,53i5 110,9303 

8...  887,3665 110,9308 
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1 109*2096)  .    EfP*^- 

10.. <      9*         l 1109*208000...  110*9208.000  =    9û°49'43*3g2 

1 109, 2075 J 

12...   i33i,o475 110,91206 

;  14...  15512,8910 .. 110,9908 

j  16...  1774,7395 110,9206 

I  18...  1996,5775 110,9210 

2218,4160) 

"••ClWlfcf----  aaiMiS625...  110,9208.312  =    99'49,43'493. 


!22l8, 4l6o^ 
22l8,4l7ol 
23l8,4l8or#' 
23i8,4i55j 


Arago  et  Chaix.  Le  10  juin  1811 5  tems  calme.  On  a  terminé  la  série  4  11*  J. 
Therm.  air  =  -+.  i5°,o. 

Moyenne  arithméthique  entre  les  trois  séries*  ..;...=;    99#49'43*o22 

Réduction  à  l'horizon =    -f.       38*097 

Correction  pour  l'excentricité  de  la  lunette =    —        0*080 

Angle  an  centre  et  à  l'horizon =    99°5o/i  i*o3g. 

Entre  les  réverbères  du  Deaierto  et  ceux  de  Cullera. 

s...     248,3o6o i24,i53o 

4„.    496,613b i24,i533 

£••    744,9a75 134,1546 

8...    993,2340*. 124,1543 

10...  1241 ,  54oo . 124,1540 

ia...  1489,8460 i24,i538 

14...  1738,  i5i5 124,1537 

16...  1986,4600 124,1537 

18...  *234,763o i34,i535 

Î2483,o65oj 

S;5^r#  a483'o646a5"--  la4>l532.3i2  =  m*44/i6*469 
3483,0670) 

sa...  ^731,3700 i24,i532 

*4-.  «979.6750 i24,i53i 

^27,9790^ 

*6..  l^pSl'—  3a*7,979*5o...  i34,i53o.48i  =  ui'44'i  5*876.* 

13327,9795) 
Arago  et  Rodriguez.  Le  6  juin  1807  >  à  deux  heure»  après  minuit.  Ciel  couyert  ; 
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VSSSSSSSSB  ]e  vent  souffle  du  N.-O.  awee  m*  très-grande  force  et  éteint  firéfUMment  Ut 
Esjwdw.      réverbères  de  Cullera;  ces  réverbères  ont  entièrement  dispars  après  kl  mesure 
du  a6l*m«  ang|e. 


Même  Angle. 


Nombre 
d'Obserr. 

a... 
4... 
6... 
8.. 


10. 


13. 

M. 

16. 


ni^^iSâ 


Aogl.  mole.  Aogk»  mple» 

a48'3o9o lOfTiSlS 

4%9Ï,6i75 I34, 1544 

744,9255 ia4, 1544 

993,a34o 134,  ^ 

1^1,54*51 

ia4i  .54oof 

i4>!54oor"'  "f1'5***5---  ia4.i54o.6a5 

1041,5410) 

1489,8500 ia4,i54a 

»738,i5s5 i*4,i54* 

1986,4700 ia4,i544, 

18...  aa34,776o ia4,i54» 

p483,o84oj 

a0••ja483io84o^••••  «#3,o846a5...  ia4,i54a.3ia  =  in^i^oa. 

(a485lo«75> 
Arago.  Le  11  juin  1807,  à  trokieurt»  «prit  minait.  Tien».  =s  +  itffi. 


s... 

4-. 

6... 
8... 


10.  .< 


ia... 
14... 
16... 
18... 


ÛO.. 


Même  Angle. 

»5i,«9a5 75,8463 

3o3,388o 75,8470 

455,0790 75,8465 

606,7710 75,8464 

758,464o) 

758,46351  _ 

758,46a5f '"    758,465ooo...  75,8463.ooo 

75fr>4&»> 

9io,i56o 75,8463 


1061,8490 

iai3,54ao. 

i365,a3i5., 

i5i6,9a65i 

*5i6,9a35l 

i5i6,9a5of 

1516,9345) 


1 5 16, 924875..  •• 
Supplément.... 


75,8464 
7^,8464 
75,845a 

75, 846a.  438 
ia4, 1537. 56a  : 


tti'fâtT'ijo. 


Awgo  et  Chaiz.  Le  i3  Juin  1807,  yers  minuit.  T>ma  calme  pendant  les  premières 
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observations',  Tant  O.  à  la  £n.  X«es  réverbères  étaient  bien  appare».  {  On  a  .pris  " 
le  supplément  de  l'angle  par  la  raison  que  la  lunette  supérieure  mmâ  été  placée 
sur  l'objet  à  gauche  en  commençant  la  série.  ) 

Moyenne  arithmétique  entre  les  trois  séries =  1 1  VJtfrfjZZ 

Réduction  à  l'horizon =  +        48*968 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette  inférieure.  • ».  ça  —         q"q5q 


&f»4»a. 


An^te  réduit  au  centre  et  à  ITiorïzon. =  1  ijl°4?  tTf>4fl- 

Entre  les  réverbérée  de  Cullera  et  ceux  de  Mxmgà* 

a. . .      flff'^800 i3*a4co 

4—-      5aru6i5 ï5,a4o5 

6...      79,4430. ...... i3,a4o5 

8...     io5,ga(>flu.. •..,-«  ..•♦.«....•..,.•...  i3„a4°7 
i3a.4o85^ 

!!^8H....    i5iir4o8ia5...     i3,a4o8.iaS  =r  n^y  o"a3a. 

i3ai4o85) 

Ârago  et  Chaix.  Le  3  juin  1807  ;  la  lumière  de  Mongô  «  jnepara  après  le 
10ième  angle  -,  elle  avait  été  très-faible  pendant  toute  la  série,  lies  -réverbères  de 
Cullera  sont  très-brillans. 


10 


{ 


Même  Angle. 

a...      26,481 5 i3,a4o8 

4...      53,9660 -..  —  .-.,.....  i3j&4i5 

6«««     79>444fi9  ••••••••«■••  •-•-•»•  •••  •  i3,a4o8 

8. ..     io5,9aG5 • i3,a4o8 

Îi3a,4o90^ 

S'fn''"     l5a^o8a5°'--  »3,a4o8.a5o  =*    aiW  o\>73 
i3a[4o85) 

îa...     158,8910 j3,a4û9 

14..*     185,3740 i3,a4io 

16. . .    an  ,8530 i3„a4o7 

18.,.    *38,33ao 18,3407 

a64,8ia5-j 

a«4,,8o85J 

aa. ..    991  ,aga5 i3,a4o6 
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3i7'7755| 
*4~ll17y77ilî--    3i7'774375...     i3*a4o5.99o  =    u^V.S^- 


Arago  et  Chaix.  Le  g  juin  1807,  à  11  heures  du  soir.  Tenu  calme  jusqu'à  la 
iaiime  observation  ,  ensuite  le  vent  a  soufflé  du  N.-E.  avec  force  ;  les  réverbères , 
qui  d'abord  étaient  très-apparens ,  se  sont  affaiblis  de  plus  en  plus  et  ont  même 
totalement  disparu  après  le  a4Ume  angle. 

Moyenne  arithmétique  entre  les  deux  séries* =    1 i°54'59*744 

Réduction  à  l'horizon =    —        4"8oo 

Correction  pour  l'excentricité  de  la  lunette.. . .  =    +        o'oao 

Angle  réduit  au  centre  et  à  l'horizon =    1 t'Sl'&f  964. 

Entre  les  réverbérée  de  CuUera  et  ceux  de  Ari*% 

a...    34°*715o 170,3675 

4...    681,4270 170,3568 

6...  îoaa,  1410 170,3568 

8...  i36a,854» 170,3568 

Î  1703, 5700^ 

l^cVs6°5(  '•••  i7°5j5700O0-«-  170,3570.000  =  i53#i9'i6*68o 
1703,5700! 

ta...  ao44,a875 ; ; 170,3573 

14. ..  a385,oo5o 170,3575 

16...  3735,7200 170,3577 

18..-  3o66,43ao 170,3573 

Î34o7,i465\ 

S^Ueof  •••  34o7> i4675o...  i7o,3573.375=  i53*i9'i7'775 
3407,14701 

aa...  3747,8565 170,3571 

a4*  . .  4088,5735 170,357a 

Î44a9,a875^ 

ÎSiSsr-"  **9'l871»5-"  17o,357i.97i  =  i»i9'i7'3ig. 
44a9,a87oJ 

Arugo  et  Chaix.  Le  4  juin  1807  ;  les  réverbères  des  deux  stations  sont  très- 
brillana. 

Même 
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12$ 


Nombre 
4'Obflerr. 

2... 

4.. 
6... 
8... 


10. 


12.. 
14.. 
16., 
18.. 


ao,« 


Même  Angle* 

Angles  multiplet.  Angle*  simples. 

5g' 2865 •  m  •  ».  •  •  v 39' 643a 

118,6710 29,6428 

177,8570.  ,*♦..... 29,6428 

237,  i4a5 ag,64a8 

^|;2to}--  396*4*8875.,.  a9,64a8.875 

296,4285. 

355,7160 \  29,6430 

4i4>9995- •  • •-•  .  39^428 

474,3825 .*.' 39,6427 

533,5705....:;;;..:;.:......  39,6428 

592,855o^ 

^'jï^L..  5928, 855i25...  39,6427.562 

5  2  85453  Supplément....  i7o,3573.438  =:  i53«i9V47o: 


Etptdia* 


i 


Àrago.  Le  12  juin  1807  ;  tema  calme  ;  les  réverbères  sont  tranquilles  et  bien 
.appareils.  (  On  a  placé  la  lunette  supérieure  sur  le  signal  de  droite ,  en  commen- 
tant la  série  ;  sans  cette  précaution  on  aurait  été  forcé ,  pour  atteindre  la  vis  de 
rappel ,  de  passer  le  bras  par-dessus  l'alonge  de  la  lunette  inférieure ,  pendant  la 
deuxième  moitié  de  chaque  double  observation, "ce  qui  aurait  été  très-gênant.) 
Moyenne  arithmétique  entre  les  deux  séries. ....  es  1 53°  19' 17*384 

Réduction  i  l'horizon . . , =4-         48*022 

Correction  pour  l'excentricité  de  la  lunette =  —  0*040 

Angle  réduit  au  centre  et  i  l'horizon. =  153*20'  5*366. 

Résumé  et  vérifications. 

Angle  compris  entre  le  Desierto  et  Mongo =    99*5o'i  l'oSg 

Entre  Mongè  et  Cullera =     ii°54'54*964 

Somme  ou  angle  compris  entre  Desierto  et  Cullera.  .=11 1°45'  6*oo3 
Par  des  mesures  directes  cet  angle  a  été  trouvé.  ...=11 1°45'  6*649 

Différence s=  0*646. 

Si  Ton  répartit  cette  petite  erreur  entre  les  trois  angles ,  mais  en  tenant  compta 
du  nombre  d'observations  dont  se  composent  les  séries  qui  ont  servi  à  les  déterminer, 
*n  trouvera  que  l'angle  entre  le  Desierto  et  Mongô  doit  être  augmenté  de  o"i57, 

n 
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que  l'angle  compila  entre  Mongô  et  Cullera  est  aussi  trop  petit  de  o"3a3,  et  que 
S^idui.      l'angle  total  doit  être  diminué  de  0*166. 

L*angle  entre  Desierto  et  Ares  a  été  trouvé =    4i°34'55*669 

L'angle  entre  Desierto  et  Cullera =  1 1 i°45'  6*649 

Somme  ou  angle  d'Ares  et  Cullera =  i53°2o'  a"3i8 

Les  mesures  directes  ont  donné =  i53°ao'  5*366. 

La  différence  doit  être  attribuée  en  grande  partie  à  l'angle  total  qui  a  été 
mesuré  moins  de  fois  que  les  angles  partiels  ;  au  reste  on  trouve  par  le  calcul 
qu'il  faut  ajouter  respectivement  o*,66o  et  o*,g8i  aux  angles  compris  entre  le 
Desierto  et  Mongô  et  entre  Mongô  et  Cullera ,  tandis  qu'il  faut  retrancher 
i",4°7  de  l'angle  total.  Par  conséquent  les  valeurs  définitives  des  angles  observés 
à  Espadan  seront  : 

Pour  l'angle  compris  entre  Ares  et  le  Desierto. .. .  =    4l#34'56"3a<) 

Entre  le  Desierto  et  Mongô =    <)g05o'i  1*196 

Entre  Mongô  et  Cullera =    ii°54'55*a87 

Entre  Desierto  et  Cullera =  11 i°45'  7*63o 

Et  entre  Ares  et  Collera =  i53°ao'  3*959. 
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CULLERA.  Cutoâ- 

Nous  avons  établi  une  station  sur  la  montagne  de  Cullera,  afin 
de  nous  procurer  une  vérification  de  la  distance  du  Desierto  à 
Mongo.  Cette  distance  qui,  dans  la  chaîne  principale,  est  donnée 
par  le  triangle  qui  joint  Espadan,  le  Desierto  et  Mongo,  était 
d'autant  plus  importante  h  bien  connaître ,  qu'elle  est  la  base  du 
grand  triangle  qui  aboutit  au  sommet  de  Camvey,  dans  l'Ile  divisa. 
La  station  de  Cullera  devait  servir  de  plus  à  lier  le  côté  d'un 
triangle  à  la  base  de  vérification  que  le  Bureau  des  Longitudes  se 
proposait  de  faire  mesurer  dans  la  plaine  de  l'Albuféra,  au  nord 
de  Valence. 

Hauteur  du  centre  du  cerclé  au-dessus  du  piquet  de  la  station.  =  im,6 
Hauteur  du  centre  des  réverbères - =  \mfiS  environ. 

DISTANCES    AU    ZÉNIT. 

Réverbères  du  Desierto  de  Las  P aimas. 

ÛVb^S.      Angl.  malt..  Angfe  simples, 

a...     aoo*ao85 ioo*io4a 

4...    4°°,4ll$ 100,1039 

6...    600,6200 100,1035 

>8..#     8oo,8a5o ioa,io3i 

Îiooi, o3a5ï 
iooi,o3iol  10oiro3i6a5...  iooKio3i.6*5  =  90*  5'34*a46. 

iooi,o3i5(  *  ^   n 

iooi,o3i5) 

Arago  et  Chaix.  Le  19  mai  1807,4  a  heures  du  matin;  les  réverbères  sont 
très-brillans.  Therm.  =  +  i6°,5.  fiarom.  =  o",746i.  Therm.  Barom.  =-fTi7°#o. 

La  même.  (  On  vise  au  sommet  de  là  montagne.  ) 

a..,     1100,1700 ioo,o85o 

4...    4oo,333o ioo,o832f 

{600,5075^ 
^fc6o[-  '  '  •    6oo>5o675°" •  ioo,ô844:S«S  =  90*  4'33f645. 
6oo,5o65J 
Arago.  Le  ao  mai  1807,  A  7  heures  et  demie  du  matin  ;  vapeurs  à  l'horizon  ; 
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'  montagne  un  peu  trouble  j  on  aperçoit  cependant  de  tems  en  tems  l'ermitage  du 
CuUer».       Desierto.  Therm.  =  aa°,o.  Barom.  =  om,746G.  Therm.  Barom.  =  +  i9°,5. 

Réverbères  dEspadan. 

*o£e£     An«K  mu,u  An«leB  ""P1"" 

a...     199^3900 S9r6g5o 

4...     598,7770 99,69** 

!598,  i495  \ 
§î;î^|----     *98»i496«5.:.    99,6916.04a  =  89^^.798. 
598,1500; 

Arago  et  Cluux.  Le  16  mai  1807;  il  est  déjà  an  peu  jour  et  les  réverbères 
d'Espadan  sont  très -affaiblis;  par  suite  les  observations  doivent  être  un  peu 
incertaines. 

.    .     La  même. 

a. ..     i99,385o 99,69*5 

4...    398,7775 99,6944 

6. . .     598, 1675 99>6946 

8...     797*5545 •.  99,6943 

996,9300^ 

io..<  ^gaSSf---    996,9*86a5...    99,69*8-6*5  =  tf #***/*. 


Arago  et  Chaix.  Le  19  mai  1807. 

MongA.  (  On  vise  au  centre  de  la  cabane.  ) 

a...     199,3580 .... 9916*90 

4...    398,5ia5. 99i6a8i 

6. ..     597,7685 99>6*8i 

8.. .    797,o3oo 99*6*88 

f  996, 293o j 

">•■  \  î^ïS}----    996,293375...  _  99>6*93.375  =*  89^59'o53. 


Arago.  Ls>  11  maj  1807,  à  5*  £  après  midi  ;  la  cabane  de  Mong*  se  voit  très- 
distincternent,  mais  le  vent  qui  souffle  de  FE.-S.-E.  avec  une  très-grande  force 
remue  un  peu  le  oercle.  Therm.  =  +  i5°,o.  Barom;  =  om,746a.  Therm.  Baro- 
mètre =■+•  i5°,3. 
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La  même.  {On  vise  aux  réverbères.) 

tfOterv.    An^  mnlt-  **&*  S{m^' 

*•  ••  199*2050. ••.....•••.•••••••.  gj^6oa5 

4. . .  398,4100 99,6o25 

6...  597,6190 99>6o3i 

8. ..  796,84^5 . 99,6053 

ao. .  .     996,0670 99*6067 

!i 195,2900^ 

î  1 V28651 '  ' #  ll95faSSoo°" •  99,6073. 333  =  89°38'4/76o. 
1195, 2880 J 

Àragô  et  Chaix.  Le  19  mai  1807;  peu  de  tems  avant  le  lever  du  soleil;  les 
réyerbères  étaient  brillans  et  tranquilles.  Therm.  =  +  i6°,5.  Barom.  =  om,746i. 
Therm.  Barom.  =  +  i7*,o. 

Cette  série,  comme  on  voit,  a  tout-à-coup  changé  de  marche  après  le  6ièa>* 
angle  \  mais  ce  qui  prouve  que  cette  variation  ne  doit  être  attribuée  nia  un  dérange- 
ment dans  l'instrument ,  ni  à  quelque  erreur  dans  le  pointé,  c'est  que  les  trois  dernières 
doubles  observations  prises  isolément ,  donnent,  pour  la  distance  au  zénit,  des  résul- 
tats qui  s'accordent  bien  entr'eux  et  dont  la  moyenne  =99*61  i5ooo= 89*39' i",a6o. 


CuJlera, 


Horizon  de  la  mer. 

200,9750. .  ; . . . .  ; 100,4875 

401 ,95a5. 100,4881 

602,9340 • 100,4890 

8o3,9o5o 100,4881 

'1004,8795^ 
1004,8790 f 
1004,8790^  * 
.1004,8790) 

Àrago-et  Chaix.  Le  16  mai  1807,  i  6*  i;  horizon  .assez  bien  terminé,  surtout 
pendant  les  premières  observations;  tems  calme.  Therm.  =  +  16**0.  Baro- 
mètre =  om,7495.  Therm.  Barom.  =  +  i7°,Q.  La  ligne  menée  de  la  station  au 
point  de  l'horizon  qu'on  a  observé ,  fait  avec  celle  qui  aboutirait  à  la  caban»  de 
Mongè,  un  angle  de  iso°45'. 

La  même. 


a.. 
4- 
6.. 
8.. 


10;.  < 


1004,879125...  100,4879.125  =  9o°a6'ao*836. 


a...     aoo,963o ioo,48i5 

4...     401,9376 100,4819 

6...    602,8985.. ioo,483i 
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If  ombre 


CuIIem.        d'Ob«£.    A«*  «*■  A»*,  .impie*. 

!8o3*86a5ï 
8^,86o5f- * " '     8o3f 86l375- •  •  ioo» 4828.79    =  9o*a6'  3*854. 
803^8610) 

Arago.  Le  17  mai  1807,  vers  les  6*  de  l'après-midi  ;  horizon  ondulant;  vent  E. 
fort.  Therm.  =  +  i7°,o.  Barom.  =  om,7485.  Therm.  Barom.  =  4- 17°|3- 
Le  cercle  était  pour  ces  observations  dans  le  même  plan  azimntal  que  la  veille; 

ANGLES 

Entre  les  réverbères  du  Desierto  de  Los  JRabnas  et  ceux  d'Espadon; 

û.  . .      47,  i4*5 a3,57i3 

4. . .      94,  a885 a3, 5701 

6...     i4»*43ao • n3,57ao 

8. ..     188,5780 a3,57fl3 

Îa35,7aa5y 

â35*7a35f a35,7a3a5o...  a3,57a3.a5o  =  9i*ia'5i°3S 
a35,7a35j 

îa. . .     a8a,8685 a3,57a4 

14. . .    33o,oi5o . .  a3,57a5 

16. . .  377,  i6o5 *....'.  a3,57a5 

18...  4a4,3o75 45,5726 

471,4535) 


ao. 


{47»>4*>!>) 
^î'Jsaof 47^455ia5...    a3.57ft6.56a  =  afia'55'4o6. 
47i!4535ï 


Arago.  Le  îa  mai  1807  >  Tent  ©•  aM€Z  f°rt- 

La  série  précédente  a  été  faite  pendant  des  circonstance*  de  réfractions 
extraordinaires. 

Au  coucher  du  soleil ,  la  montagne  du  Desierto  de  Las  Palmas  était  entière- 
ment plongée  dans  le  brouillard  ;  l'horizon  était  un  peu  plus  clair  du  côté  d'Es- 
padan ,  mais  on  n'apercevait  que  très-difficilement  les  arbres  qui  «voisinent  la 
station  ;  aussi  la  lumière  de  nos  signaux  de  nuit  fut-elle  faible ,  large  et  diffuse. 
Pendant  la  sixième  observation ,  on  vit  la  lumière  du  Desierto  s'alonger  peu  à 
peu  ,  se  partager  ensuite  en  plusieurs  lumières  distinctes  »  bien  séparées 
et  qui  paraissaient  être  placées  dans  une  même  ligne  verticale.  Ces  lumières 
partielles  se  réunissaient  souvent,  mais  en  laissant  toujours  une  forme  très-alongée 
A  la  lumière  totale.  Une  circomtarfee  qui  mérite  peut-être  d'être  rapportée ,  c'-est 
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que  le  signal  do  Desierto ,  qui  était  très-difficile  à  apercevoir,  quand  il  était  unique,  r— **^— 
se  voyait  au  contraire  fort  distinctement,  quand  la  réfraction  l'avait  partagé  en      Cuflora, 
plusieurs  lumières  séparées  les  unes  des  autres.  Au  reste ,  les  observations  étaient 
fort  difficiles,  par  la  raison  que  la  hauteur  des  réverbères  du  Desierto  au-dessus 
de  l'horizon  était  très-variable ,  ce  qui  mettait  continuellement  l'observateur  dans      ' 
la  nécessité  de  changer  la  position  du  plan  du  cercle* 

JLc  Mente» 

a...      47*1460 , a3*573o 

4...      94,29*5 03,5739 

6...    i4i,43fô 33,5728 

8...     i88,584o a3,$73o 

Îa35,73i5^ 

S;^|-'"    a35'73a875...  a3,573a.875  =  ainaV45i. 
a35,733o) 

Arago  et  Chaix.  Le  \4  mai  1807;  vent  5.-E.  fort;  les  réverbères  ont  disparu 
avant  qu'on  ait  eu  le  tems  de  pousser  la  série  jusqu'au  ao"mc  angle. 

Le  même» 

a...      47,1465...; a3,57a5 

4—      94>a9io. 33,5737 

6...  141,^80 : a3,573o 

8...  i88,585o a3,573i 

{335,7335^ 

Ss^Sf  *  '  '  *     ^5.733875.. .  a3,573a.875  =  aiW57*45t 
a35,733oJ 

il. ..  a8a,88oo ' \ .  * . .  33,5783 

14. ..  33o,o375 33,573a 

16. ..  377, 1800 a3,5737 

18...  4*4,a3oo 33,5733 

{47i,4675j 

J7î'l67of 471>4675o°--  fl3>5733.75o  sa  3i«i3'57*735 
471 ',4680) 

as. ..  5i8,GiG5 33,5735 

34...  565, 7615 33,5734 

a6...    613/9130 33,5735 

a8...    660,0600 a3;5736 


/ 
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Ctdler*        "oEe*.    Ati*1  muh'        ,  An«lci  «H?>»- 

{707*2 110} 

77'îwf",#  7°7fa°9375-*  a3'5736.458  =  ai*ia'58'Sia 
707, 2080 J 

3a...  754,356o ; a3,5736 

34. ..  801 ,5o5o a3,5>36 

36....  848,65io...... a3,5736 

38...    895,7975 a3,5736 

{943,9430} 

SSiîSsr^    S*1'**35?5-'  ^5735.593  =  ama'58'33a: 
942,9420) 

Arago.  Le  16  mai  1807;  lumières  bien  visibles;  teins  calme;  circonstances 
favorables.  Tberm.  =  «+■  i4°>5.  Barom.  =  0^7488.  Tberm.  Barom.  =  +  i4**5. 

Le  même. 

3...   47>J465 a3,5733 

4-«   94>ag4o a3,5735 

G...    i4i,44i5 33,5736 

8...     188,5900 a3,5>37 

!  a35,7365} 

aS^SGSf----    a35,736875...  a3,573«.875  s  ai'ia'58'747 
a35!7365j 

1a. . .     383,8840. a3,5737 

14...    33o,o335 a3,5737 

16...    877,1885 a3,574a 

18...    4a4,33a5 , aSjfyf» 

{471,4800^ 

171,1«°H-'-    47*.48oa5o...  33,5740.^5  =  ai'iaV«oo. 
471,48001 
47i,48ioJ 

aa...     5i8,6ago a3,574o 

34...     565,7>oo a3,5738 

a6. . .     613,9195. , a3,5738 

a8...    66o,o675.. 33,5738 

707,3130} 


io5[ 

7°7>ai 
707,3115-/ 


5o. .  I  m>%lf\. . . .    7o7,aiaooo.. .    a3,5737.333  =  ai*ia'58'896\ 
)  707,ai3oi 


Arago.  Le  17  mai  1807  ,àià  après  minuit;  les  réverbères  sont  bien  lumineux;  . 

Therm. = + 1 5%a.  Barom.  =  om>7485.  Tberm.  Barom.  =  -f-  i7°,a. 

Moyenne 
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Moyenne  arithmétique =    3i°ia'57*8a8 

Réduction  à  l'horizon =    —       10*970 

-   Correction  due  à  l'excentricité =    —         o'oao 

Angle  réduit  au  centre  et  à  l'horizon •  • .  =    ai°ia'46*838. 

Entre  les  réverbères  du  Desierto  et  ceux  de  Màngè*  t        • 

d'oEerr.      An81*  mn,t-  Angles  simplet, 

1  a...     284*5675 ..............  142*2837 

4...     569,i33o '. i4a,a83S 

6...     853,7010 142,2835 

8...  1138,2690 i4a,a836 

{1422,8580} 
j^'g^gV....   i4*a' 837000.. •  i4a,a837.ooo  =  ia8?  3'i9#i88 

îa...   1707,4050 i4a,a837 

14-«-   i99l>97*5 i4a,a837                                                r 

16...  3276,5395 143,2837 

18...  a56i,io8o j4a,a838 

!a845,674o^ 

^'g^L.,  a845,6746a5...  i4a,a837.3ia  =  ia8*  3Va89; 
a845,674oî 

Arago.  Le  8  mai  1807,  de  9*  du  soir  à  4*  du  marin;  vent  S.  très-fort;  lee 
signaux  sont  un  peu  diffus  ;  celui  du  Desierto  est  devenu  de  plus  en  plus  clair, 
tandis  que  les  réverbères  de  Mongè,  au  contraire,  ont  toujours  été  en  s'affai- 
blissant.  (La  série  n'a  duré  si  long-tems  qu'à  cause  de  la  gêne  qu'éprouvait 
l'observateur  pour  atteindre  la  vis  de  l'alidade  n*  3,  sans  toucher  à  V plonge  de  la 
lunette  inférieure.) 

Lie  même. 

s...     n5,43ao 57,7160 

4...     a3o,864o.... 57,7160 

6. ..    346,3990. . .  ; 57,7165 

8...     4Si,73i5 57,7164 

Î  577,1635^  ; 

&îS}—  -577,164000-..  57,7164.000- 

5      i6351  Supplément.. •  i4a,a836,ooo  =  ia8°  3'i8ir864. 

Arago.  Le  9  mai  J807 ,  à  9*  du  soir.  Le  vent  est  devenu  tellement  violent  après 
.   la  dixième  observation,  qu'il  a  été  impossible  de  continuer  la' série.  Arago  avait 

*8 
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dirigé,  en  commençant,  la  lunette  supérieure  au  Desierto,afin  d'éviter  dépasser 
le  brai  par-dessus  la  lunette  inférieure,  pendant  la  seconde  moitié  de  chaque 
double  observation,  ce  qqi  aurait  été  très-gênant. 

lut    TTléttlC. 

a*o£î£.  Aa*  ***  Angki  êïmffmt 

a...     n5M3i5 67*7158 

4...     a3o,86i5 57,7164 

6, ..     346,3986 57,7164 

8...     461 ,7"o 57,7166 

Î577>*645ï 

Sî'lSr—  577^164500...  57,7164.500 

5      16  o)  Supplément...  i4a,a835.5oo  =  ia8*  VxVjoa; 

Arago.  Le  10  mai  1811;  circonstances  défavorables  ;  lèvent  souffle  de  l'O.-N.-O. 
avec  force;  les  lumières  sont  faibles 9  diffuses  et  semblables  à  de  larges  nébu- 
leuses. Les  montagnes  étaient  plongées  dans  le  brouillard  au  coucher  du  soleil. 
Pendant  la  douzième  observation  les  réverbères  de  Mongô  ont  disparu  entièrement. 

Le  même. 

a, ..     1  i5,43io.  •  • . . . . .  57,71 55 

4...     a3o,86i5 57,7164      ' 

6. ..     346,3986 57,7164 

8. .  •    461 ,7395 57,716a 

{577,1 600  \ 

^'cior-*'  577.160875...  57,7160.875 
577,1600; 

1a...  693,5950 57,716a 

14...  8o8,oq65... 57,716a 

16. ..    923,4590 67,716a 

{1038,8935^ 

îS^f— •  "3W*5o...  57,7163.917 
i(" 


.1038,8935; 
rn54,3a6o^ 
|ii54,3a5o( 


a0"  lîîS'ïâfe}'""  ,l5<>3a575o..^    57,7164.875 

(nslsaTo)  Supplément.....  i4a,a837.ia5  =»  ia8#  3'igfaa8. 

Arago  et  Rodrignez.  Le  il  mai  1811,  vers  minuit  ;  après  la  vingtième  observa- 
tion, les  réverbérée  n'ont  plus,  été  visibles  ;  ils  avaient  même  disparu  on  instant 
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après  la  dix-huitième  angle ,  et  c'est  par  cette  raison  que  nous  lûmes  les  quatre 
nonnius.  Therm.  =  +  i3°,o.  Barom.  =  omtj4j&.  Therm.  Barom.  =  •+•  i4*,4- 

Moyenne  arithmétique =*  128*  3'i9"ioo 

Réduction  à  l'horizon. ...   *. • =■  +  0*815 

Correction  due  à  l'excentricité  de  la  lunette =  +  0*040 

Angle  entre  le  Desierto  et  Mongô  réduit  au  centre  et  à  I'horiz.  =3  ia8°3i'i  9*955. 
Entre  les  réverbères  ctEspadan  et  ceux  de  Mongà, 


CuJcra. 


Nombre 
d'Obterr. 


Angl.  mu/t.  %  Angles  fîraplcf. 

a . . .      68'5ooo %if  i5oo 

4...     i36,6oi5 34,i5o4 

6...    204,9065 34,i5n 

8. ..  373,aoG5 34,i5o8 

Zfrfi\\o\ 

34i,5o9of       #    a4if5ioa.5o..  34,i5io.a5o 

54i,biool  Supplément...  165,8489.750  ss  i4g<>i5'5o'67g. 

34i,5tioJ 


10. 


Arago  et  Chaix.  Le  i5  mai  1807,  vers  3  heures  du  matin.  Peu  de  vent,  beau- 
coup de  brouillard  à  l'horizon  ;  nos  signaux  sont  presque  imperceptibles.  Il  fut, 
impossible  de  pousser  la  série  plus  loin* 

M4me  Angle. 

a...     33i,6g5o 165,8475 

4.  ••     663,3opo 165,8475.000  =  i494i5'45*90o. 

Arago  et  Chaix.  Le  17  mai  1811.  Les  signaux  ont  disparu  après  ces  quatre 
observations. 

Même  Angle. 

a...      68,3o5o 34,t5a5 

4. . .     i36,6ioo , 34,  i5a5 

6...     ao4,gia5 34>i5ai 

8...    a73,2i55 34,1619 

(341,52151 

J\  '     9  >...*    34t,5aoi.a5..  34>i5ao.*95 
341U195) 

1a. . .    4°9>  8270 34, 1 5aa 

14...    478,i3oo 34,i5aa 
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'ÊtUlera.        d'Obserr.        An61'  mult-  Angles  fimplëi. 

i6...    546^436o <.     34*i5aa 

18.,.     614,7400 34,i5aa 

'  f  683, 0440} 

l  683,o465J 

sa. ..     751 ,35oo . 34,  i5a3 

a4...     8i9,655o 54,i5a5 

a6. . .    887,9575 , 34,  i5a3 

a8...    95t>,a6io 34>i5a* 

{1024,5660} 

10  /  w«r'"  ioa4,5665.oo..  34,i5aa.i67 

loal  56  0)         SuPPlémcnt—  165,8477-833  =  ^•iSf4Br8i8. 

Àrago  et  Chaix.   Le    18  mai  1807,  vers  minuit.   Circonstances' favorable** 
Therm.  =  +  i6°,3.  Barom.  o"#746i.  Therm.  Barom.  =   -f.  i7«>0. 

*  Moyenne  arithm éthique  entre  les  deux  séries =  i49*i5'47*6ia 

Réduction  à  l'horizon =    -f-       31*679 

Correction  due  à  l'excentricité  de  la  lunette  infér .  =    -f-        o"o3o 

Angle  entre  Espadan  et  Mongô  >  réduit  au  centre  et  à  l'horiz.  =  1 49 °  1 6'  1  o*3a  1 . 
Mais,  ci-dessus,  angle  compris  entre  Espadan 

et  Desierto =    ai°ia'46*838 

_  Et  angle  compris  entre  Desierto  et  Mongô.. .  =  ia8°  3'i  9*955 

Somme =  i49°i6'  6*794. 

Cette  somme  est  plus  faible  que  l'angle  total  observé  directement  de  3//5a7.  La 
différence  n'aurait  été  que  de  a",733,  si  ou  avait  négligé  la  série  du  j5  mai, 
qui  n'est  composée  que  de  dix  observations ,  et  qui  de  plus  a  été  faite  par  des 
circonstances  très-défavorables.  Quoi  qu'il  en  soit,  en  répartissant  cette  erreur 
entre  les  trois  angles,  d'une  manière  convenable,  on  trouvera  que  l'angle  total 
doit  être  diminué  de  i",6aa,  et  que  les  angles  compris  entre  Espadan  et  le 
Desierto,  et  entre  le  Desierto  et  Môngô,  doivent  être  respectivement  augmenté» 
de  o",7i5  et  de  1V90-,  ensorte  que  les  résultats  auxquels  il  semble  naturel 
de  s'arrêter ,  seront  : 

Pour  l'angle  compris  entre  le  Desierto  et  Espadan . .  a  1  °  1  a'47*555 

Pour  celui  que  comprennent  le  Desierto  et  Mongô.         ia8°  3'ai"i45 
Et  enfin  pour  l'angle  d'Espadan  et  Mongô i49°i6'  8"6o£. 
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M  O  N  G  O,  Moagô, 

Le  Mongô  est  une  montagne  élevée,  située  près  de  la  ville  de 
Dénia  dans  le  royaume  de  Valence.  Placée  presque  à  l'extrémité 
du  cap  Saint-Antoine ,  et  dominant  ainsi  de  toutes  parts  sur  la  mer, 
elle  se  fait  remarquer  de  très-loin  par  les  navigateurs.  Cette  station, 
de  laquelle  on  découvre  librement  tout  le  royaume  de  Valence 
du  côté  du  nord,  et  dans  Test,  les  îles  d'Yvice  et  de  Formentera, 
nous  devenait  nécessaire  pour  étendre  jusqu'à  cette  dernière  la 
chaîne  de  nos  triangles.  Mais  on  ne  parvint  à  y  établir  les  réver- 
bères et  les  tentes  que  par  des  efforts  infinis.  11  fallut  creuser  un 
chemin  dans  le  roc ,  pour  porter  ces  inëtrutnens  jusqu'au  sommet 
du  mamelon  que  nous  avions  choisi.  Ce  ne  fut  que  quelque  tems 
après,  quand  on  connut  mieux  la  montagne,  que  l'on  découvrit 
un  autre  chemin  un  peu  plus  commode ,  en  suivant  la  pente  d'un 
ravina  Les  matelots  qui  passèrent  l'hiver  à  cette  station,  pour  en- 
tretenir les  réverbères  et  les  diriger  vers  le  Desiérto  de  Las 
Palmas,  eurent  beaucoup  à  souffrir  de  la  rigueur  de  la  saison,  des 
neiges,  et  surtout  des  coups  de  vents  affreux  auxquels  ce  pic  isolé 
et  aride  est  continuellement  exposé.  Ce  n'était  pas  sans  de  grandes 
peines  qu'on  leur  faisait  porter  de  Dénia  les  provisions  et  jusqu'à 
l'eau  nécessaire  à  leur,  nourriture. 

C'est  à  M.  Morand,  Consul  de  France  à  Dénia,  que  nous  de- 
vons d'avoir  surmonté  tous  ces  obstacles  ;  ce  fut  lui  qui  se  chargea 
de  veiller  aux  besoins  de  nos  matelots ,  leur  fit  bâtir  une  cabane 
dans  Tanfractuosité  du  rocher,  leur  communiqua  son  zèle,  et  par- 
vint à  les  faire  rester  volontairement  dans  un  lieu  où  le  dévouement 
le  plus  absolu  et  Je  plus  volontaire  pouvait  seul  les  retenir,  fl  est 
juste  qu'il  trouve  ici  l'expression  de  notre  reconnaissance  pour  les» 
services  sans  nombre  qu'il  nous  a  rendus. 
Hauteur  du  centre  du  limbe  au-dessus  du  niveau  de  la  station  =  im,i3Q. 

DISTANCES    AU    ZÉNIT. 

Réverbères  du  Desiérto  et  de  Las  Palmas» 
l^omBre     Angl>  muil#  Angles  simples 

a...     201*1680 ioo*584o 

4.,.    4ca,335o ioo,5838 
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dm£ï?.    A**1**^  Angles  sinples. 

6...      6o3*5o45 ioo'584i 

8...     8o4,6665 ioo,5833 

Îioo5,835o) 
ioo5,836o/ 
ioo5,8365f'-' 
ioo5,8355j 

Arago.  Biot.  aif  février  1807,  pendant  la  nuit.  Circonstances  favorables;  tem* 
calme;  réverbères  bien  visibles.  Therm.  air,  -f-  io°.  Le  Baromètre  est  tombé  et 
le  tube  s'est  brisé.  On  en  a  remis  un  autre  quelques  jours  après,  en  y  faisant 
bouillir  le  mercure  avec  soin. 


ioo5' 83575o...  ioo,5835. 760  =  jo^i^o^S^. 


Réverbères  cCE&padan. 

a...  «00,7790.... ioo,38o5 

4...  4oi,558o 100,3895 

6...  603,3370 100,3895 

8...  803,1090 ioo,3886 

!  1003,8810} 

!oo3,,88lo[•••,  locS>97ffi**—  100,3879. 6a5  =  90'ao'56*99g. 
1003,8785) 


10.. 


Arago.  Biot.  Cette  série  a  suivi  la  précédente.  Les  circonstances  météorolo- 
giques sont  les  mêmes  et  également  favorables. 

Réverbère*  de  Cuttera. 


a.  «.     ao  1,5900 100,7950 

4...    4°3j*84o.. 100,7960 

6...  604,7740 100,7967 

8...  806,3695 100,796a 

1007,96151 

10"'  Ioo7,û6o5^,',  10O7i96ia5o...  100,7961.350  =  go°4a'59*445. 
(.1007,9630) 

Arâgo.  Chaix.  ai  février  1807.  Tems  calme;  réverbères  de  Cullera  très-bril- 
lans;  après  la  série ,  la  montagne  s* est  couverte  de  brouillards.  Therm.  air-r~4°Ja' 
Barom.  es  0W,7079.  Therm.  Barom.  =  +  70. 
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DISTANCES    AU    ZENIT.  Mw*6. 

Réverbères  de  Forme ntera. 
/obterr.     Ang1-mu,t*  Angles  *impl€f. 

a...    aoi*565o 100*7825 

4-     4°'*  l3oo 100,78*5 

6...     604,6950 100,78*5 

8...    806,2610.. 100,78*6 

51007,8*30} 

î^sî'sr-'"  10O7'**°75 100,78*0.750  sa  go^a'iS^aS. 
icKv'saîSj 

Arago.  Biot.  Le  février  1807,  de  sept  heures  du  soir  jusqu'à  neuf.  Vent  de 
N.-O.  ;  ciel  vaporeux  ;  réverbères  de  Formeotera  bien  visibles ,  mais  agités  et 
ondulans  ;  lumière  un  peu  diffuse.  Therm.  air  +  i°,5.  Baromètre  =  0,7060. 
Therm.  Barom.  ==  -f-  70. 

Réverbère  de  Campvey.    (Iviza.) 

a.;.    aoi,a83o 100,641$ 

4...    4°«*563o 100,6407 

6...  6o3,84ao ioo,64o3 

8...  805,1190 100,6399 

Î  ioo6,3955} 
î^'&JJI^f»*»-  1006,3970 100,63970....  s=  90*34'3af  63. 


|loo6,395o^#,, 
,1006,3985* 


Arago.  Biot.  Le  *4  février  1807  dans  la  nuit.  Circonstances  favorables;  tems 
calme;  réverbères  bien  visibles.  Therm.  air  -f*  io°,8.  Le  Baromètre  est  brisé. 

ANGLES. 

Mntre  les  réverbères .  du  Desierto  de  Las  P aimas  et  ceux  de  Cullera. 

»•••       77>97&>. 38,9880 

4. ..     i55,954o. .... 38,9885 

6  ...     333,9375 38,9896 

8...    3i  1,9210..., ».....*,..  38,9901 

389,9000} 

10#-<  SSgig^f 389,900*5.. t.    38,9900.*5 

389,8995) 
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Moag*.         dffiî.    An^g  mU,liP,CS-  Angles  .impie., 

ia...     467*8800 38*3900 

14. ..     545,8575 38,9898 

16. ..     6a3,84oo 38,9900 

18...     701,8235 38,9901 

{779, 8060  j 
779,fo5H 779<8o4ia5. . £    38,99oa.o6a  =  35»  5^8^68. 
779,80301 
779,8o3oJ 

Arago.  Biot.  Le  vendredi  i3  février  1807,  de  six  heures  du  soir  jusqu'à  onze. 
Tenis  parfaitement  calme ,  mais  vaporeux  ;  lumière  de  Cullera  bien  visible  ; 
celle  du  Desierto  faible,  quelquefois  diffuse  comme  si  on  la  voyait  à  travers 
une  gaze  ;  d'autres  fois  alongée  en  un  parallélogramme  vertical  ;  d'autres  fois 
brillante  et  bien  terminée.  Pendant  la'  16*  observation,  on  Ta  vue  double;  on 
Ta  vue  double  aussi  pendant  la  aoV  Dans  ces  deux  cas,  Tune  des  deux  lumières 
paraissait  rouge ,  l'autre  paraissait  d'un  vert  pâle.  La  première  nous  a  semblé 
à  tous  deux  répondre  à  la  place  qu'occupait  un  instant  auparavant  la  lumière 
véritable;  la  seconde  image,  celle  qui  était  verte,  paraissait,  dans  le  champ 
de  la  lunette,  au-dessous  de  la  lumière  rouge,  ce  qui  la  mettait  au-dessus  en 
réalité,  puisque  les  lunettes  de  nos  cercles  renversent  les  objets;  en  sortant 
de  la  cabane,  nous  observâmes  qu'il  y  avait  des  masses  de  brouillards  mou- 
tonnées sur  la  mer-,  comme,  lorsque  nous  observâmes  de  la  station  du  Desierto 
plusieurs  lumières  à  Campvey.  Therm.  air  =  -+•  io%3.  Barom.  =  0,7109. 
Therm,  Barom.  =  +  i5\ 

Jlféme  jingle, 

*•••"      77>9765 38,9883 

4. . .     i55,954o 38,g885 

6. ..     a33,934o 38,9890 

8...     3i  1,9165 38,9896 

!  289,8990^ 

389!«97o['   #-     389'8976*5..,  38,9897. 6a5  ==:  35«  5'a6"83i. 
389,8980) 

Avago.  Chaix.  Le  ai  février  1807.  Les  réverbères  de  Cullera  trës-brillana  ; 
ceux  du  Desierto  sont  beaucoup  plus  faibles ,  et  après  la  dixième  observation , 
ils  ont  tout-à-fait  disparu.  Therm.  air  ■+■  4°,5..  Barom,  =  om,7078, 
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Résumé  des  deux  séries  de  l'angle  entre  le  Desierto  de  Las  Palmas  eu  Cullera.      Mongfc» 

1807.  i3  février ,  20  observations 35°5/fl8ffa68 

ai  février ,  10  observations. .  r. ;....<.....  35°5'a6ff83i 

Moyenne  arithmétique  entre  les  3o  observations. . . .  35°5'a7"789 
Réduction  à  l'horizon '. +    S^S^o 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette —    o"o6o 

■ 

Angle  à  l'horizon  et  au  centre  entre  le  Desierto 
de  Las  Palmas  et  Cullera 35°5'33"569 

Angle  entre  Cullera  et  Espadon. 

]%£?.    An6lnmlt  Angle,  .impie.. 

a...   41*  8aoo 20*9100 

4...   83,64oo 30,9100 

6...  125,4610.... 20,9102 

8...     167,2820 20,9103   . 

Î  209,10501 

9>       r>....     20a* 1060 ao.9106 

ao9,io7&r               *  '* 
209, 106 5 J 

Chaix.  Biot.  Le  a6  février  1807,  à  l'entrée  de  la  nuit.  Circonstances  très- 
défavorables  ;  grand  vent  de  S.-O.  ;  atmosphère  brumeuse  et  extrêmement  agitée. 
Lumière  d'Espadan  à  peine  visible;  il  faut  en  quelque  sorte  la  deviner.  On  a 
suspendu  cette  série  après  le  dixième  angle ,  à  cause  de  la  difficulté  extrême 
que  présentaient  les  observations,  et  on  ne  l'aurait  pas  rapportée,  si  l'on  ne- 
s'était  fait  un  devoir  décrire  sur  le  registre  tout  ce  qui  a  été  observé,  sans  en, 
retrancher  rien.  Therm.  air=  -f-  i4°>2.  Le  Baromètre  est  brisé.  La  Commission 
a  rejeté  cette  série.  - 

Cette  série  achevée,  on  a  quitté  les  observations.  Une  heure  et  demie  après, 
le  vent  s' étant  appaisé ,  on  en  a  recommencé  une  autre.  Mais  les  circonstances 
étaient  devenues  beaucoup  plus  favorables,  l'atmosphère  était  parfaitement  calme , 
l'horizon  plus  clair,  et  les  réverbères  d'Espadan  se  voyoient  infiniment  mieux, 
surtout  dans  les  trois  premiers  quarts  de  la  série  ;  car  vers  le  seizième  .  angle 
le  vent  a  recommencé  et  les  réverbères  d'Espadan  se  sont  affaiblis  de  nouveau , 
ce  qui  a  fait  qu'on  s'est  arrêté  après  vingt  observations.  Cependant  ils  ont  tour 
jours  été  bien  plus  visibles  que  dans  la  série  précédente. 

a...       4l>8aa5 20,9113 

4...       83,6465 20,9116 

6...     125,4700 20,9117 

£.,.     167,3925.,.,.,.. ao,guÇ       # 

'9 
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cTObier?.    An&'  muh'  Angle»  «mplct. 

z°9>**9°[      #     209*11562....     20*0115.62 

209,1 140 {  J  * 

209,u5oJ 

iq...     350,2)365 20,9114 

14...     «92,7600 20,9114 

16...     334,585o 20,91 16 

18...    376,4100 20,9117 

Î4i8,a53o} 
l!8a3o5( 4^,233000...    20,91 16. 5oo  t=  i8*49'i3*746. 
4i8,233o) 
Chaix.  Biot.  Nous  avons  décrit  tout-à-Fheure  les  circonstances  dans  lesquelles 
cette  série  a  été  faite.  Therm.  aîr  =  +  i3°,9. 

En  se  bornant ,  comme  Ta  décidé  la  Commission ,  ans  20  dernières  observa- 
tions faites  dans  des  circonstances  favorables ,  on  aura  t 

1807.  26  février.  Angle  entre  Cullera  et  Eapadan,  20  ob- 
servations    iic4b'i3'j4G 

Réduction  a  l'horizon —    9*886 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette —    o*o5o 

Angle  entre  Cullera  et  Espadan  à  l'horizon  et  au 

centre ifrfâ  3"8io 

Cet  angle  n'entre  pas  comme  un  élément  nécessaire  dans  le  calcul  de  la 
méridienne.  Il  fait  seulement  partie  d'un  triangle  de  vérification  destiné  à  con- 
firmer la  mesure  de  la  distance  du  Desîerto  à  Mongc*,  qui  pert  de  base  au 
grand  triangle  maritime  ;  cette  distance,  que  Ton  n*a  pas  cru  pouvoir  établir  avec 
trop  de  soin ,  est  encore  donnée  directement  par  deux  autres  combinaisons  de 
triangles  indépendantes  de  celles  dont  nous  parlons  ici,  et  fondées  sur  des  élé- 
mens  absolument  différens. 

jéngle  entre  le  Desierto  de  Las  Palmas  et  Bepadam. 

*..,       36,1675 i8,o838 

4. . .       72, 3395 * 18,0849 

6...     io8,5o5o...l , 18,0842 

8...     144,67a5 • 18,0840 

Îi8o,84i5) 
j^'g^gi. . . .     180,840375.. k     18,0840.375  a  i6«i6'3à'28a. 
i8o,84o5; 
Arago.  Biot.  Le  Mndi  9  février  1807.  Commencement  à  une  heure  du  matin. 
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Vent  très-fort.  On  a  été  obligé  d'interrompre  la  série  après  les  quatre  premières 
observations  ,  et  on  l'a  reprise  à  cinq  heures  du  matin.  La  lumière  du  Desierto,  n°^ 

qui  avait  été  très-bien  visible  pendant  toute  la  série ,  disparut  dans  le  brouillard , 
après  la  dixième  observation.  Therm.  air  =  +  8°>o.  Barom-  0,7082.  Therm. 
Barom.  =  +  io°,o. 

Même  Angle. 
d'Obiery.    Angles  multiples.  Angles  simplet. 

a . . .   36'  1670 ,  i8*o835 

4...   7a, 34a5 i8,o856 

6...  108,5075 18,0846 

8...  i44,675o..-. .... 18,0844 

{180,8470^ 

i8o'845i 180*847125..  18,0847.12s 
180^8485) 

12...     217,0160 '  18,0847 

14. ..    253, i885 18,0849 

16...    289,3545 , 18,0846 

18. ..    325,526o .18,0847 

36 1,6935^ 


î 


ao. .  <  Hl'ldl° \. .. .    36i,696€a5o..     i8,o848.5ia5  t=  16«i6^4'853. 

001,09001 


36l,6980j 

Biot.  Arago.  Le  mercredi  11  février  1807,  depuis  10  heures  du  soir  jusqu'à 
minuit.  Tems  parfaitement  calme.  Therm.  air  s  -+■  i3*f8.  Barom.  =  0,7101. 
Therm.  Barom.  =  +  i4°,8. 

Même  Angle. 

a...      36, 1690.; i8,o845 

4...      7a,335o i8,o838       . 

6...     io8,5oio i8,o835 

8. .  '.     i44,673o. i8,o84i 

1180,842^ 

t:l£°o[~    ^-"".  x8,o848.ia 
i8o,85ooJ 

12...   217,01l5 l8,o843 

l4.. .   253,176o l8,o84o 

16...   289,345o l8,o84l 

18. ..    3a5,5i5o 18,084a 
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Mongô.         «TUW    Angles  mtiUiple*.  '  Angles  simples. 

Î36i'68ooja 

gg^çg^L..    36i<68aa5....  i8'o84i.i35=  i6°i6'33"5a5. 
36i,,6845j 

Àrago.  Biot.  Le  jeudi  13  février  1807 ,  à  la  suite  de  la  série  précédente  ,  depuis 
une  heure  du  matin  jusqu'à  cinq.  Teins  parfaitement  calme.  Therm.  air  +  i°,8. 

Barom.  =  0,7106.  Tberm.  Barom.  =  +  i4°- 

Même  Angle. 

a...   36,1700 i8,o85o 

4. ..   7a,33a5 i8,o83a 

6...  io8,5o5o 18,084a 

8...  144,6715 • . .,  18,0839 

{180,8400] 

îsc^Sf'''  l8o*84»6a5...  i8,o84i.6a5 
180,8415) 

ia. . .  217,0080 18,0840 

14. .  •  a53, 1760 18,0840 

16...  389,3465 18,084a 

18. . .  3s5,5i6o 18,084a 

Î  361,6840) 

36i*68i5i  ••"•  -  36l*e83375-'  18,0841.688 
361*6855; 

33...  397,8510 . »  18,0841 

a4--«  434,0195.. 18,0841 

a6. ..  470, 1875 1^,0841 

•a8. ..  5oG,3535 18,0840 

Î  543,531 5) 
54a  53i 5 f 

5X  \    5i*"#  543,5ai875...  18,0840. 6a5 
54a,5a3oJ 

3a. ..  578,6900 18,0841 

34 . . .  6 1 8 , 8  5go 1 8 ,  084 1 

36...  651,0375 18,0841 

38. ..  687,  aooo , .  18,084a 

!733,369oj 

jSl^f-"    733,369ia5...'  i8,o84a,a8i 
7a3,3695j 
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«w.    AnsL  ttn,t-  An*le9  sim^' 

42. ..     75^53G5 18*084* 

44—     795>7075 x  18,084a 

46. ..     83i  ,8735 18,084a 

48. ..     808,0410. . , 18,084a 

5904,2090^ 
904,2100!   ^  ^  ^     9o4*aio5oo.. .     18,084a.  100  =  iGnS'Sa^o; 
904,21 i5f 
904,21 i5J 

Biot.  Arago.  Le  jeudi  12  février  1807,  de  six  heures  do  soir  i  trois  heures  dm 
matin,  teins  parfaitement  calme;  horizon  très-pur;  réverbères  bien  visibles.  Ther* 
air=-f-  ii°.Bar.=o,709<j.  Therm.  Barom.  =-H  i5°. 


Mong&. 


Résumé  des  quatre  séries  de  t angle  entre  le  Desierto  de  Las  Pointas 

et  Espadan. 

1807,    9  février ,  10  observations • i6*i6'3a"a8a 

11  20 i6°i6'34"853 

12  ao i6#i6'32*525 

i3  5o t6°i6'3a<'84o 


Moyenne  arithmétique  entre  les  100  observations i6°i6'33"ia5 

Réduction   à  l'horizon —    1*688 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette —    o'oio 

Angle  entre  le  Desierto  et  Espadan  à  l'horizon  et  au  iÇ°i&3i"4*7 
centre .\ . .  • 

'Angle  entre  Campvey  et  le  Desierto  de  l*as  Falmas. 


»... 


io« 


la.. 

i4*« 
16- 


1 


i73,474o 86,7070 

346,9525 86,7381 

520,4280 86,7380 

693,9070 86,7384 

86>,3835) 

867,3870! 

867,385or\" 

867,5860)        v  , 

io4o,86a5 . 86,7385 

1214,3410 86,7386 

1387,8200, 86,7387 


867,38538. . . .  86,7385.38 


i3««#  i56il3ooo« 


86,738o, 
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Mongô.        dtt    An8,n">"-  Angle,  .impie., 

n 734* 7765 j 

30. .  J  17*j»7766[  . . .   ,73^776875.. .    8S«7388.437  =  780  3'53'85^. 
J1 7^4) 777° l 

Arago.  Biot.  Le  lundi  9  février  1807 ,  de  six  heures  et  demie  i  dix  heures  du 
soir.  Tems  calme;  un  peu  de  veut  sur  la  fin  de  la  série;  réverbères  du  Desîerto 
bien  visibles;  ceux  dTvice  très-brillans  et  beaucoup  plus  forts;  lumières  ondu- 
lantes. On  a  terminé  la  série  après  vingt  angles ,  et  l'on  est  revenu  une  heure 
après  pour  en  commencer  une  antre;  mais  les  réverbères  de  Campvey  avàent 
disparu  ,  probablement  i  cause  des  nuages  qui  ont  couvert  Yvice.  Thsnu, 
air  =+  1 i°,3.  Barom.  =  om,7°85.  Therm.  Barom.  =  +  n°,5. 

Même  Angle. 

A. ..       173,4750 K>7375 

4...       346,9590 86,7397 

6..,  5ao,4335 86,7389 

8...  693,9115 f  86,7389 

{867,3910^ 

867>38?of 8G7>39°5 86,73go.5...  =  78*  3*54*  5o 
867!39o5) 

12. .,  1040,8686 86,7390 

14...  iai4,3465,; 86,7390 

16...  i387,8a55 86,7391 

18. ..  i56i,3o4o 86,7391 

^1734,7840^ 

(1734,7850) 

ûa...  1908, a6i5 ..'  86,7391 

rao8 1,74001 


{aoai ,74001 
ao8i,74o5( 
»o8i,74.5 
3081,7460; 


5f.-.-  ao8i,74i3333..    86,739a.aaa-  =  780  3'55*o8o. 


Le  mardi  10  février  1807.  Arago  et  Biot  pour  les  10  premières  observations. 
Pour  les  autres,  Arago  seul.  On  a  fait  les  deux  premières  observations  dans  le 
crépuscule  et  sans  éclairer  les  fils.  Ensuite  il  s'est  élevé  un  vent  très-fort  qui  a 
forcé  de  discontinuer  quand  on  a  eu  dix  fois  l'angle.  Sur  les  dix  heures  du  soir 
le  vent  o'étant  un  peu  calmé,  Arago  a  repris  la  série  et  l'a  poussée  jusqu'à  a4 
observations,  en  passant  toute  la  nuit.  I*e  quatrième  vernier  s'écartaat  trop -des 
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autres,  la  Commission  ,  d'après  notre  proposition,  a  jugé  convenable  de  s'en1 

tenir  à  la  moyenne  des  trois  premiers.  M<»gfc 

Même  Angle. 

d'Pbttrr!    Angles  miJt.  Aaglts  simplet. 

a...  173*4790 86*7395 

4--  346,9565 86,759i 

6...  5uo,43a5 86,7388 

8...  693,91*5 ". 86,7391 

•?;§£[••••  867'393° 86,7393 

867,3935) 

la...  1040,8700 86,739a 

14...  iai4,348o 86,739a 

16...  1387,8375 86,739a 

18...  i56i,3o65 86,739a 

{1734,7840^ 

J^;5fo}-----  i734>784a5....  86,739a. ia5  =  78*  SWoJg. 
i734!7835J    ' 

Biot.  Arago.  Le  mercredi  11  février  1807.  Depuis  six  heures  du  soir  Jusqu'à 
neuf,  tems  parfaitement  calme  ;  les  réverbères  se  voient  très-bien.  Bar.  =  om,7io7. 
Therm.  Barom.  =  ■+•  i3,5.  Therm.  air  =  +  *a,a. 

Résumé  des  observations  de  l'angle  entre  le  Desierto  et  Campvej. 

1807.    9  février,  ao  observations 780  3f53*854 

10  février,  a4 78°  ^"oSo 

11  février,  ao 780  Z'SS'ofa 

Moyenne  arithmétique  entre  les  64  observations 78°  3'54"687 

Réduction  à  l'horizon -f-     îS^gi 

Correction  pour  l'excentricité  de  la  lunette -f-      0*010 

Angle  entre  le  Desierto  et  Campvey  réduit  à  l'horizon 
et  au  centre • 78°  4'io"o88. 
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Angles   compris  entre  les  réverbères   de  Campuey  et  ceux  de   la  Mola 

de   JFormenlera. 

a...      48*8390 *tf  4i95 

4--   97>6775 34,4194 

6...  i46,5i65 04,4194 

8...  195,3560 a4>419^ 

{a44, 1930^ 

S:Sr^i9,fe ***-* 
344,1935) 

ia...  393,o3i5 34, 4^3 

14.  ••  34i  ,8700 34,4*93 

16. ..  3go,7i3o 34, 4^5 

x8...     439,5485 a4,4i94 

Î488,386o} 

^g^gH....     488,5875 a4,4i93.75o  =  3i°58'38*775 

33...       537,3360 34,4194 

34. . .     586, 0660 . 24,4194 

36. . .     634,9060 *4>4l94 

a8...     683,744o *4>4i94 

{733,5830^ 

73^58a5>-  •  •  •    733,58335. .  » .  a4,4i94o83  =  3i*58'38"883. 
733,5830) 

Arago.  Biot.  Le  mardi  34  février  1807.  Circonstances  favorables;  teins  calme; 
lumières  bien  visibles.  Therm.  air  =  +11.  Le  baromètre  est  tombé  et  sfest 
brisé. 


Même  Angle. 

a,  -,      48,83go 34,4i95 

4—   97>7775 *4>4*94 

6...  i46,5i55.. a4,4ig3 

8...  i95,355o 34*4*94 

344, ig35^ 

2;3-  344,19388....  34,4193.9 

344>>935) 


10. 


î 


12. 
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JoW.     **&  muU*  Angle§  Simpl<*'  Wonfk 

îa. ..     393'o3ao.\  1 v. . a4r4I93 

14. ..  341 ,8715 *4,4i94 

18...  390,7115 34,4194 

18...  439,5490 *4>4i94 

488,3865} 

^g'ggO....    48#38ao ^itf.o....  s  *ïSVSP9Bté 

48813890) 

Arago.  Chaix.  Le  mercredi  a5  février  1807.  Tems  parfaitement  calme ,  un 
peu  de  brouillard  du  côté  de  Formentera;  cependant  les  lumières  sont  bien 
visibles.  On  s'a  pas  observé  le  thermomètre,  le  baromètre  s'est  brisé. 

Résumé  des  observations  de  l'angle,  entre  Campvey  et  la  Mola.de  Formentera. 

1807.  *4  février ,  3o  observations ai°58'38"883 

a5  février,  ao ai^S^SSÊ 

Moyenne  arithmétique  entre  les  cinquante  observations.  ai°58/38*87a 

Réduction  A  l'horizon -+•  3*673 

Correction  pour  l'excentricité  de  la  lunette.  • —  q"  00 

Angle  entre  Campvey  et  la  Mola  de  Formentera  ,  réduit 
à  l'horizon  et  au  centre ai°58'4a"544- 


Angle  entre  les  réverbères  du  Desierto  et  ceux  de  la  Mola  de  Formentera* 

a.*..     aaa,3uo. m,i555 

4...     444,6aa5 m,i556 

6...     666,9335 in,i556 

8...     889,3450 iu,i556 

fui  1,5600^ 
:;::;s-  ""'56'5 "■'5S'-5 
iiu,56a5j 

ia...  i333,8735 iu,i56o 

14. „.   i556,i84o iii,i56o 

16...  1778,4970 ui,j56i 

x8...  aaoo,8ia5 ui,i56a 

raaa3,iaio^ 

..  rai,ia£[-..-  *M*,iM7S...*  in,i5Gi.375  =  toc-  a'a5'88G. 


ao 


|aaa3,ia55r 
Vaaa3,iai5) 


ao 
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Réduction  à  l'horizon -+•  27*87? 

Mongd.  Pour  l'excentricité  de  la  lunette +    o"  01 

Angle   entre  le  Desierto  de  Las  Palmas  et  la  Mola  , 

réduit  à  l'horizon  et  au  centre ioc°  a'53"7S9. 

Arago.  Chaiz.  Le  samedi  ai  février  1807,  tems  calme  pendant  les  huit  pre- 
mières observations  ;  vent  assez  fort  ensuite  jusqu'à  la  vingtième  ;  horizon  très- 
taporeux;  réverbères  de  Formentera  très-ondulans.  Ils  ont  été  en  diminuant 
toujours  d'intensité  ;  et  après  la  vingtième  observation ,  il  était  impossible  de  les 
voir ,  quand  on  éclairait  les  fils.  Les  réverbères  du  Desierto  étaient  aussi  faibles 
et  ondulans.  Ainsi ,  comme  on  voit ,  les  circonstances  dans  lesquelles  cette  série 
a  été  faite,  étaient  très-défavorables. 

Angle  entre  lu  réverbère*  de  Çmllera  et  aux  de  As  Mola  de  Formentera. 

fOto£.    Aj,*I-moU'  Angles  ««pi*, 

a...    3oo*a665 i5o*i33a 


4...    6oo,533o i5o,i33a 

8...    900,7975 i5o,i3a9 

8...  11101,0635.. « iSo,i3a9 

!  1501,33101 
leJ'm    ?•■••  *5oi*&ïi5 i5o,i33i5 
i5oi,33a5J 
|i8oi,5990j 

ifl.J!501^9fiH....  1801,59775....  i5o,i33i4.583=  i35Vii'393. 


Arago.  Le  dimanche  an  février  1807  j  horizon  embrumé,  lumière  de  Formentera 
très -faible,  celle  de  Cullera  très  «brillante.  La  première  disparait  de  tems 
en  tems  :  ces  interruptions  ont  fait  durer  la  série  depuis  7  heures  du  soir  jusqu'à 
minuit.  Il  s'est  alors  élevé  du  brouillard  sur  la  mer,  et  les  réverbères  de 
Formentera  ont  tout-à-fait  disparu.  Ceux  de  Campvey ,  du  Desierto  et  d'Espadan 
ont  été  invisibles  toute  la  nuit. 

Même  Angle. 

a...  3oo,a66o , i5o,i33o 

4...  600,5390 i5o,i3a3 

6...  900,7915 i5o,i3i9 

8...  iaoi,o55o i5o,i3i9 

i5oi,3aio,j 

i5oi,3ai5j 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  GÉODÉSIQUES.  i55 

dtXserv.      An&  mja*V  Angle*  simples. 

îa...   i8oi'585o i5o*t3ai 

14...  aioi,85co îSo^iSai 

16...  11402,1310 i5o,i3a6 

18...  1170a, 38S5 i5o,i3a6 

{3002,65051 

3ôot'654o[---#  3ooa'653875-.-  i5o,i3aS.3375  =  i35*7y9«8. 
5ooa,S55o) 

Arago.  Le  lundi  a5  Kyrie*  1807 ,  circonstances  très-défavorables;  lumière 
de  Fermentera  faible,  et  diffuse.  Pendant  la  quatorzième  observation  il  s'est 
formé  tout-à-coup  du  brouillard  sur  la  mer ,  ce  qui  Ta  encore  affaiblie  ;  enfin 
elle  a  complètement  disparu  après  la  vingtième  observation. 

On  peut  remarquer  que  dans  cette  série ,  la  valeur  de  l'angle  change  brus-* 
quement  à  la  seizième  observation.  Voici  l'explication  de  cette  anomalie  appa- 
rente ,  telle  qu'elle  se  trouve  consignée  par  M.  Arago  sur  les  registres  mêmes 
des  observations. 

Il  y  avait  A  la  station  de  Cullera  deux  réverbères  réflecteur» ,  dont  les  axes 
étaient  élevés  de  im,83  au-dessus  du  piquet  qui  marquait  sur  cette  montagne  le» 
centre  de  la  station.  Le  a3  février  1807,  jour  de  la  série  précédente,  les  deux 
réverbères  furent  allumés  comme  à  l'ordinaire  5  mais  le  vent  cassa  la  cheminée 
de  celui  qui  était  le  plus  près  de  la  mer,  et  qui  par  conséquent  se  tiouvait 
le  plus  i  gauche,  en  regardant  de  Mongô  ;  selon  le  rapport  des  matelots  à 
alors  chargés  d'entretenir  la  station  de  Cullera ,  ce  réverbère  resta  éteint  assez 
long-tems.  Or,  en  discutant  la  marche  de  la  série,  il  paraîtrait  que  les  qua- 
torze premières  observations  ont  été  faites  avec  un  seul  réverbère ,  et  que  c'est 
seulement  à  la  seizième  que  le  réverbère  éteint  a  été  rallumé.  La  seule  chose 
sur  laquelle  il  peut  y  avoir  du  doute ,  c'est  de  savoir  si  la  première  moitié 
de  la  seizième  observation  a  été  faite  avec  un  ou  deux  réverbères;  mais  en 
calculant  la  différence  de  correction  qui  en  résulterait  dans  l'en  ou  l'autre  cas, 
on  trouve  qu'elle  ne  ferait  que  o*,aa  dans  le  résultat  définitif  de  la  série  entière , 
quantité  qui  est  de  peu  d'importance  dans  on  angle  mesuré  principalement 
pour  servir  de  vérification. 

Par  cette  raison  même,  nous  nous  abstiendrons  de  rien  prononcer  d'hypo- 
thétique sur  cette  correction ,  et  nous  emploierons  dans  nos  calculs  de  vérification 
la  série  pure  et  simple ,  telle  qu'on  l'a  observée ,  et  telle  que  l'a  adoptée1  la 
Commission. 


Mongft. 
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Mongà.       Résumé  des  observations  de  l'angle  entre  les  réverbères  de  Cullera  et  ceux 

de  la  Mola  de   Forment era, 

1807.  aa  février,  1a  observations x  i35*  /i  \*Z$Z 

a3  février,  ao * i35°  /  9*938 


Moyenne  arithmétique  entre  les  3a  observations i35°  / 10*477 

Réduction  à  l'horizon +    \'i§'6$Z 

Correction  pour  l'excentricité  de  la  lunette —        o*o5o 

Angle  entre  les  réverbères  de  Cullera  et  ceux  de 
Formentera  réduit  à  l'horizon  et  au  centre.. ....    i35°  8^7*1  ao. 

Les  observations  que  nous  venons  de  rapporter  renferment  diverses  relations 
qui  permettent  de  les  corriger  les  unes  par  les  autres ,  en  employant  la  com- 
paraison des  angles  totaux  aux  angles  partiels.  Pour  former  les  équations  de 
condition  par  lesquelles  ces  relations  sont  exprimées,  nous  emploierons  la  même 
notation  dont  nous  avons  fait  usage  dans  les  observations  du  Desierto.  Nous  dé- 
signerons la  vraie  valeur  de  chaque  angle  par  les  lettres  initiales  des  stations 
auxquelles  ses  deux  branches  répondent;  et  pour  désigner  la  correction  que  les 
observations  faites  de  cet  angle  nécessitent ,  nous  emploierons  la  caractéristique  ï 
placée  devant  le  signe  qui  le  caractérise ,  nous  aurons  ainsi  : 

pesierto— Cullera 3o  observ.  [DC]  as    35*  5'33"569  4-  /[DC] 

Cullera— Espadan ao [CE]  =    18*49'  3*8 io  +  /.[CE} 

Desierto— Espadan ...    100 [DE]  =     i60i6'3i"4a6  +  /.[DE} 

Desierto— ïvice 64 [DY]  =    78»  4'io*o88  +  /.[DY] 

Ivice -Formentera.. . .     5o [YF]  =    aia58'4**544  +  /.[YF] 

Desierto— Formentera.     ao [DF]  =  ioo#  a'53'769  +  /.[DF] 

Cullera— Formentera. .    3a [CF]  =  i35°  8'a7*i*o  +  /.[CF] 

Maintenant  la  comparaison  des  angles  totaux  aux  angles  partiels  donne  lea 
trois  équations  de  condition  suivante  : 

o  =  [DE]  +  [CE]  —  [DC] 
o  =  [DC]  +  [PF]  —  [CF] 
o  =  [DY]  +  [YF]  —  [DF] 

eu  en  substituant  pour  ces  divers  angles  leurs  valeurs  : 

o  =  i',667  +  /.[DE]  +  /[CE]  —  /.[DCJ 
o  =  o*,ai8  +  /.[DC]  +  /[DF]  —  /[CF] 
o  =—  i',i37  +  /.[DY]  +  /[YF]  —  /.[DF] 

La  petitesse  des  termes  constans  montre  l'exactitude  des  observations ,  et 
annonce  que  les  corrections  seront  fort  petites;  il  faut  combiner  ces  équations 
de  manière  que ,  dans  chacune  d'elles  1  les  valeurs  des  erreurs  soient  inverses  du 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  GÉODÊSIQUlib.  i57 

nombre  des  observations ,  et  que  les  plus  grandes  corrections  tombent  sur  les ! 
angles  qui  ont  été  observés  dans  les  circonstances  les  moins  favorables.  On  rem-      Mon€ô« 
plira  toutes  ces  conditions  par  la  combinaison  suivante  : 
Ajoutons  ensemble  nos  trois  équations,  il  viendra 

o  =  o",748  +  /.[DE]  +  J.LCEJ  —  /.[CF]  +  '-[DY]  +  /.[YF]. 

Résolvons  cette  équation  ,  en  prenant  le  système  des  moindres  erreurs ,  et  les 
répartisaant  réciproquement  aux  nombres  des  observations ,  nous  aurons  alors 

/.[DE]  =  Jft  /.[CE]  =  o,aoo.  /.[CE] 
/.[CF]  =  —  f£  /.[CE]  =  —  o,6a5.  /.[CE] 
/.[DY]  ss  £  /[CE]  =  o,3ia.  /.[CE] 
/.[YF]  =        f|  /.[CE]  =        0,400.  /.[CE] 

ce  qui  donne  pour  déterminer  /.[CE]  la  condition  o  =  ç'rffi  +  2,537.  ''•[CE]; 

d'où  Ton  tire  d'abord /.[CE]  =  —  o">3948 

et   ensuite /.[DE]  =  —  o",o589 

Z[CF]  =  +  o\i84a 

/.[DY]  =  —  o",o9ai 

/.[YF]  =  —  o%u79. 

Ces  corrections  sont  presque  •  insensibles ,  en  les  substituant  dans  la  première 
équation  de  condition  et  dans  la  troisième ,  on  en  tire 

/.[DC]  =  +•  i*,3i33 
/.[DF]  s=  —  i",3470. 

Les  deux  corrections  les  plus  sensibles  portent  donc  sur  l'angle  [DF]  qui 
n'est  donné  que  par  une  seule  série  faite  dans  des  circonstances  très-défavorables , 
et  sur  l'angle  [DC]  qui  est  donné  seulement  par  deux  séries,  dont  Tune  de 
10  angles  et  l'autre  de  ao.  La  première,  faite  le  ai  février,  a  été  interrompue 
par  des  brouillards.  La  valeur  qu'elle  donne  est  moindre  de  i",45j  ,  que  celle 
de  la  série  de  ao  angles ,  et  la  correction  trouvée  ici  fait  disparaître  cette  dif- 
férence. On  voit  donc  que  la  petitesse  de  ces  corrections ,  et  la  considération 
des  séries  sur  lesquelles  elles  portent ,  tendent  à  confirmer  la  probabilité  de  la 
combinaison  que  nous  avons  adoptée  pour  la  répartition  des  erreurs.  En  nous 
tenant  à  ces  résultats ,  nous  aurons  donc  les  valeurs  suivantes  pour  les  angles 
observés ,  réduits  à  l'horizon  et  au  centre  de  la  station  du  Mongô. 

Desierto— Cullera [DC]  =  35°  5'34"88a 

Espadan— Cullera [EC]  =  .i8°4.9'  3;'5i5 

Desierto— Espadan .  . .  [DE]  =  1 6°  1 6'3 1  "367 

Desierto— Yvice [DY]  =  780  4'  9/006 

Yvice— Formentera. . .  [YF]  =  ai°58'4a"4a6 

Desierto— Formentera.  [DF]  =  1000  a'Sa'^a 

Cullera— Formentera. .  [CF]  =  i35°  8'a7*3o4 
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Lorsque  les  réverbère*  du  Mongô  ont  été  dirigés  vers  le  Desierto  de  Lit 
Mongù.  Palmâs ,  leur  centre  n'a  pas  toujours  été  placé  au  même  point.  Lorsque  nous 
avons  commencé  à  les  Toir  le  28  novembre  1807,  il  n'y  avait  encore  que  cinq 
réverbères ,  et  le  centre  de  leur  support  répondait  à  un  piquet  placé  par  M.  Chair 
qui  les  avait  dirigés  vers  nous  au  Desierto.  Nous  nommerons  ce  piquet  C. 
Mais ,  lorsque  nous  eûmes  envoyé  trois  réverbères  de  plus ,  et  qu'il  fut  ques- 
tion de  les  allumer  tous  les  huit ,  ce  qui  arriva  pour  la  première  fois  le  7 
décembre,  le  charpentier  du  Mystique  qui  soignait  la  station  ,  en  plaça  cinq 
sur  un  autre  piquet,  que  nous  désignerons  par  A,  et  auquel  nous  faisons  cor- 
respondre le  centre  de  la  station  du  Mongô  ;  il  plaça  les  trois  autres  sur 
un  autre  piquet,  que  nous  désignerons  par  B.  Suivant  la  déclaration  du  char- 
pentier ,  ce  déplacement  n'eut  lien  que  le  premier  jour  où  l'on  alluma  les  ré- 
verbères pour  la  première  fois,  circonstance  qui ,  d'après  son  journal  dont  l'ori- 
ginal est  joint  aux  registres  des  observations,  se  rapporte  au  sept  décembre  , 
comme  nous  l'avons  dit  tont-à-1'heure.  Si  Ton  veut,  dans  le  calcul  des  triangles, 
avoir  égard  à  ce  déplacement  quand  on  emploiera  les  observations  du  Desierto  > 
voici  les  élémens  dont  il  faudra  se  servir  pour  en  calculer  l'effet,  qui  au  reste 
sera  presque  invariable. 

Distance  AC  du  centre  de  la  station  an  piquet  de  M.  Chaix ow>97 

Distance  AB  du  centre  de  la  station  an  piquet  des  trois  réverbères.  im>86 

L'angle  DAC  formé  par  AG  et  le  rayon  mené  au  Desierto i49f»a& 

L'angle  DAB,  formé  par  AB  et  le  même  rayon 85*,3i. 

Après  que  le  changement  dont  nous  venons  de  rendre  compte  a  été  fait,  il 
est  arrivé  que  quelquefois  on  a  allumé  les  huit  réverbères ,  et  que  d'autres  fois 
on  n'en  a  allumé  que  cinq,  à  cause  du  vent  et  du  mauvais  tems.  Dans  ce 
dernier  cas ,  les  cinq  réverbères  oht  toujours  été  placés  au  piquet  A.  Le  nombre 
des  réverbères  allumé  chaque  jour  est  consigné  dans  le  journal  du  charpentier  ; 
journal  qu'il  avait  ordre  de  tenir  exactement,  et  dont  il  nous  envoyait  la  copie 
de  quatre  en  quatre  jours. 

Il  est  arrivé  quelquefois  que  le  mauvais  tems  a  forcé  de  mettre  des  châssis 
vitrés  devant  les  réverbères  pour  les  préserver  du  vent.  Dans  ce  cas ,  le  journal 
du  charpentier  porte  :  Se  ha  encendido  los  cinco  o  los  ocho  réverbères  con 
vidrieras.  Quand  on  ne  trouve  point  les  mots  con  vidrieras%  c'est  une  preuve 
que  l'on  n'a  point  mis  les  châssis  de  vitre  devant  les  réverbères.  Jl  est  aussi 
arrivé  quelquefois  que  le  charpentier  n'a  pas  mis  les  châssis  devant  les  deux 
plateaux  des  réverbères  ,  mais  seulement  devant  le  plateau  de  cinq ,  ou  devant 
le  plateau  de  trois ,  laissant  l'autre  visible  sans  aucun  obstacle.  Cette  détermi- 
nation dépendait  de  la  direction  du  vent  qui  était  alors  telle ,  qu'un  seul  châssis 
suffisait  pour  en  arrêter  l'effet.  Malheureusement  ces  cae  sont  simplement  in- 
diqués dans  le  journal  du  charpentier ,  par  la  même  expression  con  vidrieras , 
comme  le  précédent,  et  sans  distinction  du  plateau  devant  lequel  les  châssis 
étaient  placés. 
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On  ne  saurait  définir  ayec  exactitude  l'effet  que  l'interposition  des  châssis 
ou  leur  suppression  peut  avoir  eu  sur  la  mesure  des  angles  ;  mais  il  est  certain  Mongfc. 
que  cet  effet,  quel  qu'il  soit,  a  dû  être  extrêmement  faible,  car  on  ne  trouve 
absolument  rien  dans  les  observations  qui  en  indique  la  moindre  trace.  Proba- 
blement l'effet  des  vitres  doit  être  analogue  à  celui  du  brouillard  qui  affaiblit  un 
peu  l'intensité  de  la  lumière;  et  si  leur  influence  en  cela  est  sensible ,  il  en  doit 
résulter  que  l'observateur  ne  place  pas  tout-à-fait  le  centre  de  son  fil  au  centra 
du  signal  lumineux  qu'il  aperçoit.  Hais  cette  différence  doit  être  bien,  faible  i 
une  distance  telle  que  celle  qui  sépare  le  Mongô  du  Desierto.  Cependant  quoi- 
qu'il nous  ait  semblé  que  l'on  pouvait  négliger  sans  aucun  scrupule  toutes  ces 
petites  corrections  f  qui  ne  se  pourraient  effectuer  que  d'une  manière  très- incer- 
taine, nous  ne  voulons  supprimer  aucune  des  données  qui  pourraient  servir  à 
les  calculer,  et  c'est  pourquoi  nous  joignons  ici  l'extrait  du  journal  du  charpen- 
tier pour  les  jours  des  observations. 

Jonri  Nombre  Vbnut  auquel  le.  Remarques, 

des  observa  Iiqb*.        de*  réverbères.        réverbère*  ton  (attaches.  » 

1807  Nov.  a8 4 C 


ag  5 C 

3o 5 C 

Dec.     i  5 C 

4 5  ., C 


5 5 C 

8  .........  5 A Con  vidrieras. 

10 5  •,.,,..•«.».  A Con  vidrieras. 

32 8 A .  B  ....  Con  vidrieras.' 

a5 8 A  .  B  ....  Sin  vidrieras. 

39 8 A.B  ....  Sin vidrieras hasta las ocho 

de  la  noche  :  despues 
con  vidrieras. 
1808  Janv.     1    8 A.B   ....   Con  vidrieras. 


5 A Sin  vidrieras. 
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Camprey.  C   A   M   P    V    E   Y. 

Campvey  est  une  montagne  nue  et  aride ,  située  k  l'extrémité 
boréale  de  l'île  d'Yviza.  Ce  fut  sur  son  sommet  que  l'on  plaça 
la  station  avec  bien  des  difficultés  ;  car  on  eut  beaucoup  de  peine 
à  y  porter  les  réverbères ,  les  instruirons ,  les  tentes  et  même 
les  planches  de  la  cabane  ;  on  tirait  les  vivres  de  la  ville  d'Yviza , 
située  à  l'extrémité  de  l'Ile.  Les  paysans  des  environs  étaient  trop 
pauvres  pour  pouvoir  nous  fournir  ce  qui  était  nécessaire  à  la  vie. 
On  fut  obligé  de  (aire  un  très-long  séjour  sur  cette  montagne, 
soit  pour  diriger  les  réverbères  vers  le  Desierto,  soit  pour  com- 
pléter les  triangles  appuyés  sur  la  côte  d'Espagne,  sur  Fomen- 
tera et  sur  Majorque.  Campvey  est  le  troisième  sommet  du  grand 
triangle  qui  joint  les  Baléares  à  la  côte  d'Espagne,  en  traversant 
la  mer.  Le  centre  d'observation  a  toujours  coïncidé  avec  le  centre 
de  la  station.  La  hauteur  du  centre  du  cercle  au-dessus  du  sol  était 
de  i^SS. 

DISTANCES    AU    ZÉNIT. 

Distance  des  réverbères  du  Desierto  au  Unit. 

/oS^r™       An4"  muWpl«.  Anglet  .impie 

a...  301*0960 • 100*5480 

4...  4OA»19°° 100,5475 

6...  6o3,a8i5 100,5469 

8...  804,3710...., , 100,5464 

10.. .  ioo5,45a5 ioo,546a 

{1306,5405} 

iao6*Wi5r,##  lao6'54oia5...  ioo,545o,  104  =  90^9' a5f 834. 
iao6,54i5j 

Arago.  Biot.  Le  dimanche  i5  mars  1807,  de  huit  i  neuf  heures  du  soir; 
réverbères  dn  Desierto  bien  visibles  ;  beaucoup  de  *vent  venant  du  Nord-Est , 
tirant  au  Nord.  Il  avait  plu  toute  la  journée ,  et  depuis  plusieurs  jours,  il  régnait 
un  vent  d'Est  très-violent.  Ce  ne  fut  que  le  soir  que  ce  vent  s*appaisa  et  la 
pluie  avec  lui.  Alors  l'horizon  s'éclaircit  du  côté  du  Desierto  d'où  venait  le 
vent,  mais  Mongô  et  Formentera  restèrent  invisibles.  Barom.  =  o",7i 87.  Th. 
Baroni.  =«+.7.  Th.  air  à  la  fin  de  la  série  +8°.  Nous  avions  refait  avec  beau- 
coup de  soin -le  baromètre  qui  avait  été  brisé  à  Mongà. 

On 
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Oa  remarquera  que  les  angles  de  cette  série  vont  en  diminuant  continuelle- 
ment. Cela  ne  yient  pas  de  ce  que  la  première  observation  est  trop  forte  ;  car  .  mPT*y' 
en  la  retranchant  des  suivantes,  on  obtient  une  nouvelle  série  dont  les. angles 
vont  en  diminuant  comme  dans  la  première.  La  même  chose  qura  encore  lieu , 
si  de  cette  nouvelle  série  on  retranche  le  premier  angle ,  ce  qui  revient  à  re- 
trancher tout  de  suite  les  deux  premières  observations.  Il  paraît  donc  que  les 
distances  au  zénit  allaient  réellement  en  diminuant,  c^est-à* dire,  que  le  point 
de  mire  s'élevait  sur  l'horizon  ;  et  cet  effet  est  très-naturel  à  concevoir  dans 
l'état  de  l'atmosphère  dont  nous  avons  décrit  plus  haut  les  circonstances.  C'est 
à  cause  de  cette  particularité  que  nous  avons  fait  douze  observations  au  lieu 
de  dix,  nombre  auquel  nous  nous  bornons  ordinairement.  y 

Distance  du  réverbère  de  Formentera  au  zénit. 

d'01*erT.~  Angl"  mn,t*  Angle»  simplet.  . 

3...      1100*9535 100*4767 

4...     4ol>9°5o 100,4763 

t>...    fioa,854o 100,4757 

8...     8o3,8n5 ••,, 100,4764 

{1004,7615^ 
îoo4  7635r'"  1004*76375,.. .   100,4762.7    =  9o°fl5r43*i3i. 
1004,76453 
Arago.  Biot.  Le  lundi  16  mars  1807*  depuis  l'entrée  de  la  nuit  jusqu'à  dix 
heures  du  soir.  Peu  de  vent;  lumière  de  Formentera  bien  visible.  Bar.  =  om,72oa. 
Th.  Barom.  =  +  6°,a.  Th.  air.  +  6°,o. 

Distance  des  réverbères  de  Mongà  au  zénit. 

*.••     300,5175 V  ioo,a588 

4...     4oi,o43o '..   100,3607 

{601, 55s5 1 
fol'aSl'-'-   -6oi*553a5— •'  w,a588.75  =  90°*3'58*756. 
6oi,5535; 

Arago.  Le  samedi  11  avril  1807.  Cette  série  a  été  faite  immédiatement  après 
une  série  d'angles  entre  Mongô  et  Formentera.  Le  jour  a  empêché  de  prolon- 
ger davantage  les  observations.  Barom,  o",795g.  Th.  Baroori.  = -f-  io°,5.  Th. 
air.  =+io°,o.  | 

Distance  de  l'horizon  de  la  mer  au  zénit, 

3...     301,3335 :;.'  100,6617 

4...     403,6450 • 100,6619 

ai 
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Campvey.      d'ObL£    **&  malu  An8kf  ««P1*- 

6...    60*9645 100*6608 

8...    8o5,a865 100,6608 

{1006,6095) 
*Vgl°  >....  1006' 6096a....  100,6609.6»  =  9o°35'4i*  5i. 
ioo6,6o85J 

Arago.  Le  mardi  14  avril  1807;  ciel  couvert,  horizon  assez  bien  terminé 
pendant  les  premières  observations;  un  peu  trouble  vers  la  fin.  Le  vertical  dans 
lequel  on  observe,  est  dirigé  vers  l'Est,  et  fait  un  angle  de  i3#,i5'  avec  la  ligne 
qui  joint  Campvey  à  Mongo.  Vent  de  Sud-Ouest  très-fort  qui  remue  un  peu 
le  cercle.  Barom.  =  om,7i79.  Ther.  Bar.  =+  9%o.  Th.  air  =4-  io°,a. 

ANGLES    DE    POSITION. 

cingle  entre  les  réverbère*  du  Desierto  et  ceux  de  JMongà. 

a. ..     i3a,99a5 66,4g63 

4-.f     ^5,9876 66,49% 

.  6...  398,9840 66,4973 

8 . . .  43 l  *  9765 66,497 l 

!  «64,9690] 

JS;JS|----  664>9700 66,4970.0 
664,9685) 

**.••  797,9665 66,4»63 

14...  930,9675 66,4969 

16...  1063,9510 , ..66,4973 

18...  1196,949° 66,4971 

1339,9410^ 

l3a9>94°5J 
1462,93501 


ao 


•   1 

il 

Îi46a,935ol 
146a, 935o  [ 
i46a,935or 
i46a,q335j 


"••i^KoK'-  '*M«fa....    66.4970.3 

'i5g5,93i5^     • 
I&ÎÏÏS»"  »5a5>9«9&.....    66,4970.6 


I 


l595,9a90r  ••• 

i595,q3ooJ 
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îoE^.       Ang^mnlt.  Angles  «mpka. 

{1738*  Qaa5} 
j^g'^jH....  1728^93175....    66' 4969.904  =  59*5o'5o«  a5o. 
i7a8>9aaoJ 

Àrago.  Biot.  Le  mercredi  18  mars  1807,  de  sept  heures  ef  demie  du  soir  i 
quatre  heures  et  demie  du  matin.  Tems  calme  ;  lumières  un  peu  faibles  pendant 
les  deux  premières  observations,  mais  beaucoup  plus  brillantes  jusqu'à  la  vingtième', 
après  laquelle  elles  ont  disparu  de  nouveau,  et  on  a  discontinué  la  série. 
Barom.  =  om,7a85.  Therm.  Bar.  =-f-  7°,3.  Therm.  air  =  +  5°,6. 

Même  Angle. 

a. . .     i3a,994o 66,4970 

{365,98901 
S9890J •  •  •  •     fl65>989°-  •  •  •  •     66,4972.500  =*  5y5o'5i*  ego. 
365,9890) 

Arago.  Biot.  Le  jeudi  19  mars  1807;  terne  parfaitement  calme;  beaveoup  de- 
moeurs  à  l'horizon  ;  les  réverbères  dm  Desîerto  et  ceux  de  Mongô  se  laissent  aper- 
cevoir par  intervalle»,  et  ensuite  Us  disparaissent  dans  les  vapeurs.  Comme  malgré- 
tons  les  efforts  imaginable* ,  et  quoique  l'on  ait  veillé  jusqu'à  une  heure  dit 
matin,  on  n'a  pu  prendre  que  quatre  fois  l'angle;  on  ne  prétend  pas  donner 
ces  observation*  comme  devant  essentiellement  concourir  à  h  détermination  de 
l'angle  entre  le  Desierto  et  Mongô,  mais  seulement  comme  une  vérification^ 
on,  si  l'on  veut,  une  confirmation  de  la  série  de  a6  angles,  faite  la  vetfle,  et 
de  celles  que  l'on  fera  par  la  suite.  Les  lanettee  se  trouvant  dirigées  sur  lee1 
signaux  à  la  fin  de  la  série  de  la  veille ,  on  ne  les  a  point  dérangées  ;  et  l'on 
a  pris  pour  point  de  départ  les  indications  dee  quatre  alidades  à  la  fin  de  cette 
série  ;  toutefois  après  les  avoir  vérifiées  et  s'être  assuré  en  les  lisant  dé  nouveau 
qu'elles  n'avaient  point  subi  de  dérangement. 

Même  Angle. 

a...     i3a,994o 66,4970 

4...    365,9890 66,497a 

6...    398,9835 66,497a 

8...     531,9810 66,4976 

!664,9765y  .         .      ' 

664,,9785(--,%    &4>97**aSr:  66,4û78aa5  =  %?5o'5a*ûia.    r 
664I9785)  ... 


Camprar, 
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Arago.  Biot.  Le  dimanche  39  mars  1807;  lumières  extrêmement  faibles; 
Wey*  nuages  et  brouillards.  Après  la  dixième  observation ,  les  réverbères  de  Mongô 
ont  tout-à-fait  disparu  ;  et  pendant  toute  la  série  ils  avaient  été  fort  difficiles 
à  apercevoir.  Comme  le  cercle  était  resté  dans  la  même  position  depuis  le 
1  g  mars ,  on  a  pris  pour  point  de  départ  les  indications  des  alidades  a  la  fin 
des  observations  précédentes,  mais  toutefois  après  les  avoir  vérifiées  soigneuse- 
ment ,  ce  que  Ton  avait  même  fait  toutes  les  nuits  précédentes ,  dans  l'espoir 
où  l'on  était  que  l'on  pourrait  observer. 


i 


Même  Angle. 

VQbiSZ.    Anglef  mn,tiP,cf-  Àngteiimplet. 

a...      132*9970 

366,9920^ 

Î65'"!o[ -  '  '  •    a65r99l5 66*4978.75  =  5905o'53*u5. 

365^9930) 

Arago.  Biot.  Le  1"  avril  1807;  tems  assez  clair  et  vent  du  Nord  pendant  les 
deux  premières  observations j  lumière  du  Desierto  très-visible;  celle  du  Mongô 
beaucoup  plus  faible.  Les  deux  observations  suivantes  ont  été  beaucoup  plus 
difficiles ,  parce  qu'il  s'est  élevé  une  barre  de  vapeurs  entre  Mongô  et  Campvey. 
Après  la  quatrième  observation  il  a  été  impossible  de  continuer ,  et  la  lumière 
de  Mongô  n'a  plus  reparu  de  toute  la  nuit  assez  distinctement  pour  que  Ton 
pût  l'observer.  Comme  nous  ne  touchons  point  au  cercle ,  nous  avons  pris  pour 
point  de  départ  les  indications  des  alidades  à  la  fin  de  la  série  précédente, 
après  les  avoir  toutefois  vérifiées  avec  le  plus  grand  soin ,  ce  que  Ton  n'a  jamais 
manqué  de  faire  dans  les  séries  précédentes. 

Même  Angle. 

n.;.     i3fl,ggi5 ;....     66,4958 

4...     365,9890 > 66,497a 

{398,9800^ 
8;$»r-'  ^'«rars-'.v.  66,4966.3 
398,9795' 

8...  53i,973o %.t  66,4968 

10...  664,9700 ;. ,  66,4970 

™—  797.9*30 66,4969 

14...  939,9600 , t 66,497a 

16...  1063,9680 ...: 66,4973  — 

18...  1196,9515 66,4973 
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lrôb!£.  M&-  moU-  AnB,',  "mi>u* 

;£99;$°3  }-•  l3a9'9^5....  66'497>.38 

âa...  146a, 9400 

*4...  i5g5,93j5 

a6...'  1738,9365 

a8..,  1861, ga35 

r*994.9ia5j 
^•■^ïîî'î!!!?----  Wfc9l<»»5»-  68,4971.875  ==  59*5o'5o>5. 


Àrago.  Biot.  Le  jeudi  a  avril  1807;  tems  calme;  lumières  très-brillantes 
jusqu'à  la  vingtième  observation ,  après  laquelle  Mongô  est  devenu  un  peu  faible. 
Les  dernières  observations  ont  été  faites  à  minuit,  et  l'on  avait  commencé  la 
série  à  la  fin  du  jour.  On  avait  pris  pour  point  de  départ  les  indications  des 
alidades  à  la  fin  de  la  série  du  ier  avril ,  mais  après  les  avoir  vérifiées  soigneusement. 

Les  lunettes  n'ayant  pas  cessé  d'être  dirigées  sur  le  Desierto  et  Mongô,  il 
s'ensuit  que  les  diverses  séries  de  cet  angle  se  succèdent  sur  le  limbe  ,  et  qu'ainsi 
on  peut  les  employer  de  suite  -,  c'est  ce  qu'a  fait  la  Commission  ,  et  l'on  a  alors  : 

Angle  entre  le  Desierto  et  Mongô,  74  observations 59°5o'5i*oo3 

Réduction  i  l'horizon. . , ■+•  3*935 

Pour  l'excentricité  de  la  lunette —  o'oio 


Angle  entre  le  Desierto  et  Mongô  à  l'horizon  et  au  centre .  5g05o'53*9 16 


Campyeyy 


*  Angle  entre  les  réverbères  de  Mongô  et  celui  de  Formentera. 

a...    aia,i535 106,0768 

!  434,3080} 
^;^|...-.     «4,30771....  106,0769.375  =  95*a8'9"a78. 
4a4,3o8o) 

Arago.  Biot.  Le  a  avril  1807.  Un  peu  avant  le  lever  du  soleil ,  et  immédiatement 
après  la  dernière  série  de  l'angle  entre  le  Desierto  et  Mongô  ;  lumière  de  Mongô 
faible  5  celle  de  Formentera  très-brillante.  Barom.  =  0,7367  Th.  Bar.  =  +  7°. 
Th.air  =  +7%5.  0 

Le  même. 

a...  aia,i544 '• 106,077a 

4.,/ 4a4,3ioo .m v1.m ,106,0775 
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1060*768375...   106,0768.375  =  95°a8'  8*953. 
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iTOUot.      A*&'  mu,t-  Ad8,c'  iimPlefc 

6...     636' 4614 106*0769 

8...     848,6124 106,0766 

{1060,7690 
1060,7665 
1060,7710 
1060,7670 

Arago.  Biot.  Le  3  avril  1807;  lumière  de  Formentera  brillante,  mais  large  et 
ondulante  ;  lumière  de  Mongô  faible  et*  diffuse  ;  vent  Nord-Est  fort.  On  a  pris 
pour  point  de  départ  les  lectures  des  alidades  à  la  fin  de  la  séria  du  a  avril , 
après  las  avoir  cependant  de  nouveau  vérifiées  avec  soin. 

Même  Angle. 

a...    ais,i54o 106,0770 

4*4, 3 100} 

.  4fl4,3n5J 

636,465o. 106,0775 

848,6310 106,0776 

1060,7765^ 

iSlîjSr—  ,o6o'7766a....  10S.0776.Sa 

106O, 7755 ) 

lS73,93l5 106,0776 

!l485,0875^ 
!£££[••••  ^,087875...  106,0777.0 
1485,0875) 
1697,343©^ 

i6..<î!??*!f*!>....  1697,343875...  106,0777.433  =95*i8'n'885. 


Arago.  Le  vendredi  10  avril  1807,  depuis  7  heures  du  soir  jusqu'au  lende- 
main 5  heures  du  matin;  tems  calme  ;  lumière  de  Formentera  bien  visible,  mais 
cependant  diffuse  et  ondulante;  lumière  de  Mongô  dune  faiblesse  extrême. 
Parom. =om7395  Th.  bar.  =  + 100.  Ther.  air  =4-  io°,5. 

I*e  même. 

a.,.    aia,i55o 106,077s 

4,.,    4a4,3uo 106,0777 


6. 
8. 


10. 


13 
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WËZ.    Angl.mBlt.  Angles  sunple..  ^^ 

6...  636*4675 106*0779 

8...  848,6235 106,0779 

51060,7790^ 

°g0,7g°?>....  1060*78035....  106,0780.2 
1060,7795,) 

la...  1272,9335 106,0778 

14...  1485,0895 106,0778 

t  16...  1697,2440  106,0778 

18...  1909,4035 106,0779 

r2i3i,5585') 


î 


lui 31  55qc I 
fl0#    iaifli'56     !••••  aia»j559ia5...  106,0779.5635  =  95°a8/ia,,578. 


12121,5590; 

Arago.  Le  11  avril  1807.  Le  vent  Sud-Ouest  très-fort;  lumière  de  Mongô 
faible,  quoique  beaucoup  plus  visible  que  la  veille;  lumière  de  Formentera 
extrêmement  diffuse  et  ondulante. 

Résumé  des  observations  de  t  angle  entre  Mongà  et  la  Mola  de  Formentera. 

1807.  Le    3  avril ,    4  observations 95*38'  9*378 

Le    3  idem,  10...... g5°38'  8^53 

Le  10  idem,  i$ g5°a8'u"885 

Le  1 1  idem ,  ao .  .* 95°38'i3"578 

Moyenne  arithmétique  entre  les  5o  observations. . . . .  q5°*&'i  1*367 

Réduction  à  l'horizon .-...• •+-  7*030 

Correction  pour  l'excentricité  de  la  lunette —  o"o5o 

Angle  entre  Mongô  et  la  Mola  de  Formentera  réduit  à 

l'horizon  et  au  centre 95°38'i8"337 


Angle  entre  les  réverbères  du  Desierto^et  celui  de  Formentera. 

Nota.  Le  cercle  avait  été  primitivement  disposé  pour  observer  le  Desierto  et 
Mongô.  Lorsqu'on  a  pris  le  parti  d'observer  Formentera ,  Mongô  n'étant  point 
visible ,  on  n'a  pas  voulu  déranger  la  lunette  supérieure  qui  était  fixée  sur  zéro. 
C'est  pourquoi  lorsqu'on  a  changé  le  plan ,  on  a  cherché  le  Desierto  avec  la 
lunette  inférieure  qui  était  mobile.  De  là  il  est  résulté  que  la  lunette  supérieure 
a  été  dirigée  sur  l'objet  à  droite  ;  ensorte  qu'il  faut  prendre  le  supplément  de 
l'angle  observé. 
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==5S=ŒB  JXTbr"     Angl.  mult.  Angle,  .implct. 

Campvey.       d'Okerr.         » 

a...  454*88oo 337*4400 

4...  909,7615 337,4404 

6...  i364,64a5 337,4406 

8...  i8i9,5a75 337,4409 

.o..]3a74/f«>.-..  3374'4o6a 337,4406.3 

|3S74,4o65| 

.3374,4135) 

On  n'emploie  pas  la  lecture  du  dernier  vernier%  parce  qu'elle  s'écarte  trop 
de*  autre,  :  cependant  elle  est  exacte,  car  elle  a  été  vérifiée  ayec  le  plu.  grand 
,oin  à  l'instant  de  l'observation,  et  l'écart  de  ce  vernier  e»t  «gnale  sur  la 
registre  original. 

la...  3739,3905 337,4409 

14...  3i84,i75o 337,4411 

16...  3639,o55o 337,4409 

18...  4o93,933o 337,4407 

r4548,8i5o^ 

-'•|ïïm£  ••••  *****■■■  -r.^-">* 

U548,8lGo) 

Supplément  ou  angle  entre  le  Desierto  et  For- 
cera    i73,55aa.3i25  =  iS^iSTu^ 

Réduction  à  l'horizon +     »'  °[6°8 

Correction  pour  l'excentricité  de  la  lunette —         °*°7° 

Angle  entre  le  desierto  et  la  Mola  de  Fomentera, 

réduit  à  l'horizon  et  au  centre i55°iq'i fl'447 

Arago.  Biot.  Le  17  mars  1807 ,  depuis  10  heures  du  soir  jusqu'à  cinq  heures 
du  matin  ;  circonstances  peu  favorables  ;  vent  fort ,  variable  et  soufflant  de  divers 
côtés.  Ici,  à  la  montagne  ,  il  souffle  de  l'Est  ;  mais  plus  haut,  sa  direction  indiquée 
par  la  marche  des  nuages  comparée  à  la  lune,  est  du  Nord-Ouest.  En  général 
nous  avons  remarqué  que ,  dans  ce  pays,  le  vent  du  Nord-Ouest  est  haut,  et  le 
vent  d'Est  bas.  Lumière  du  Desierto  à  peine  visible ,  surtout  dans  les  premières  ob- 
servations. Ensuite  elle  est  devenue  assez  brillante  par  intervalles  ,  et  dans 
d'autres  on  ne  la  voyait  presque  point.  Lumière  de  Formentera  vive  et  brillante , 
mais  très-agitée.  Mongô  enveloppé  de  nuages.  On  a  cru  apercevoir  un  moment 
ses  réverbères  après  le  coucher  du  soleU;  mais  ils  n'ont  pas  paru  du  reste  de 
la  nuit. 
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En  adoptant  ici,  pour  désigner  les  vraies  valeurs  des  angles ,  la  même  notation 
dont  nous  ayons  fait  usage  dans  les  autres  stations ,  nous  aurons  :  •mprey. 

Desierto-r-Mongô ?4  obsenr.  [DM]  =    59°5o'53*9i6  +  /.[DM] 

Mongô-Formentera. . .     5o [MF]  =    950a8'i8*337  -f  /.[MF] 

Desierto— Formentera. .     ao [DF]  =  i55°i9/ia*447  +  /.[DF] 

Ajoutant  les  deux  premiers  angles ,  on  aura  Tangue  total  [DF] ,  ce  qui  donn* 

[DM]  +  [MF]  =  i55*i9'ia'a53  +  /.[DM]  +  /.[MF], 
Or  on  a  rigoureusement 

CDM]  +  p«ri  =  CDP3, 

par  conséquent  on  aura  l'équation  de  condition  entre  les  erreurs  / 

o  =  °Vg4  +  '-[P*]  —  /.[DM]  —  /.[MF] 
prenant  le  système  des  moindres  erreurs,  et  les  répartissent  réciproquement 
aux  nombres  des  observations ,  on  trouve  i 

/.[DF]  =  — o\i  iÇ 
/.[DM]  a  +  o',o33 
/.[MF]  =e  +  o*,o45 

ce  qui  donne  pour  les  vraies  valeurs  de$  angles  à  Campvey  réduits  à  l'horizon  et 
au  centre 

Desierto— Moxxgô . .  , , . . . .  [DM]  =a    Sg^So'SS'g^ 

Mong6— Formentera [MF]  =    95^8^1 8*385 

Desierto— Formentera. ..  •  [DF]  =3  i55#ig'm"33i 

Ce  sont  ces  valeurs  qu'il  faudra  employer  dam  le  calcul  des  triangles* 


%\ 
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LA   MOLA    DE    FORMENTERA. 

Formentera  est  une  petite  Ue  située  à  peu  près  à  vingt-cinq 
minutes  au  sud  de  111e  d'Yvice.  On  n'avait  pas  songé  d'abord  à 
pousser  jusque-là  l'extrémité  de  l'arc.,  et  même  on  s'aurait  pas  pu 
le  faire  directement ,  ai  Ton  eût  laissé  la  station  d'Yvice  sur  la 
montagne  de  Los  Masons ,  où  Mëchain  avait  projeté  de  la  placer. 
Car  Formentera  n'est  pas  visible  de  cette  montagne.  Mais  ceux 
d'entre  nous  qui  allèrent  préparer  les  signaux  dans  l'île  d'Yvice ,  ne 
tardèrent  pas  à  reconnaître  la  possibilité  de  joindre  cette  Ue  à  For* 
mentera  par  un  triangle  dont  le  troisième  sommet  serait  au  Moogô 
sur  la  côte  d'Espagne ,  et  ce  fut  cette  considération,  autant  que  l'avan- 
tage de  choisir  dans  Yvice  unemontagne  plus  haute,  qui  nous  détermina 
à  remplacer  Los  Masons  par  la  montagne  de  Campvey.  La  station  de 
Formentera  fut  établie  sur  un  plateau  élevé  d'environ  deux  cents 
mètres.  Ce  plateau  qui  forme  à  peu  près  la  moitié  de  111e,  s'élève 
comme  une  grande  masse  perpendiculaire  au-dessus  de  la  mer, 
et  c'est  sans  doute  cette  configuration  remarquable  qui  lui  a  fait 
donner  le  nom  de  La  Molaf  dérivé  9u  latin  moles.  Les  habitans 
de  cette  petite  lie  sont  très-peu  nombreux.,  et  ceux  d'Yviza  les 
regardent  comme  des  sauvages,  quoiqu'ils  ne  soient  pas  eux-mêmes 
très-civilisés.  Leur  étonnement  fut  extrême ,  quand  ils  virent  des 
étrangers,  des  hommes  venus  de  France ,  projeter  de  passer  une 
année  dans  leur  pays,  y  louer  une  cabane,  y  porter  des  instrumens 
qu'ils  ne  connaissaient  pas ,  en  un  mot  y  former  un  Observatoire. 
On  eut  beaucoup  de  peine  à  y  porter  les  instrumens  et  particulière* 
ment  k  établir  les  supports  de  la  lunette  méridienne ,  car  l'usage 
des  chariots  y  étant  inconnu,  il  fallut  porter  à  bras  d'hommes  les 
masses  de  pierres  qui  devaient  former  ces  supports.  Ce  travail  fut 
terminé  dans  les  premiers  mois  de  1807.  Mais  nous  ne  pûmes  com- 
mencer les  observations  de  latitude  que  l'année  suivante,  parce  que 
notre  grand  cercle  qui  avait  déjà  beaucoup  servi,  était  peu  com- 
mode pour  prendre  des  distances  d'étoiles  au  zénith,  et  que 
d'ailleurs  nous  avions  jugé  avec  raison  préférable  de  terminer  com- 
plètement la  triangulation  avant  de  nous  occuper  d'un  autre  objet. 

Le  centre  de  la  station  a  été  placé  sur  le  toit  horizontal  de  la 
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cabane  qui  nous  servait  d'Observatoire;  et  Ton  a  place  le  centre  de  ' 
la  lunette  méridienne  précisément  au-dessous  de  ce  point  dans  la 
même  verticale»  Une  grosse  pierre  épaisse  et  plate ,  placée  sur  le 
toit,  a  successivement  servi  pour  établir  les  réverbères  et  le  cercle. 
La  hauteur  du^pentre  au  réverbère  au-dessus  de  cette  pierre  a  été 
constamment  de  i*,i4  — o*,i5  ou  on,gg.  La  première  hauteur 
*m,i4  était  celle  du  centre  du  réverbère  au-dessus  du  toit  de  la 
cabane,  et  la  seconde  était  l'épaisseur  de  la  pierre  qui  servait  de 
support.  La  surface  supérieure  de  la  pierre  est  élevée  au-dessus  de 
TObservatoire  de  $m>j$. 

DISTANCES    AU    ZÉNIT. 
Réverbère  de  Campv*?. 

a...     199*8030 99*9035 

4. ..  35)9,6o5o 99>9003 

6...  599,4075 99>90lS 

8. ..  799»ai35 99>9017 

,0..  1  999,olJ°l....    999*016125...    99,9016.  ia5  =  S$*f4*'*&. 


LaMola. 


1999»oi75^ 
999>Oï5or-" 
999,oi5oJ 


Le  ai  avril  1807.  Arago.  Biot.  Lainière  de  Campvejr  très-brillante;  baro- 
mètre dans  l'Observatoire  0,745*  ;  Ther.  Bar.  =+  i3.  Thtrm.  air  à  la  station 
+  n°,5. 

Réverbères  de  Mongà. 

a...     aoo,58io. . . . , 100,1905 

j...     4°°>755o 100,1888 

6...     6oi,i4o5 . .  100,1901 

8...     8oi,5ia5 100,1891 

{1001,8935^ 
a^/JgCSr-'-  woif%4*.^  ioo,i*4.«5    s  ô.o'ao'i3'73r- 
1001,8945) 

Arago.  Biot,  Le  s3  avril  1807.  Pendant  cette  série  f  la  lnmière  du  Mongô  a . 
éprouvé  des  changement  de  forme  singuliers.  Elle  était  ordinairement  ronde, 
mais  quelquefois  aussi  elle  s'alongeait  verticalement ,  et  occupait  un  espace  égal 
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'  i  dix  on  douze  foi»  l'épaisseur  du  fil.  Elle  devenait  aussi  par  instant  large  et 
La  Mois,     diffuse,  et  il  était  alors  impossible  de  la  terminer.  Ther.  de  l'air  =+  i3*. 
Barom.  0,7499.  Th.  du  bar.  =  +  i4°,4.  Le  baromètre  restait  ordinairement  dan* 
rObservatoire. 

HoiiMon  de  la  mer. 
dX>S££.     An«Lto,llt-  Angle,  «mplet* 

a...    aoo^9o35 ~.«- 100*4517 

4...    4oi,8o5o 100,4515 

602,7105") 


,.{ 


6oa'7I^f-   •*    6°fl'71075  —  100,4517.9  ==  so-n^âT  8. 

603,71 a5J 


Biot.  Le  90  avril  1807.  Direcfion  un  peu  i  Ta  gauche  du  Mongô.  Mongô  paraît 
dans  la  lunette  à  la  gauche.  Il  occupe  à  peu  près  le  quart  du  champ.  L'horizon 
est  un  peu  ondulant,  mais  bien  tranché,  parce  qu'il  se  projette  sur  Mongô  et 
sur  les  montagnes  de  la  côte  d'Espagne  qui  sont  à  sa  gauche.  Il  est  sûr  que 
ces  montagnes  sont  au-delà  de  l'horizon  de  la  mer ,  car  en  traversant  le  canal , 
on  perd  de  vue  les  îles  de  dessus  le  pont  du  navire ,  bien  avant  d'arriver  i  la 
Côte-Ferme.  Barom.  0,7437.  Therm.  Bar.  •+■  i6°,5.  Therm.  air  + 18, a. 

Le  même* 

n...    aoo,gi5o.««,«. 100,4575 

*.,.    4oi,834o ioot4585 

!>....     603,7404. ....  100,4567. .  =  90°a4'39*7i- 


,1 


-     J  602,7390 

•••<  6on,74i5 

6oa,74ao 


Arago.  Biot.  Le  a8  avril  1807.  De  midi  à  une  heure,  horizon  très-ondulant  ;  ciel 
vaporeux.  La  direction  est  sud,  à  peu  près  l'opposé  de  Campvey.  Les  distances 
an  zénit  correspondent  aux  observations  du  baromètre  faites  eu  même  temps  de 
quart  d'heure  en  quart  d'heure  au  bord  de  la  mer  et  i  la  station  avec  des  baro- 
mètres vérifiés  et  comparés  avec  soin.  On  a  pensé  que  ces  observations  simul- 
tanées auraient  à-la-fois  l'avantage  de  déterminer  avec  précision  la  hauteur  de 
la  station  de  La  Mola ,  dont  la  connaissance  exacte  est  indispensable ,  et  aussi 
de  donner  entre  les  deux  méthodes  une  comparaison  propre  à  faire  juger  de 
leur  exactitude  relative.  Les  observations  du  baromètre  seront  rapportées  plus 
loin.  Barom.  0*7557.  Therm.  Barom.  ss  + 14°,7.  Th.  air.  es  +  i8*,5. 
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Le  mime.  L»Mok. 


S..,.  300^9075.    .MM.M.MM.M.r.        100'4538 

4,..     4oi,8i3o. .............  ioo,4535 

603,7*55} 


{ 


€..{  g^,7^[---    6oa*7a6ia....  100,4543.53  =  9o«a4'3a*  10, 


603,7370/ 

Arago.  Biot.  Le  a8  avril  1807.  Cette  série  est  faite  immédiatement  après  la 
précédente,  seulement  les  observateurs  ont  échangé  leurs  fonctions.  Celui  qui 
était  à  la  lunette,  s'est  mi»  au  niveau  et  réciproquement.  Barom.  =  om,7555.. 
Therm.  Bar..  =  i4%5-  Th.  air  s  +  i9%o. 

ANGLES    »E    POSITION. 

Entre  le  réperWre  de  Campvejr  et  ceux  de  Mongol    . 

a...     139,0075......... .r.«-.  6<k5o38 

4. ..     378,0190 69,5047 

6...    4^17^0365 69,5044; 

S...     556,o365...~ ...-  6g,5o4S 

(  695,o4go^ 


?°-{§5^W**-*    695,04975....    69,5049.75  =  63-33^6ru9v 
*  695,o5o5T 


Arago.  Le  19  avril  1807.  Oh  ne  transcrit  cette  série  sur  Te  registre  que*  parce' 
que  nous  nous  sommes  imposé  la  loi  de  ne  rien  omettre.  Les  circonstance* 
dans  lesquelles  elle  a  étér  fait*  étaient  extrêmement  défavorables.  La  lumière' 
de  Mongè  était  si  faible-  qu'on  ne  la  voyait  presque  point.  Apre»  la-  dixième* 
observation ,  elle  disparut  fout-à-fait.  Celle  de  Campvey  était  large  et  diffuse.- 
Nous  avons  en  général  remarqué  que  Ton  ne  peut  point  terminer  l'image  des» 
réverbère»,  lorsqu'il  y  a  du  brouillard. 

Xe  même: 

3...     i%,oioo. .'....,.. *.. .......... ^    6g,5o5o       =•  ôs^ifi*  ao. 

Arago.  Biot.  Le  ao  avril  1867.  Nous  rapportons  cette  observation  oit  l'on  n'a* 
pu  prendre  que  l'angle  double  r  afin  de  ne  rien  omettre  de  ce  qui  a  été  observé  ^ 
et  parce  que  les  circonstances  météorologiques  qui  l'ont  accompagnée  ont  ét& 
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'  très-remarquables.  Le  tems  avait  été  superbe  toute  la  journée.  Le  vent  an  nord 
La  Mol*,  assez  faible.  Vers  le  soir,  on  observa  des  ondulations  extrêmement  fortes  dans 
l'atmosphère.  En  dirigeant  la  lunette  du  cercle  sur  une  chapelle  située  dans 
l'île  d'Y  vice  et  sur  la  direction  de  Campvey,  les  deux  côtés  de  cette  chapelle  , 
naturellement  verticaux  formaient ,  par  l'effet  de  ces  agitations  >  deux  lignes  ser- 
pentantes continuellement  en  mouvement.  Le  sommet  des  montagnes  offrait 
surtout  le  spectacle  de  ces  ondulations  dans  toute  son  intensité.  Cependant  on 
voyait  très-distinctement  la  cabane  de  Campvey.  Mongô  parut  le  soir ,  enveloppé 
de  vapeurs  qui  déformaient  sa  cime ,  signal  de  vent  d'est  que  l'on  regarde  comme 
infaillible  dans  ce  pays-ci.  A  l'entrée  de  la  nuit  on  aperçut  le  réverbère  de 
Campvey,  et  Ton  put  remarquer  que  sa  lumière  paraissait  plus  large  ou  au 
moins  aussi  large  que  la  cabane  toute  entière  paraissait  pendant  le  jour.  La  lumière 
de  Mongô  se  voyait  aussi,  mais  faiblement.  L'air  continuait  à  être  parfaitement 
calme,  lorsque  tout-à-coup,  d'une  manière  absolument  subite,  il  vint  de  Test 
un  coup  de  yent  violent.  La  lumière  de  Campvey  s'affaiblit  aussitôt  ;  en  prenant 
un  diamètre  plus  considérable,  Mongô  se  voyait  encore,  et  même  mieux  qu'au- 
paravant. Le  vent  «Test  continua  d'entrer  avec  une  force  extrême.  En  quelques 
instans ,  l'horizon  fut  couvert  de  nuages ,  et  l'on  cessa  de  voir  les  signaux.  Ces 
nuages ,  en  passant  sur  notre  tête,  paraissaient  transportés  avec  une  extrême 
rapidité ,  comme  on  pouvait  s'en  convaincre ,  en  observant  leur  passage  devant 
le  disque  de  la  lune ,  d'où  l'on  pouvait  inférer  qu'ils  ne  se  formaient  pas  en 
même  tems  dans  toutes  les  parties  de  l'horizon,  qui  parut  aussitôt  couvert, 
mais  qu'ils  y  étaient  simplement  transportés.  Ce  vent  d'est  dura  peu.  Le  len- 
demain le  vent  était  revenu  au  sud  '  faible ,  et  l'horizon  était  tellement  chargé 
de  vapeurs,  que  ni  l'horizon ,  ni  la  mer ,  ni  111e  dTTvice  ne  se  voyaient  dis- 
tinctement. 

Ze  même. 

9 . . .     i3*/ oofô 6g'  6o35 

4*.,    978,0195 69,50%» 

6...    417*0195 £9,5033 

8..,    656,oo65 €9,6033 

{6û5,o385j 

t^d^}"'"    6S5f°%aS—  •  69,5o39.a5 
695,o4aoJ 

ia. . .    834,o475 69, 5o4o 

14...    973,0595 69,5049 

16...  1119,0740 *. 69,5046 

18...  i*5i,o84o 69»5o4B 
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Angles  simples. 


■?3 


30* 


22.. 

34.. 
36.. 
38,. 


5o* 


1390*080,13.,.,    65*5044.96 


".rrr    «©85,  *3*5w  *  .  .  .         S^ÔO^,  lfi? 


{1390*0890} 
i3go,o865f 
i3go,09i5f"a 
1390,0895) 

.      1629,0990.  r ,...•«...*..         65,5045 

.  i668roi55, ,..*,.....     69t,5o44 

.  1807,1160,..*... 69,5044. 

.  i946,ia5o--r...^..r c.     6^,5o44 

{3085*1310' 
208 5,i 34o 
3o85,i3i5 
ao85>i3i5/ 

3â...  2224,1400 . ....     69,6040 

34...  a363>i55o... . 6$,5o4» 

36...  a5oa,i6io 69,504a 

38...  11641,1690.... % 69,5o44 

52780, 1790^ 
*7to'î785f""  û78o,i78ia5...    6g,5o44^53i  as  6a^33ri4ir4a8.- 
.2780, 1775) 

Arago.  Bïot.  Le  aa  avril  1807.  Lumières  très-brillantes  pendant  les  première» 
observations.  Après  la  vingtième ,  celle  de  Mongô  s'est  un  peu  affaiblie ,  cependant 
elle  a  été  bien  visible  pendant  toute  la  série.  La  forme  de  cette  lumière. était 
ordinairement  celle  d'un  petit  point  rond  bien  terminé  ;  pais  quelquefois  elle 
s'alongeait  verticalement  et  occupait  plus  d'une  minute  décimale.  H  nous  a 
semblé  remarquer  alors  que  cette  image  n'était  point  de  mime  couleur  dans 
toute  son  étendue ,  le  rouge,  {tait  en  haut,  le  verd  en  ba»  dans  la  lunette  qui 
renverse.  Comme  la  lumière  ne  conservait  pas  cette  forme  particulière  pondant 
long-tems,  elle  n'aura  probablement  point  occasionné  de  déviation  dans  le  pointé.. 
I^ous  avons  remarqué  d'ailleurs  que  lorsque  la  Imita  était  exactement  sous  le 
fil  vertical ,  la  colonne  lumineuse  qui  lui  «acçédtit  é|ejt  partagée  dana  toute  0» 
longueur  9  en  dew  parties  égale* ,  par  le  niôme  fil,  Te»s  ctkfte.  ,B*n>nuo,*746  v. 
Th.  Bar.  +  i3%a.  Th.  &  +  ia,o. 

Le  même. 

a. ..  i39,oo85. . . r .......... .. . . . .  69,5048 

4...     378,0170.. 6g,5o4a 

6...     417,0370 69,5045 

8. ..     556,o365 69>5o46 


UMoU» 
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""  $!£?**      Angl-mnit.  Angle»  simple 

{695*04701 
695,0500j 

ta...  834,o5a5 v.  69,5o44 

14...     973,o575 , <>9>5o4t  ■* 

16...  ma,o665 69,504a 

48...  ia5i,07a5..... - 69,5040 

!  1390,0835^ 

^'^H....  i39o,o8s5.,...  69,5041. a5.  =  6*35'x3'365. 
1 390,0895) 

Arago.  Le  lundi  aj  avril  1807.  Lumière  de  Mongft  un  peu  faible.  Après  la 
dixième  observation,  le  vent  qui  était  N.-E.  est  devenu  très-fort,  et  comme  il 
tétait  difficile  d'éclairer  les  fils,  ou  a  mis  la  bougie  dans  une  cheminée  de  réverbère. 
Mais  le  matelot  qui  éclairait  a  heurté  la  lunette  à  plusieurs  reprises,  de  manière 
que  la  dernière  partie  de  la  série  est  incertaine. 

Le  même. 

«...  189,01 15 m  €9,5057 

4...  «78,0310 69,5o5a 

6...    417,0310 69,5o5i 

8. ..    556,o35o - .  69,5048 

{695,0450^ 
695^0475) 

Biot.  Le  a8  avril  1807.  Se  deux  heures  et  demie  du  matin  à  trois  heures  et 
demie,  tems  doux  ;  un  peu  de  vent  an  sud  ;  horizon  très-vaporeux;  lumière  de 
Mongo  fort  rouge,  étalée  et  semblable  i  une  nébuleuse.  On  ne  peut  en  déter- 
miner le  centre  exactement.  Il  est  impossible  de  la  terminer,  quelque  position 
(que  Ton  donne  &  l'oculaire. 


Rétumé 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  GÉODÉSIQUES.  i7î 

Résumé  des  observation*  de  V angle  entre  les  réverbères  de  Campvey  et  ceux      La  Mol*. 

de  Utongô. 

1807.  Le  ig  avril,  10  observations * ,  6a°33'i6"iig 

Le  a*  idem,  40 6a°3yi4*4a8 

Le  27  idem,  ao 6a°33'i  3*365 

Le  08  idem,  10.... oVSS'iB'Bga 

\  ■   ■  ^ 

Moyenne  arithmétique  entre  les  80  observations 6a033'i4"5i9 

Réduction  à  l'korteon —  1^71 

Correction  pour  l'excentricité  de  la  lunette -f-  o'c&ù 

■  ■■        ■■!■ 

Attelé  entre  le  révetfeère  de  Camptey  et  celui  de  Mongd 

cédait  à  Duriam*  ail  ceatre 6**3y  1**898 


*3 
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aJxrtngics.  TABLEAU  GÉNÉRAL  DES*  TRIANGLES. 

Les  deux  premières  colonnes  de  ce  tableau  n'ont  aucun  besoin 
d'explication.  ' 

La  troisième  indique  la  page  de  ce  volume  à  laquelle  il  faut 
recourir  pour  trouver  les  observations  originales  de  chaque  angle. 

La  quatrième  et  la  cinquième  offrent  les  angles  tels  qu'ils  ont  été 
arrêtés  d'après  les  observations. 

Pour  chaque  triangle ,  on  a  fait  la  somme  des  trois  angles.  On 
sait  qu'elle  doit  excéder  i8o°  d'une  certaine  quantité  que  l'on  nomme 
l'excès  sphérique;  cet  excès  dépend  de  la  grandeur  du  triangle 
comparée  à  la  surface  de  la  terre.  On  peut  le  calculer  d'après  la 
connaissance  approchée  de  la  longueur  des  côtés  des  triangles  telle 
qu'on  la  déduirait,  par  exemple,  d'un  premier  calcul  où  Ton  sup- 
poserait les  triangles  rectilignes.  La  somme  calculée  des  trois  angles 
de  chaque  triangle  est  donc  égale  à  180  plus  cet  excès.  On  a  placé 
cette  quantité  au-dessous  de  la  somme  des  trois  angles  observés, 
et  la  différence  fait  connaître  l'erreur  totale  du  triangle. 

Nous  avons  dit  dans  le  discours  préliminaire  qye  toutes  nos 
observations  ont  d'abord  été  discutées  et  calculées  par  une  Com- 
mission de  trois  membres  du  Bureau  des  Longitudes.  Lorsque  les 
résultats  de  cette  Commission  se  sont  accordés  avec  ceux  que  nous 
avons  nous-mêmes  obtenus  depuis,  par  la  discussion  de  toutes  les  ob- 
servations, nous  n'avons  rapporté  que  les  angles  adoptés  par  la  Com- 
mission; mais  lorsqu'il  y  a  eu  quelque  différence,  nous  avons 
rapporté  aussi  les  résultats  auxquels  nous  avons  été  conduits  de 
notre  côté.  Ces  différences  sont  toujours  extrêmement  petites,  et  ne 
pourraient  faire  rien  de  sensible  sur  l'arc  observé  :  mais  toutefois  le 
lecteur,  s'il  le  juge  convenable,  pourra  y  avoir  égard,  et  adopter  les 
résultats  qui  lui  sembleront  les  plus  probables. 

On  peut  remarquer  que  notre  quinzième  triangle  qui  joint  les 
îles  Baléares  à  la  côte  d'Espagne ,  est  de  beaucoup  le  plus  grand  qui 
ait  jamais  été  observé.  Son  excès  sphérique  est  de  39*  sexagésimales, 
tandis  que  dans  les  autres  parties  de  l'opération  de  France,  le  plus 
grand  excès  sphérique  est  de  4*- 
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w       .  Angles  observés  et  arrêtes  Tableau 

N»«    des  des  Triangles* 

Triangles.  Noms  des  Stations.  Pages,      par  la  Commiss.  par  Noos. 


I.  Matas 3      54°a3'  39*680 

Mont-Serrat 7      60.  i3 .  20 .  700 

LaMorella îa      65.fiuv58.5io 

Somme  observée 179.59.58.891 

Calculée ..  .„ 180.  o.  3.091 

Somme  des  erreurs  des  obs.  —  4. 200 

II.  Mont-Serrat 8      70°  il7 17"  184 

LaMorella i3      09.   8.  0.980 

Montagut 19       50.40.49.  aïo 

Somme  observée 180.  o.  7.874 

Somme  calculée 180.  o.  3.33o 

Somme  des  erreurs  des  obs.  +  4*°44 

III.  La  Morella 14      &7°a8'  37*910 

Montagut ai.      84-29.  aa. 900 

St.-Jean a8      58.  a.  o.aao 

Somme  obervée 180.  o .   1 . o3o 

Somme  calculée 180.  o.  3.36a 

Somme  des  erreurs  des  obs.  —  a. 33a 

IY.         Montagut aa      4fl04°'  4a*  *5o 

St.-Jean 39     107.   o. 35. 370 

Lleberia 36      3o.  18.42.410 

Somme  observée .    179. 59-59..  83o 

Somme  calculée '* . .  180.  o.  3 . 1  ao 

Somme  des  erreurs  des  obs.  .    —  3.390 

V.          St.-Jean 3o      85°i/ 58*480     . 

Lleberia..» 37     124.26. 36. 000 

Montsia 39      aa.i5.34vioo      • 

Somme  observée 180.  o.  8.58o# 

Somme  calculée •  *  180 .  o .  5 .  220 

Somme  des  erreurs  des  obs.  +  3.36o 
Ici  se  terminent  les  cinq  premiers  triangles  observés  par  M.  Méchain. 
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Ttblcau 


Angles  observes  et  arrête» 


VII. 


YIH. 


IX. 


Noms  dfl»  StMiWM.  Piges. 

Lleberia 43 

Bosch 61 

Montsia , , 48 

Somme  observée.  ..«..*.. 
Somme  calculée. ...♦,.•.. 

Somme  des  erreurs  des  obs. 

Bosch 63 

Montsia 49 

LeTosal 68 

Somme  calculée 

Somme  observée 

Somme  des  erreurs  des  obs. 

Montsia 53 

Le  Tosal 70 

Ares 74 

Somme  calculée 

Somme  observée 

Somme  des  erreurs  des  obs. 

Montsia 56 

Ares 76 

Le  Desierto 88 

£r>tnm»  observée*  ••«•••.. 
Somme  calculée, .  ; 

Somme  dea  erreurs  de*  obs. 

Ares , 77 

Desierto . 1 15 

Espadan xzQ 

"Somme  observée 

Somme  calculée. 

Somme  des  erreurs  des  obs. 


par  la  Commit*. 

53°  Q'  *"  310 
03,36.47.393 
53.33. J7.I40 

■  ■  ■  ■  ■  m    ■' " '  m  ■ 

180.  q.  6.743 
180*  0.  4.Q98 

+  a. 716 

74*44  14*^7 
44*36.49.393 

60.49.  6.555 

__  _ 

180. 


o.  3.ai4 
o.  a. 110 


+  1.104 

35*  457  45*935 

108.10.54.047 

36.  3.34.979 

180^ 
180. 


4-*6i 
3.i48 


+  i.u3 

37*  5a' 58*  990 
88.17.45.017 
S3.4g.ai.ia6 


180. 
180. 


4.433 
6.610 


—  a.177 

37°  /  33*  019 

101.17.34.486 

4».34.56.3ag 

180.  o.  3.534 
180.  o.  4*487 

—  0.953 


par  Noua. 


33°  o'  a*aio 
93.96. 45. 6a3 
53.33.i7.i4o 

180.  0. 
180.  0. 

4.973 

4-oa8 

0.945 


37°5*'  58*344 
88.17.45.017 
53.49. ai. 196 

180.  o.  4.487 
180.  o.  6.610 

—  a.ia3 
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Angles  observes  et  arrêtes 


Teblean 


Tî«  des  ^^  desTrianglci, 

Triangles.  Noms  des  Stations.  Pages,      par  la  Commis*,  par  News. 


XI.  Desierto n5      4/f  a'  io"a8i  47°  a'io'^i 

.    Espadan i%j    ni-45.  6.69g  111-45«  7*63o 

Gullera 140      si .  1a.46.869  ai.  ia. 47. 553 

Somme  observée 180.  o.  3.83g  180.  o.  5.3a4 

Somme  calculée 180.  o.  7.830  180.  o.  7-8ao 

Somme  des  erreurs  des  obs.  —  3.981  •  —  3.496 

XII.  Espadan - i3o      n*54'  54"  975  n°54'  55'a«7 

Cullera i4o     149.16.10.340  149.16.  8.69g 

Mongô , 157      18.49.3.913  18.49.  3. 5i5 

Somme  observée 180.  o.  g.aa8  180.  o.  7.501 

Somme  calculée 180.  o.  5. 574  180.  o.  5. 574 

Somme  des  erreurs  des  obs.  «+•  3.654  +  **9a7 

XIII.  Desierto u5      i6°5i' 18*170  i6°5i' 19*606 

Cullera 140     ia8.  3.19.915  ia8.  3.ai.i45 

Mongô 157      35.  5.33/6a9  35.  5.34.88o 

Somme  observée 180.  0.11.714  280.  o.i5.63i 

Somme  calculée 180.  0.10.888  180.  0.10.888 


Somme  des  erreurs  des  obs.  +  0.8a 6  -h  4-743 

XIV.  Desierto ,...  n5      63°  53'  39*386  63*53'  ^747 

Espadan i3o      99.50.11.119  99.50.11.196 

Mongô 157      16.  i6.3i  .436  16.  i6.3i .  367 

Somme  observée 180.  0.11.941  180.  0.1a. 3*o 

Somme  calculée 180.  o.  i3.i4o  180.  o.  i3.i4<> 

Somme  des  erreurs  des  obs.  —  1 .  199  —  o. 83o 

XV.  Desierto *i5      4a*  5'56'596  4?  5' 36" 917 

Mongô 167      78.  4*10-°73  -78.  4-  9-996 

Campvey 16g      5g.5o.53.ga5  5g.5o.53.g4g 

Somme  observée 180.  0.40.594  180.  0.40.86a 

Somme  calculée... 180.  0.39.000  180.  o. 3g. 000 

Somme  des  erreurs  des  obs.  -f-  1 .  5g4  +  1  •  86a 
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"des  Triangles.     N°»  des 
Triangks. 
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Angles  observes  et  arrêtes 
Noms  des  Stations.  Pages*      par  la  Commiss.  par  Nons. 

Mongô i57      ai°58'  4a"538      fli058'4fl"4a6 

Campvey v. 169      95.08. 18.404      95.28. 18. 383 

Formentera 177      6a. 33.  ia.835      6a. 33. 12.898 

Somme  observée 180.   0.13.777     180.  0.13.707 

Somme  calculée 180.  o.  12.970     180;  o.  12.970 

Somme  des  erreurs  des  obs.  -f-  0.807  -f-  0.737 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES  DES  ÉTOILES  ET  DU  SOLEIL,  o^™"""» 

de  Passages. 

Faites  avec  la  lunette  méridienne ,  pour  déterminer  la  marche  de  la 
pendule,  le  temps  absolu,  et  Vazimuih  du  dernier  côté  de  la  chaîne 
des  triangles. 

Les  observations"  que^nous  allons  rapporter  ont  été  faites  avec  une 
excellente  lunette  méridienne  de  Lenoir  que  nous  avions  apportée  de  ,y 

Paris.  Elle  avait  quatre  pieds  de  longueur.  Nous  l'avons  établie  avec 
beaucoup  de  soin  et  d'exactitude  sur  deux  gros  piliers  de  pierre 
qui  étaient  eux-mêmes  posés  et  encaissés  dans  le  roc  sur  lequel 
était  placée  notre  cabane  de  Formentera.  On  concevra  tout  ce  que 
cette  construction  nous  a  donné  de  peine,  quand  on  saura  que  dans 
toute  Tile  d'Yviza,  il  n'existe  p^s  un  seul  chariot  de  transport,  ni 
une  seule  machine  avec  laquelle  on  puisse  charger  des  fardeaux.  Il 
fallut  donc  transporter  les  blocs  de  pierre  à  bras  d'hommes,  depuis 
la  roche  d'où  nous  les  avions  fait  extraire,  jusqu'au  sommet  de 
La  Mola,  où  notre  station  était  située;  et  ce  n'était  pas  une  entre-* 
prise  facile  avec  des  hommes  mous  et  effrayés  du  moindre  travail, 
tels  que  sont  les  naturels  de  celte  petite  lie. 

Nos  piliers  furent  établis  dans  les  premiers  mois  de  1806;  mais 
celte  année  fut  consacrée  à  la  mesure  des  triangles ,  et  nous 
n'entreprîmes  les  observations  de  passages  qu'en  1807.  Nous  com- 
mençâmes par  amener  l'axe  de  rotation  de  notre  lunette  à  une 
horizontalité  parfaite,  au  moyen  d'un  niveau  à  bulle  d'air  très- 
sensible.  Ensuite  nous  réglâmes  avec  un  soin  extrême  l'axe  optique 
du  micromètre,  et  nous  rendîmes  les  fils  bien  verticaux;  cela  étant 
fait,  notre  lunette,  d'après  les  dispositions  que  nous  avions  prises, 
6e  trouva  dirigée  à  très-peu  de  chose  près  dans  le  méridien,  et  il 
ne  nous  importait  nullement  de  nous  approcher  davantage  de  ce 
plan,  puisque  l'on  peut  calculer  aisément  la  déviation  d'après  les 
passages  observés  des  étoiles ,  au  moyen  de  la  méthode  qui  a  été 
donnée  par  M.  Delambre.  Nous  nous  attachâmes  donc  à  fixer  bien 
précisément  l'azimuth  dans  lequel  notre  lunette  était  dirigée,  afin 
de  nous  assurer  qu'elle  ne  s'en  écartait  pas.  Pour  cela,  nous  cher- 
châmes dans  nie  d'Yviza ,  placée  à  cinq  lieues  de  distance ,  des 
objets  fixes  et  reconnaissables  qui  se  trouvassent  exactement  sous 
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quelques-uns  de  nos  fils,  et  quand  nous  les  eûmes  trouvés,  ces 
dcPamges.  objets  nous  servirent  de  point  de  mire  pour  reconnaître  la  direc- 
tion de  notre  instrument ,  qui  au  reste  ne  varia  jamais  de  quantités 
considérables ,  chose  à  laquelle  nous  pouvions  nous  attendre  d'après 
)a  solidité  avec  laquelle  il  était  établi.  Nous  regardâmes  avec  raison 
ces  précautions  comme  suffisantes,  tant  que  nous  n'eûmes  besoin 
de  la  lunette  méridienne  que  pour  régler  les  opérations  a  faire  avec 
le  cercle  répétiteur,  et  trouver  le  temps  absolu  de  passage  de  la 
polaire  au  méridien.  Mais ,  quand  nous  en  vînmes  à  vouloir  déter- 
miner l'azimuth  du  dernier  côté  de  la  chaîne  de  nos  triangles ,  nous 
pensâmes  qu'il  fallait  chercher  une  nouvelle  précision.  En  consé- 
quence nous  fîmes  placer  dans  l'île  d'Yviza  un  de  nos  réverbères,  à 
très-peu  près  dans  la  direction  de  notre  lunette  méridienne.  Quand 
cette  direction  fut  trouvée ,  le  réverbère  fut  attaché  d'une  manière 
invariable  à  un  gros  pilier  de  bois  enfoncé  en  terre.  Un  matelot, 
établi  dans  une  tente  auprès  de  ce  signal,  veillait  constamment  à  sa 
conservation  ,  et  l'allumait  toutes  les  nuits.  Sans  altérer  l'horizon- 
talité de  notre  lunette ,  nous  amenâmes  le  fil  du  milieu  du  micro- 
mètre sur  cette  lumière  qui  paraissait  comme  une  étoile  de  première 
grandeur,  et  nous  nous  mîmes  à  observer  des  passages  dans  ce 
nouvel  aztmuth.  Il  faut  avoir  soi-même  fait  des  observations  de 
ce  genre ,  pour  apprécier  l'exactitude  qu'elles  comportent  ;  on 
en  verra  des  preuves  dans  nos  observations  mêmes  ,  lorsque 
nous  rendrons  compte  des  soins  que  nous  avons  pris  pour  les  véri- 
fier. Nous  avions  regardé  la  lunette  méridienne  comme  le  moyen 
le  plus  simple ,  le  plus  sur  et  le  plus  direct,  pour  déterminer  des 
azimuths  dans  un  lieu  où  l'on  peut  établir  un  Observatoire  fixe, 
et  l'épreuve  de  cette  méthode,  n'a  pas  trompé  nos  espérances.  Nous 
allons  maintenant  transcrire  nos  observations  dans  Tordre  où  elles 
ont  été  faites ,  et  telles  qu'elles  se  trouvent  rapportées  sur  nos  re- 
gistres. On  y  verra  jusqu'à  nos  essais;  on  y  verra,  par  exemple, 
qu'après  avoir  observé  durant  quelque  temps  avec  un  compteur,  nous 
avons  renoncé  à  celte  méthode  qui  nous  a  paru  toujours  susceptible 
de  quelque  inexactitude,  le  compteur  et  la  pendule  n'étant  jamais  pen- 
dant long-temps  parfaitement  d'accord  ;  mais  les  petites  erreurs  qui 
ont  pu  en  résulter,  et  que  nous  avons  indiquées,  ne  peuvent  être  d  au- 
cune importance  sur  les  observations  des  distances  méridiennes,  et 
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OBSERVATIONS  GÉODÉSIQUES.  i8î> 

elles  n'ont  pas  eu  lieu  dans  les  observations  d'azimuth ,  parce  qu'alors  ^^^^7 
on  a  observé  les  passages  des  astres  d'après  les  balte  mens  de  la   de  Passages. 
pendule,  sans  interme'diaire  et  directement. 

Nous  avions  deux  horloges  :  lune  sexagésimale,  qui  servait  pour 
les  observations  des  astres,  l'autre >  décimale,  qui  était  destinée, 
et  qui  a  été  en  effet  employée  à  la  mesure  de  la  longueur  du  pendule 
simple.  Il  fallait  donc  que  la  marche  de  cette  dernière  fut  aussi  bien     • 
connue  que  celle  de  l'autre,  aussi  les  avons-nous  très-souvent  com- 
parées, et  ce  n'est  qu'après  avoir   suivi   pendant  trois  mois  leur 
marche  et  nous  être  assurés  de  sa  régularité,  que  nous  avons  com- 
mencé nos  expériences  sur  la  longueur  du  pendule  simple.  Ces  deux 
horloges  étaient  placées  aux  deux  extrémités  de  la  cabane  qui  nous 
servait  d'Observatoire  ;   elles    étaient  solidement   attachées    à   des 
colonnes  de  grosses  pierres  incrustées  dans  la  muraille ,  et  cette 
muraille  elle-même,  faite  seulement  de  terre  délayée  dans  l'eau, 
formait  un  corps  trop  mou  pour  transmettre  et  communiquer  aisé- 
ment les  vibrations  ;  la  comparaison  des  deux  horloges  se  faisait 
au  moyen  d'un  chronomètre  que  l'on  comparait   d'abord  à  Tune  , 
puis  à  l'autre   et  à  chaque  fois  par  trois  ou  quatre  observations. 
Ce  chronomètre  nous  servait  encore   pour  comparer  chacune  de 
nos  pendules  à  elle-même ,  lorsque  nous  étions  obligés  de  la  re- 
monter. L'habitude  nous  a  fait  voir  que  ces  comparaisons  peuvent 
se  faire  avec  une  extrême  exactitude ,  et  nous  croyons  que  la  marche 
de  nos  horloges  ne  laissera  rien  à  désirer.  Nous  sommes  entrés 
dans  tous  ces  détails,  afin  que  l'on  put  connaître  toutes  les  pré  eau-    . 
tions  que  nous   avons  prises,   pour  rendre  nos  résultats  exacts, 
et  toute  la  véracité  que  nous  avons  mise  à  les  rapporter  fidèlement. 

4  Décembre  1807. 

• 

Premier  jour  des  observations.  La  lunette  méridienne  dirigée  sur  la  mire  qui 
est  près  de  l'Obserratoire  ;  on  n'a  pas  encore  allumé  les  réverbères  d'Yyiza  ;  le 
niveau  est  réglé  et  l'axe  optique  vérifié. 

Dil&rcneei.  Moyennes. 

ydePégase ier  fil.  8*9'5i"3  o. 

.  a 10.18.5  U 

3 10.44.5' ••'  *        )>•..     8»io' 44*35 

4.....  nuages 5a. 8 

5 11.37.3 

*4 
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186  OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 

mmmm~^^  Différences.  Moye 

Obsrryationi      Aldcbaran itr  fil.    ia*3i'  i3"5         A  » 

de  Passagei.  -       .      r  •  •  •  .  *7  O 

* 3l.40.5  g5 

3 3a.  7.0  a  }►...  ia*3a'   7*18 

5 53.  0.7 

(Nota.)  Ajouter  o'a  a  tons  cet  nombres,  parce  que  le  compteur  retarde  tir  h 
pendait  d'une  très-petite  quantité'. 

Rigel iir  fil 

a i*ia'  8*6     .    a5'5 

3 ".84.1."!.;  a6.4  !>•"•     l*ia'34'  < 

4 i3.  °-5....  a5-7 

5 i3.a6.a 


Soleil  ©••••   i**  bord. 


a*  bord. 


1 

>  Décembre. 

I*'  fil. 

1a*  48'  4o"5 

9 

4g.  8.5" 

3 

49.36.5" 

tf»  .  .  .  • 

5o,  4.5" 

5 

5o.3a.5" 

1*  fil. 

5i.  i.5 

a 

5i.ag.5*# 

3 

5i.57.5## 

4 

5a.a5.3" 

5 

5a.53.5" 

s8'o 
a8.o 
a8.o 
a8.o 

a8.o 
a8.o 
a7.8 
a8.a 


>...  ia*5o' 46*98 


Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 


Pendule iak59,37ffo      i*  3'ia"o      1*  3'57"o 

Chroaomètre.  n.5o.55.5    n.54.3o.o    n.55.i5.o 

1.  8.41.5      1.  8.4a. o      1.  8.4a.o 


Moyenne. 


Fomalhaut i€r  fil. 

.   a 

3 

'  4 

5 


6»  53' 33*  56 


6»  5a' 33*7 

53.  3.3' 
53.33.o' 

54.  3.6' 

54.33.o' 

(Ifota.)  Ajoutez  o*t  on  o"a  k  ton»  cet  nombre,  parce  que  le  compteur  retarde 
eur  la  pendule  d'une  tris-petite  quautittf. 
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•OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 

Différences.  Moyennes. 

^Baleine 1*  fil.  8*39'a7"o               - 

a 39.54.3" •*  £Q 

3 4o.ai.3'""  ;-     }...    8*4o'ai"33 

4 40.4S.Ï"'  ln 

5 4i.i5.5"'"  7 

Aldébaran i"  El.     ia*3o'  10*0         ag„ g 

a.....  3o.36.6  « 

3 31.3.3"-       •?}►...  ia»3i'  3' 46 

4.....  3i.3o.5  W  . 

5 31.56V*  *M 


Observations 
de  Passages. 


6  Décembre* 
Soleil  Q.....  a*  bord.  ier  fil.  nuages. 

; »^fj....rf0l 

3 55.i6.5         a8o,V...  ia»55'i6*  5 

4 55.44.5""'88y 

5 56.ia.5"-'  fl8*° 

Demi-diamètre  du  soleil  observé  la  veille. ...  1'  10*  5 

Passage  du  centre  Q  conclu ia*54'  6"  o 

(Nota,)   Second  bord  aux  quatre  derniers  fils;  le   premier  bord  et  les  autres  fils 
invisibles  à  cause  des  nuages. 

Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale* 

Pendule..   ia*57'5a*o      ik  o'ai'o      î*  o'5a"o      ik  i'47*o      ik  4'3a*o 
Chronom..  11.46.11.0    11*48.39. 5    11, 49.10.5    11. 5o.  5.5     u.5a.5o.o 

1.11.41.0      1.11.41.5      1.11.41.5      1.11.41.5      i.u.4a.o. 

Après  les  observations  du  soleil  f  on  s'est  aperçu  qu'un  des  fils  du  micromètre 
était  cassé ,  et  le  fil  horizontal  -détendu  ;  ce  qui  provenait  sans  doute  d'un  contact 
de  l'oculaire.  On  n'a  pas  observé  d'étoiles  de  toute  la  nuit  par  cette  raison. 
D'ailleurs  le  ciel  a  été  couvert.  Le  lendemain  on  a  défait  le  micromètre  ;  on 
l'a  remonté.  On  a  vérifié  l'axe  optique  et  le  niveau.  Ce  dernier  n'avait  pat 
varié  sensiblement;  et  en  remettant  le  fil  sur  les  mêmes  signaux  d'Yviza,  l'axe 
optique  s'est  trouvé  exactement  ramené  ,  au  moins  autant  qu'on  a  pu  s'en 
apercevoir.  C'est  avec  ce  nouveau  micromètre  qu'out  été  faites  les  observations 
suivantes. 
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Observations 
de  Passades. 

7 

Décembre. 

Ncnveûûx  fils. 

Différence*. 

Soleil  ©. . . .  i"  bord.  1er  H. 

ia»55'i7"5-#-i  fl8.Q\ 

a 

55.45.5      .  a8.0 

O*  • •  •  • 

56.13.5....  28>0I 

4 

5M».5#...  a8.0| 

5 

Bj.     9.5                                    l 

a«  bord,  t"  fil. 

&7-38-5....  a8.o 

3 

58-  6.5         flg 

3 

58-3/-5.'::.  as.o 

4 

53-  a -f....  a8.o 

5 

59.ÛO.5                                    / 

Moyenne». 


ia*5/a4* 


Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 


Pendule i*   a'    1*0       1*   a'fa'o 

Chronomètre 11.47.19.5     11.48.  0.4 

1.14.41*5       1,14.41*6 


Fomalhaut , 


ie 
a. 
3. 

4. 

5. 


Cl. 


6»5o'a7"3 
5o.56.5" 
51.36.9" 
51.57-3); 
5a.  36.7" 


Passage  de  Fomalhaut  le  5  décembre 

Retard  de  la  pendule  entre  les  deux  passages 

Ce  qui  donnerait  le  retard  pour  un  jour  sidéral 

Mais  dans  l'intervalle  des  deux  passages ,  la  mire  a  changé. 


y  Pégase ier  fil- 
ai  

3 

4 

5 


7-  8'°      .*6.5 

Zm**'L...  a6.8 
8.  i.3 

8.37.5* 


6*5i'a6*94 


6.53.33.56 

=  —  a.  6.66 
=  —  1.  3.33 


8»  /  34*58 


a6,a 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 
8  Décembre. 


189 


Observations 
de  Passages. 


Soleil  0....  iw  bord.  iep  61.     i2*58'37*o 


a*  bord. 


a 

3 

59.  4.5 
59.33.5 

4 

1.  0.  i.3 

5 

1"  fil. 

2.  •    •    •    m 

0.39.5 
0.59.0 
1.26.5 

3 

*f*  «  «  .  • 

1.54.8 
a.q3.o 

5 

a.5o.5 

Différence*. 

...  a7"5  ' 
. ..  29.0 
. . .  37.8 
. ..  28.2 


Moyen*!. 


>...     1»  o'^V 


27.5 

28.3 
28.2 
27.3 


Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 

Pendule i*  7'3o*o      ih  8'  6*0      1*  8*  3o"o 

Chronomètre 11.49. 49*6    n-5o.a5.5    11.50.49.5 


1.17.40*4 
Fomalhaut  invisible  à  cause  des  nuages. 

y  de  Pégase i"  fil.      8*  5' 58*  5 

a.. ...       8.  0.  4-5 
3 6.3i.5 


1.17.40.5      1.17.40.5 


4. 

5. 


8»  6'3i*  fc 


9  Décembre* 

O  Invisible  à  cause  des  nuage*. 

Fomalhaut 1*  fil.      6*48' ai*5 

a 48.5i.a""  " 

3 49«al-6  "* 

4 49.61.5""; 

5 5o.2i.5""#" 

y  de  Pégase iw  fil.  8*  4'35'5 

a 5.  1.5"** 

3 5.a8.5' '•• 

4 5.55.5  "' 

5 6.  ai.  5"*' 


6»49'air^i 


8»  5'a8*  5 
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Observations 
de  Pa*Mges. 


10  Décembre  1807. 


Soleil  0... 
très-ondulant. 


bord. 


a.. 
3.. 

4- 
5.. 
a*  bord.  1" 
a.. 
3.. 

4». 
5.. 


£1. 


fil. 


5'i8"5 

5.45.5" 

6.14.5" 

6.4a.5" 

7.10.5" 

7.40.5 

8.  8.0" 

8.36.5" 

9-  4-5" 

9.322.5 


Différences. 

.  .  .  ÙTJ*  O 
...  39.0 
.. .  28.O 
. ..    28.O 


Moyennes. 


27.5 
28.5 
28.0 
28.0 


>...      1*   /  25*35 


Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 

Pendule 1*13'    o"o       i^io^û'o       ifci4'5o"o       î^'So'o 

Chronomètre..     11.49.26.2     11. 5o. 16.2     11. 5i. 16.1     n.5i.56.o 

1.23.33.8      1.23.33.8      1.23.33.9      1.23.34.0 

(  Nota.  )  Le  mouvement  du  pendule  paraissant  très-lent  et  comme  prêt  i 
s'arrêter,  on  soupçonne  qu'elle  pourrait  avoir  besoin  d'être  remontée.  En  effet, 
en  ouvrant  la  boîte ,  on  a  vu  que  le  poids  était  en  partie  posé  à  terre.  On 
remonta  la  pendule.  Dans  cette  opération,  elle  s'arrêta  sensiblement  un  instant, 
et  nous  reconnûmes  qu'elle  pouvait  avoir  perdu  une  seconde.  Pour  s'en  assurer, 
on  la  compara  de  nouveau  avec  le  chronomètre ,  et  Ton  eut  les  résultats  suivans  : 

Pendule ifc35'io"o       i»35'35"o       ik36'   o* 

Chronomètre 11. 11. 35. 5     11.12.  o.5     11.12.25.4 

1.23.34.5  1.23.34.5  1.23.34.6 
(  2e  Nota.  )  D'après  les  comparaisons  du  chronomètre  avec  la  pendule  dans 
les  jours  précédens,  on  a  trouvé  que  du  8  au  10  décembre,  le  chronomètre 
retardait  en  24*  bi  dé  rai  es  de  2/56/2i  ;  ce  qui  suffit  pour  calculer  son  retard  entre 
les  deux  comparaisons  précédentes,  et  pour  en  déduire  le  temps  perdu  par  la 
pendule ,  pendant  qu'on  l'a  remontée. 


Fomalhaut , 


11  Décembre  1B07; 

.1*  fil 

a 6fc46'44"8 

5:....         47-i5*a"i 

4 47-45.4'  " 

5 48.i5^"* 


6»4/i5'i7 
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Différences.  Moyennes. 

y  de  Pégase ier  fil.      8*  a'ag"3    ^  ^ % 

a fl.55.5         ag  g 

3 3.a2.3""   V     V...     8*  3'aa"36 

. ...  20.9 

4 3. 4g. a  a6  3 

5 4.i5-5  •••       ' 


Observations 
de  Passages. 


12  Décembre  1807. 


Soleil  ©. . . .  1*  bord.  i«r  fil.  1*  1 1'  69"  1 

a 12.27.0"  '" 

3 12.55.5" 

4 i3.a3.5 

5 i3.5i.5'" 

a#  bord.  ier  fil.  14. ai. 5 

a 14.49.5"' 

3 15.17.6 

4 i5. 46. o#> 

5 16.14.0 


«7  9 
28.5 

28.0 

28.0 

28.0 
28,1 
28.4 
28.0 


>...     1*14'  6* 5a 


Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 


Pendule 1*17'   8*0       1*17'  28*0       1*17'  43*  o 

Chronomètre......     11.47.45.0     11.48.  5.o     11.48.20.0 

1.29.23.0      1.29.23.0      1.29.23.0 


Fomalhant 1"  fil. 

2 

3 

4 

5 

y  de  Pégase ier  fil. 

a 

3 

4 

5 

Aldébaran ier  fil. 

2 

3 

4 

•5 


6*45' 12*5 
45.41.8" 
46.12.3" 
46r.4a.5\"' 
47.12.0' - 

8*  i'a6ff5 
i.5a. 3'" 
a. ig.5*  " 
a.46.0-" 
3.ia.3#" 

ia*aa'48"6 
a3.i5  î"*' 
23.4a.4'" 
a4.  9.3 
34.55.7".' 


6è46'  îa'aa 


84  a'i9"3a 


ia*a3'4a*23 
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Observa  rions 
de  Passages. 


La  ChèvrcT . 


Rigcl. 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 

Différences.  Moyennes. 

1er  fil.  manqué. 

a i*  o'3o"o  *q* 

3       •  »•  «-o....  ^,Q\-     »*  »'   7'75 

4 1-/*5-°.  3G.5 

5 a. ai. 5 

i-O.      ^3'i7'6_.a5.4 

a 3.43.0  -  fi 

3 4-j-«:::::.1^-  ià*9'58 

< f  H-  -5.6 

5 5.  1.6 


i3  Décembre  1807. 


Soleil  ©....   iir  bord. 


a*  bord. 


i"  fi!. 

a 

3 

4 

5 

1"  fil. 
a.. .. 
3 

4 

5 


ifci5'aoff5 
15.48.5'" 
16. 17.0 
16.45.0" 
17.13.3" 
17.43.5  ^ 
.18. 10.6" 

18. 3g. a'  " 

5.  • . 

19. 35. a" 


38*0 
a8  5 
a8.o 
a8.a 

37.1 
a8.6 
37.3 

*7  7 


>...     i*i/a8foa 


Comparaison  du  chronomètre  à  la  pendule  sexagésimale* 


Pendule 

Chronomètre . 


i*ai  ag  o 
11. 4g. 10. a 


i.3a. 18,8 

Fomalhaut i"  fil. 

a 

3 

4 

O.  a    •     .    • 


l'ai' 55*0 
11. 4g. 36.i 

i.3a. 18. g 

6*44'  9"5 
44-38.8*j 

45.  9.3" 
45.39.5" 

46.  9.3" 


i*aa'3o"o      i*a3'i9*o 
11. 5o. 11.1     11.50.59.9 

i.3a. 18. 9      1.33.19.1 


6»  45'  9'3$ 


(  Nota.  )  Otez  o"i  de  ce»  nombre. ,  à  caow  d'nne  petite  avance  du  compteur. 

(3  Pégase i,r  fil.      6*  5a'  17*0 

a 52.43.1*" 


3. 

4- 

5. 


53.io.a 
63.36.4' 
54.  3.o* 


6»5y  9'94 
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Différences. 


y  Pégase 


......  % i« 

fil. 

8* 

o'a3"6 

2.. 

0.49.5 

3.. 

1.17.0 

4" 

1.43. a 

5.. 

2.10.1 

iq3 


Moyennes. 


84  1'  i6"68 


Observations 
de  Passages. 


i4  Décembre  1807. 


Soleil. 


1er  bord.   1"  fil. 
2 


a*  bord. 


3 

4, . . . . 

5 

i«  fil. 
a.. ... 
3 

4 

6 


1*18' 42*5 
19. 10.0" 
19.39.0'^ 

20.  7  o' 
20.35.3" 

21.  5.o 
ai. 32. 6' 
22..  1  o* 
22.29.5" 
22.57.2* 


27*5 
29.0 
28.0 
28.3 

27.  G 
28.4 
28.5 
27.7 


>...     ifca</ 49*91 


Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 


Pendule...      1*24'  i5*o  i*a5'   0*0  i*25'3a*o 

Chronom..     n.49.  0.0  •— 0*2     11.49.45.0  —  0*2     n.5o.i5.o  —  o'ï 


it35.i5.2 
Pomalhaut 1èr  fil. 


i.35. i5. 2 


1. 35.i5.i 


y  de  Pégase. 


Bélier 


6*43'   6*6 

S":*-?-4 

I4.36.4;;"  *-* 

45.  6.0* 


39.6 


1"  a.  7*59'  00*5 

a 7.59.46.5' 

3 8.  o.i3.3* 

4*>  •  •  •         0.40.3 
5 1.  6.3" 


1 

s... 
3... 
4... 


fil. 


9*53'  13*8 
53.40.1' 
53.  8.5" 
53.36.5" 
5 54.  4.0" 


s6'o 
s6.8 
36.9 
36.0 


37»  3 
28.4 
38.0 
37.5 


6»44'  6'*. 


8*  o'  i3'34 


9*53'  8»38 


a5 


Digitized  by 


Google 


Observations 
de  Passages. 


ig4  OBSERVATIONS  DE  PASSAGES: 

i5  Décembre  1807. 

Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale* 

Pendule 10*26'   5*o     io*a6'a5'o     10*26' 55" o 

Chronomètre......      8.48.  i5.o      8.48.35.0      8.49.4.9 

1.37.50.0      1.37.50.0      1.37.50.1 

Autre  comparaison  un  inséant  aprèe* 

Pendule ....     io*3a'i6'o     io*33'  o"o     io*33'5iro 

Chronomètre 8.54.a5.3      8.55.  9.2      8.56.  0.1 

1.37.50.7      1.37.50.8      1.37.50.9 
On  remonte  la  pendule ,  et  on  la  compare  de  nouveau  avec  le  chronomètre. 

Pendule 1 0*36"  4a"  o     10*3/17*0     io*3o'4a*o 

Chronomètre......      8.58. 5o. 7      8.5g.a5.7      8.5g.5o.6 

■»■»■>■  ■  — —        i ■  '  '" 

1.37.51.4      i.37.5i.3      1.37.51.4 


Solea iw  bord.  1"  H.  i»aa'  4*5 

a aa.3a.a" 

3 a3.  0.4* 

4 a3.ag.o" 

5 «3.57.0' 

af  bord.  \m  fil.  a4.a7.o 

a a4«55.o* 

3...,.  a5.a3.a* 

4 a5.5i.a* 

5.....  36.19.1* 


Différences. 

...  37*7 

. ..  a8.a 

. . •  a8 • 6 

• • •  a8 . o 

...  a8.o 

...  a8.a 

• . .  a8.o 

...  27.3 


Moyennes. 


i*a4'»'86 


Pendul 1*87'  43'o      i»a8'i8'o      i»a8'38'o 

Qjrenpmètre 11.49,30.6    11. 5o.  5.6    n.5o.a5.5 


1.38.13.4      1.38.13.4 
Fomalhant 1"  £3.      6*4a'  3'o 

A. .... 

3 

4 

5 


J.ia.5 


6*43'   3*78 


Digitized  by 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES; 

Différences. 

*  de  Pégase 1*  fil.  6*5o'  10*2      ^  fl5,g 

2 5o.36.o 

3 3i.  3.i           Z' 

....   2b . 7 

4 51.29.8           .g 

5.....  5i.56.o 

>  de  Pégase ie*  fil.  7*58'  17*  1            r, 

2 58.43.0""  "; 

_  _    ^     ....  27 . o 

3»,...  5a. 10.0 

4 59.37.0         g 

8.  o.  3.o 

*  du  Bélier 1"  fil.  9*5i'  9*0              „ 

2 5i.S6.5""  2  î 

_  _             ....  ao.4 

3 5a.  4.9          Mft  ": 

4 5a.3a.9               g 

5 "  53.  o.5!"  fl7'° 


\g5 


Moyennes. 
6*5i'  3'o3 


Observations 
dePlMtftges. 


••      7*5â'***«* 


9*5*'  4^5 


i*    t      h  m  ii. 


16  Décembre  1807. 


SoleU ,•  1*  bord.  iM  fil. 

2 

3 

4* • • • *  ' 
!>....* 
m*  botd.  i«  fil. 

...  '  3 

S...., 


27*5 
29.0 


.ik25'  26'  5 
25.54.0' 
.  26.23.0'        ^  ^ 

26.51.0         nÇL  rt 

27.19.0 

■j-*m..;;.«8.i 

a8 •*•;..,.  4.5- 

.  a9-I/3'5....  a».5 

29.4LO 


►...     i*2/33f8i 


Comparaison  du  chronôntêire  .«*•**?  /a  pendule  sexagésimale. 

PendaU.v,. ........      i»3i' îo'o      i^'^o      ik3a'  o"* 

Chronomètre 11. 5o.  0.8    11.50.29.7    n.5o.5o.6 

'1.41. sg.A      1.41.9.3      1:41.9.4 
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i96  OBSERVATIONS  DE  PASSAGES; 

Différences.  Moyenne*. 

Observations  A  Jq  Bélier 1er   fil.         g*  5o'     5"  8  - 

de  Passages,  n^  >zx  ^ 87  a 

B  2 5o.33.o  rtû  c 

3 5k   ..S""  £î>...     ?W  1'+ 

4 5lfl9'6....  fl7.6 

5.:...  5i.57.a  7 

(iVbta)  L'on  croit  le  compteur  en  avance  sur  la  pendule  de  3   on  4  dixièmes  de 
seconde. 


17  Décembre  1807. 
•t  du  Bélier ier  fil.      9*49'   T8  _.. 

.  ******    **7  *J 

? .   ^••9-?....  aS.a. 

3 49.57.5..  fl8  ,  }...    9%'57'48 

4 5o.a5.6               /» 

5 00. 53. a 


(^oftr.  >  Wot>fe«H>>>owH«râV,  vents  à  l'gst. 

Oter  o"3  de  tous  les  nombres ,  a  cause  de  l'avance  dn  compteur. 


iÇ  Décembre  1807. 

SoleU i€r  bord.  1»  fil.  .  i*3a'  10*75  ^  '  "  ',  5 

:  a.  ;.-.-.•         3a.38.5o      _• 

~  »~  ••    20.70 

3 33.  7.ao      rt0 

•4 33.35. ao        Q 

5.....  34.  3.ao 

*•  bord,  iw  fik  54.33.oo     " 

Jz  ...37.70 

,   ^a.;...   -      35.  0.70        «  é^ 

3 35.ao.5o  0 

4 35.57.10     ^î. 

c  m    c       ••  fl8.io 


Comparaison  du  àhronàmèlre  avec  la  pendule sexagésimale. 

PanMer. ...;.:.•-"  li^ia'o      'i»3/3a'o      iA38' îa'o 
Chronomètre^.....     1  i .561  0.4  v  11.56.39.4    u.5i.  o.a 


i*34'i8*o5 


1.47.  n.6      1.47.11.6      1.47.11.8 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES; 


19  Décembre  1807. 


>97 


Observations 
de  Passager. 


Différences. 


Moyennes. 


Soleil.......   iw  bord. 


bord. 


fil. 


fil. 


*35'32ff5 
36.  o.i 
36.29.0"" 
36.57.o'#" 
&7.25.1 
37.55.1 
38.23.o-'" 
38.5i.3#" 
39.20.0* 
39.48.3""" 


27*6 
28.9 
28.0 
28.1 

*7-9 
28.3 
28.7 
28.3 


>...    il3/4o"i4 


(  Nota.  )  L'axe  de  la  1  ariette  n'était  pas  rigoureusement  de  niveau.  L'errenr  mesurée 
exactement  après  l'observation  do  Soleil  s'est  .trouvée  égale  à  i*,a5  dn  niveau ,  dont 
le  support  de  l'ouest  était  trop,  bas,  par  suite  d'une  correction  mal  combinée  avant 
l'observation. 


Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 


Pendule i*4i'flo'o       i*4i'44"o       1*42'  10*0 

Chronomètre n.5i.   5.7     11.51.29.6     11. 5 1.55.6 

i.5o.i4.3      i.5o.i4-4      i.5o.i44 

Par  deux  comparaisons  de  l'horloge  décimale  avec  la  pendule  sexagésimale , 
on  a  trouvé*  que  la  première  retarde  sur  la  seconde  de  2*39'5"o ,  quand  la  pendule 
sexagésimale  marque  i&57'5"o  ;  ce  qui  ne  doit  être  considéré  que  comme-  une 
approximation  pour  savoir  à  peu  près  la  marche  de  l'horloge  décimale  qui 
doit  nous  servir  pour  la  mesure  de  la  longueur  du  pendule  simple. 


du  Bélier. 


1"  £1. 
3 

9»46'54'fl         a_»3 
f'ai •!....  a8.3 

3 

47-4.9-8 38., 

4 

5 

48.45.5           7 

9à4/49'78 


{Nota,)  D  passe  sur  l'étoile  des  nuages  qui  la  rendent  faible. 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES; 

20  Décembre  1807. 
Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 


Pendule ifca3'5o*o 

Chronomètre 1 1 .  3o .  35 . 4 

1. 53.i4-6 

Pendule l'iS'afo 

Chronomètre 11. 3a.  10.1 


1**4' ao'o       1**4*  5o*o 
11. 3i.  6. a    11. 3i. 35.i 


i.53.i3.8 

i.53.i4*9 

i*  s?  19*0 

iàa/   0*0 

ii.33.  5.o 

11.33.46.0 

i.53.i3.g       i.53.i4.o      i.53.i4.o 

Ces  comparaisons  sont  faites  avant  de  remonter  la  pendule  sexagésimale  ;  oa 
remonte  cette  pendule  ,  on  la  compare  do  nouveau  et  l'on  trouye  : 

Pendule l'aS^o'o      1*29' 5o*o       i*3o'   5*o 

Chronomètre n.35.a5.7     11. 36. 35. 5    n.36.5o.5 

i.53.i4.3      i.53.i4.5      1. 53.i4-5 

Différences  Moyeantt.        ^ 


Soleil . 


in  bord.  itr  fil. 

a 

3 

4 

5 

*•  bord.  icp  fil. 
a..... 
3 

<■.-. 
5 


ik38'  55#i 
39.a3.o" 
3a.5i.3;; 
4o.ao.o*  " 
40.47.5"" 
41.17.5 
4i.45.3;;] 
4a.  14.  a" 
4a. 4a. 3  ' 
43.10.4" 


ifc4*'  a'66 


(JVb(a)   Lenhf.au  uétérétiBé,  eti'ett  troDT<  parfaitement  exact. 
«  de  Pégaae i*r  £1. 


s.. 
3.. 

4>. 
5.. 


•  du  Bélier î"  fil. 

a 

3 

*    4 

5 


6*44'  5i*  5 
45.17.3" 
45.44.3" 
46.U.5" 
46.37.6" 

9*45'  5o'4 
46.17.8" 
46.46.1" 
47.14.3" 
47-4». 8"' 


6»45'44'44 


3*46' 46*io 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES.  199 

Différences.  Moyennes. 

Aldébaran ier  fil.     iak  '4'  *°"$.        fl6"a 

3.'.'.'.'.  i5.i4o\\\[  ^".o  h"  «'iB'iS'ga 

4 i5-41-0!."!!  26.4 

5 16. 7.4 

(iVbfa.)   Ajoutez  o"i  à  tous  les  nombres,  a  cause  du  retard  du  compteur. 


Obserra  lions 
de  Passages. 


ai  Décembre  1807. 


Soleil. 


bord. 


a1  bord. 


1"  fil. 

i*4»'  18"  o 

a 

42.46-0 

3 

43.i3.5 

4 

43.4a.5 

5 

44- 10.0 

1"  fil. 

44*4i<° 

a 

45.  8.3 

3 

45.37.3 

4 

46.  5. G 

5 

46.33.0 

i*44'a5"5i 


{Nota.  )  Retranchez  o"3  de  ces  aombees,  à  cause  de  l'avance  du  compteor. 
Comparaison   du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 


Pendule 

Chronomètre. 


i*5i'3o'o      i*5i'4o'o      1*5*'   a'o 
H.55. i3.o    u.55.a3.o    11. 55. 44-9 


1.56.17.0      1.56.17.0      1.56.17.1 

La  pendule  sexagésimale  avance  aujourd'hui  sur  la  décimale  de  a*38'fl4"  en* 
viron;  le  19,  elle  avance  de  3*30/5*;  donc  la  pendule  sexagésimale  retarde 
sur  la  décimale ,  et  celle-ci  est  plus  près  du  temps,  sidéral  que  la  première. 


y  de  Pégase 1*  fil. 

a 


3. 

4. 
5.. 


«  du  Bélier... 


.. ••«.». 


1" 
a. 
3. 

4- 
5. 


fil. 


7k5i'55"o 
5a.ai.o"  " 
5a. 48.0' 
53.15.0"" 
53.4i.o*#" 

9*44' 46*7 

45.14.3" 
45.43.5'" 
46.10.8'" 
46.38.3'" 


7*  os'  48*  o 


9»45' 4s*  5a 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 


Observation* 
de  Factage*. 


aa  Décembre  1807. 


Soleil. 


bord. 


Différence*. 


a*  bord. 


i«  fil. 

a 

3 

4 

5 

1"  fil. 

a 

3 

4 

5 


i*45'  4o"  5 
4S.  8.6" 
46.36.8" 

47.  5.3" 
47.33.5" 

48.  3.8 
48.3i.8" 

49.  o.a" 
49.28.6" 
49-56.5" 


Moyenne* 


iA4/ 48' 56 


Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 

Pendule aà  o'  4o*o      aà   1'  i5"o      aà  a'  0*0 

Chronomètre 12.   1.20.1     îa.   i.55.o     îa.  a. 3$. 9 

1b5.9-i9-9      i.5g.2o.o      1.59.20.1 


>  de  Pégase iw  fil. 

a. . . , . 
o»  • •  •  • 

4 

5 


7*5o'5i»o 
51.17. a" 
5i. 44-°' 
5a. 11.0' 
5a.37.o' 


a6'a 
a6.8 
37.0 
a6.o 


et  du  Bélier i* 

a. 
3. 

4- 
5. 


fil. 


9*43' 43"  a 
44.10.8' 
44-38.9* 

45.  7.a      -a°1 
45.34.7---fl7'5 


a7'6 
38.1 
a8.3 


7»5i'44'o4 


9*44' 38*96 


a3  Décembre  1807. 


«  du  Bélier . 


1*  fil. 

a 

3 

4 

5 


43  367:!-^ 

44- 4.3--'a8,i 

44.3z.9—87-5 


9*43'36'io 


a£  Décembre 
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JOl 


24  Décembre  1807. 


Observation* 
de  Passages. 


Soleil. 


Différences. 


itr  bord.  iw  fil. 

a 

3 

*f»  •  •  .  » 

S 

*•  bord.  ier  fil. 

a 

3 

4 

5 


i45a'a7"3 
5a. 55. a* ' 
53.23.8" ' 
53.5a.o" 
54»ao.a" 
54.5o.o 
55.18.0" 
55.46.5' * 
56.14.8" 
56.43.o" 


Moyennes. 


k  54' 35*08 


Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 


Pendule 

Chronomètre.  .  • . . , 


1*57'  ao"o      i*5/S6"o      i*58'i6*o 
ii.5i.59.5     n.5a.i5.5     11. 5a. 55. 3 

a.  5.ao.5 


y  de  Pégase...;' i«  fil. 

a 

3 

4* .... 
5 

*  du  Bélier i«  fil. 

a 

o. . . .  « 

4 

5 


7*48' 45*o  _ 
4.9.11.0"* 
49.38.o"  * 
60.  4.6 
5o.3i.o 

43.  ..o—"8"? 


7*49' 57'â* 


a7*6 


9*4a'  3a'3S 


43.a8.5" 


(JVb&i.)  Otei  o"i  «ni  deux  derniers  Sis,  h  came  du  compteur. 

La  Chèyr 1"  fil.    iak4/  i3'5 

47.50.0**" 


Rigel. 


a. 
3. 

4. 

5. 

1* 
a. 
3. 

4- 
5. 


48.37.3;; 
49-  4-»"" 
49.41  •«'" 


la^tf  37*33 


fil. 


ia»5o'36*o 
61.  1.6" 
5i.a8.o" 


.  35*6 

.  36.4 

_    _  ,     ....  s6. 3 

^'54-a....a5.8 
5a. ao.o 


ia»5i'37'9« 


a6 
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aba  OBSERVATIONS  DE  PASSAGES* 

Différences.  MoyennefJ 

j8  du  Taureau i*r  fil.      1*  o'   4" 5  5,g 

a o.3o.5  "  "     r  o 

3 0.56.3""  *  '     V...     i*  o'56*aa 

t:::    ::2;:58--  »5-3 


a5  Décembre  1807. 

On  a  remonté  la  pendule  le  matin. 

«  du  Bélier ier  fil.  9*40'  33" 9 

a 4l*   i-5"" 

3 41.a9.7j]]' 

4 41.57.9"" 

5 4*.a5.5"# 


9*4*' 09*7° 


a6  Décembre  1807. 


Soleil. 


ier  bord,  ier  fil. 
a 

3. ■. . . . 

4 

%j»  . . .  • 

a*  bord.  i«r  fil. 

a»... ... 

3 

4*  »  •  ••  • 

5 


a 


ik59'  i4»a 
5g. 4a. a'" 
o.ii.a 
o.3g  q" 
1.  7.0 
1.37.0 
a.  4.6" 
a. 33.o 
3.   1.5" 
3.a9.4" 


a7"8 
29.0 
a8.o 
a8.o 

27.6, 
a8.4 
a8.5 

*7>9 


>...     a*  i'ai'87 


Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 

Pendu,e **  4'   9'o      a*  4'  39*0      a*  f  5o"o 

Chronomètre n.5a.5o.4    u. 53. 10.4    n.53.3i.4 

a. 11. 18.6      a. 11. 18.6      a. 11. 18. 6 


«  du  Bélier 1"  fil.  9*39' 3i"o             #- 

a 39.58.5'""  3  J 

o-. 40.26.7          oft 

5  2* • •  •  a7-& 


9*4o'a6#7a 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES.  ao3 

Différences.  Moyennes. 

Aldébaran ier  fil.     12*  8'    1*2  ^ 

....  ab  5 
...    û.....  0.27.7 

"                .    3.,.,.        •   8.54.9;;  ;;^'g  !>•■•  ia*  *'54"7* 
;    -j  \rf-"#-  9.21.5 "v^6  8 
•  9.48. 3---  • 

La  Chèvre i«  fil.     ia*44'  7"3         _,     ^ 

aï....      45.43.5— faJ  - 

; #•*<:: &l\»- **#"'»> 

4 ■  47-58. o         *        \ 

R'gel i«r  fiL     »a*48'  3o"  i  -»  - 

1       •"*:;.,        .48:55.6 .  — 7' 

.  V     >     ...  3..;.-.  49-aa-o;;;;  flG;o  )►...  Ja*49'ai'34 

4.  •....  49-48-0  g 

.;..,-        po.  14.0 

£  du  Taureau ier  fil.     12*57'  58"3  « 

2/....  58.24.0  g    i 

_  ,    »   /  \      3;..,-  68.5o.3*"\'     /     V...  i2*58'5o"i4 

4:....  69.16.2  K 

5;....  69.41.9 


Observations 
de  Passages. 


27  Décembre  1807. 


Soleil.  ••••.. 

1*  bord,  i"  fil 

.      a*  3'38".o. 

2. . . . « 

3.  5.5* 

O.  V  •   .   1 

s. 34.0' 

*J.%\  •  • 

4-  3'«5' 

5.*  •• .  « 

4.3i.b* 

*•  ïborf.  itr  fil 

.5.  0.8 

2...., 

5.a8.a'4 

0.  •  •,«•< 

B.57,.0' 

4.... 

6.a5,6'. 

»     *. .    .. !   •  • 

'6.:... 

6.53^a" 

a/ 5 
a8.5 
a8.5 
28.5 

37.4 
28.8 
28.6 
37.6 


>...     aà  4'45'38 


Comparaison  dû  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 


Pendule 

Chronomètre . 


.a»  7'3o"o      a*  7'5o'o      a*  8'  i3"o 
11.53. 10.0     n. 53. 39. 9     11. 53. 5a. 8 

3.14.20.0      3.14*20.1      3.14.30.3 
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Google 


204 


Observations         et  du  Bélier, 
de  Passages. 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES; 

Différences. 

i"  fil.      9*38' a8"a  , 

a.....  38.55.7"""  1'° 

„  _      _  ' a8.a 

3.....  39.a3.9  8 

4 3o.5a.o 

s *..9.7;- 87>7 


*8  Décembre  1807. 


7  de  Pégase* 


«  du  Bélier. 


Aldébaran . 


»•  du  Corbeau . 


>*  du  Corbeau. 


1"  EL  7*  44' 33*  o 

a 44'fy'i' 

3 45.36.3' 

4«*  •  •  •  45-53.o 

5 46.19.3" 

1"  fil.  9*3/35*7 

a 37.53  r 

3 38. ai  .5' 

4 38.49.5; 

5 39.17.1- 

iw  fil.  ia*  5' 55*  7 

a 6.aa.o* 

3 6.49.5* 

4 7. 16. a" 

5 7.43.0" 

1*  fil  19*4*'  3*o# 

a.....  4l-3°-1# 

3 4i.58.ô" 

4 4*-35.8" 

5 4a. 53. a' 

i«  fil.  19*46'  43*4 

a 47*lo»°' 

3 47.37.0* 

4 48.  4-*' 

5 48.30.5' 


36*1 
37.3 
36.7 
a6.a 


7à  45' 36"i* 


S'SPai*» 


ia*  6' 49* 38 


igà4i' 58*oo 


X9*4/V« 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 


ao5 


39  Décembre  1807. 


Différences. 


Soleil. 


bord. 


fil. 


a*  bord. 


a 

3 

4 

5 

1"  fil. 

a 

o. . •  •  « 

4 

5 


a7"5 
a8.7 
38.4 
*7-9 

37.0 
a8.5 
38.9 
38.0 


Observations 
de  Passages. 


Moyennes. 


>...     a*ia'  a' 41 


aà  g'35'o 
9. 5a. 5" " 
10. ai. a" 
10.49*6' 
11.17.5* 
11.47.8 
ia.14.8' 
ia.43.3' 
i3.ia.a* 

i4-4°-â' 

(iVbfci.)  ÀYtnt  cette  observation,  on  a  remonte  U  pendule;  mais  on  s'est  assure* 
qu'on  n'a  pas  dérange*  sa  marche ,  parce  que  Je  compteur  qui  e'iait  d'accord  avec  elle 
ayant  de  la  monter,  s'est  aussi  trouvé  d'accord  après. 

Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale» 

Pendule a4 14'  3o*o      a*  if  5o*  o      a»  i5'  a8'o 

Chronomètre.  11. 54-  9. a    11.54.39.3    11. 55.  7.3 


y  de  Pégase 11 

a 
3 

4 

5. 


a.ao.ao.8 
*  fil 


a.ao.ao.8      a.ao.ao.8 


7*43'  30*5 
43.57.0' 

44.a3.7' 
44.50.8' 
45.17.0" 


7*44'a3"8o  . 


3o  Décembre. 
Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 

Pendule aài8'  o'o      aMS'so'o      aki8'45"o 

Chronomètre 11. 54.3g.  8    11.54.59.8    11. 55.  34.7 

a.aS.ao.a      a.a3.ao.a      a.a3.ao.3 

«  du  Bélier 1"  fil.  9*35'  ao*  a  flgffg 

a 35.47.0*   "     g 

3 36.i5.9""  a8'^  J>...     9Wi*'74 

4 36.44.0  "•      'g 

5.....  37.11.6"*'     /# 
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Google 


ao6 


Observations 
de  Passages. 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES, 
i*r  Janvier  1808. 


Soleil . 


Différences. 

ier  bord.  -i«r  ffl.      a*  19' 34"  2  „r  \ 

,.   28.3 
,.  28.6 


2. 
5. 
4. 
5. 


28.2 


a*  bord.  1"  fil. 

2 

3 

4 

5 


20.   1.7 

20 . 3o . o 

20.58. G 

21.26.8 

ai. 56. G  , 

. ...  27.4 

M**-°...  a8.5 

22.32.5  rt     rr 

.  .  «  .    20.0 

23.20.8  «    5c 

_  »  »  .  .    20.0 

a3.49.i 


Moyi 


>...       2A2l'4l*43 


Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale. 


Pendule 

Chronomètre  • . 


2*38'   0*0      a*38'36"o      a*39'   g'o 
12.  8.38.7     12.  9.147    ia»  9.47.5 

a. 29. 21. 3      2.23.21.3      a. 29. 21. 5 


a  Janvier  1808. 

(Nota.)  On  a  remonte'  la  pendule  avant  les  observations  de  distance  de  la  polaire; 
mais  elle  était  parfaitement  d'accord  avec  le  compteur,  avanret  après  celte  opération. 

*  du  Bélier i,r  fil.      Qh32'ia"o  ,c 

3  _    _     _ . . . .  27*  5 
a 3a. 3g. 5  a£ 

3 33-  7.7;;;;  ^  >...    9*33'  7'68 

4 33.35.8  'J 

5 34.  3.4' '"     7 

Aldébaran i«  fil.     12*  o'42"o  etc 

n0     26^5 

a 1.  8.5 

3 1-35./'"  ^'!  >—  ,Jfc%  l/35#66 

< ••••;::::  3:i 

5 3.29.3 

La  Chèvre i«  fil.     ia*37' 48"5  -~  K 

2 38.a5.o-*     g    * 

3 39-  3-2!!]'.  37*6  }  —   la*39'   a"36 

£ ?-3?'?....  36.5 

5 40.16.3 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 

Différences. 

*'gel i"  El.     12»4j'h"o 

_        ....  2b   1 

a 41.37.1  ^K 

-  /      i     • •••  20.9 

o 4a.  3.o  c  * 

y  ^7  ....  26. a 

4 4^.29.3  5  8 

4a. 55. o 

0  du  Taureau i«*  fil.     la*50' 3^3 

2 5i.  4.9  ~  - 

s 01. 01. a  * 

4 51.57.4  C     * 

K  c      4     ••••  2b.  6 

o 5a.a3.o 

Sirius • iwfil.     i4k....... 

fl 14. 12' 56*3 '•;• 

3 i3.a3.5"'  *7* 

4-....  i3.5o.6""  *£'* 

5.    ^     . . . .  ao . o 
14*16.9 


307 


Moyennes. 


..    13*4*'    3"  06 


i3*5i'3x'i6 


..  i4*13'a3*43 


Observations 
de  Passages. 


3  Janvier  1808. 


#  du  Lion. 


f  du  Corbeau. 


iw  fil.  7*  14' 43*0 

a îo.  9.0 

3 i5.36.5"" 

4 16.  3.o"" 

5 Ï6.30.0"" 

i"  El.  7*55' 3.9»o 

a 55.55.0*  "" 

3 56.33.5  "" 

4 66.49.5;;;; 

5.....  07.16.0  "* 


7*  i5'  36*33 


7fc  56' 33*33 


5  Janvier  1808. 


Arcturus. 


i«  fil.      9*40'  6' a 

a 4o.33.a""fl7o 

-  "J  ....  a8.o 

3         —  37.8 

4 41-2Q.O 

0 41«56.o  ' 


S1*' 
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Google 


2o8 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 


Différences. 


Moyenne*. 


Observations 
de  Passages. 


Soleil. 


bord. 


a*  bord. 


i«  fil. 

a 

3 

4*  • •  •  * 

5 

i"  El. 

9 

3 

4 

5 


a»33'  o*5 
33.28.0'" 
33.56.5'" 
34.34.6"' 
34.5a. 5" 
35.33.5 
35.5o.5'" 
36.19.0 
36.47.0'" 
37.14.6"' 


37 
38 
38 
37 


a8.o 
a8.5 
38.0 
37.6 


>...     s»35'  7'57 


Comparaison  du  chronomètre  avec  la  pendule  sexagésimale: 

Pendule a*39'4o*o      aà4o'   o'o      aà4o'3o*o 

Chronomètre...     n.58.i5.a     11. 58. 35. a     11. 58.55.1 


«  du  Bélier i"  fil 

a.... 
3.... 

5.... 


a. 41. 24- 8      a.4i.a4.8 

09.30.9  ^ 
39.59.1 
30.a7.fl*" 
30.54.7*" 


a. 41. 24. 9 


9**9"  59#o6 


6  Janvier  1808. 

Ciel  couvert  toute  la  matinée. 

«du  Bélier ier  fil.  9**8'  o'a 

•     a 38.37.7" 

3 528.55.9" 

4 *9M-°\ 

5 39.51.6* 


9ka8'  55'88 


Soleil. 


i"  bord.  ie 
a. 


7  Janvier  1808. 
fil.      a*39'4i*5 


/* 


a7"5 
a8.5 
a8.a 
37. 8 


37.8 
a8.3 
a8.i 
a8.o 


fl*4i'48fa5 


40.  9.0 
3 40.37.5* 

4 4l-  5-7' 

5 4i.33.5* 

a*  bord.  itr  fil.  4a.  3. o 

a 4a.3o.8* 

3 4a*&3-1 

4 @.*7-* 

5 43.55. a 

(Nota.)  On  a  remonté  la  pendule  avant  d'observer  le  soleil,  et  quand  elle  marquait 
a*i5';  elle  liait  d'accord  avec  le  compteur  avant  et  après  cette  opération. 

|8  de  la  Baleine. 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 


il  de  la  Baleine. 


1«  fil. 
fl 

3 

4 

5 


8» 


Différences. 


4'45'o 
5.11.6* 
5.39.1' 
6.  6.5' 
6.33,g' 


a<>9 


Moyennes. 


8k  5' 39*  3a 


Observations 
de  Passages. 


g  Janvier  1808. 


«  du  Bélier 


i«fil.  9ka4'5a*o# 

a...  •.  35.19.5" 

3 35.47.7" 

4 a6.i5.8" 

5 «6.43.3" 


9ka5' 47*66 


10  Janvier  1808. 

Àrcturas /fia.  g^'ôa*^ 

3 35.19.6 

3 35.47.0'" 

4 86. 14*7  V] 

5.....  36.41,9'" 

Très-vaporeux ,  mal  terminé. 

Soleil xw  bord.  xw  fil.  3*49' .38*  7^ 

3 5o.  6.5 

'                               3 50.35.3"" 

4 5i.  3.o 

5 5i.3o.5*" 

a*  bord,  i"  fil.  5a.  o.3.'  ' 

a 53.37.5"* 

3 53.56.5'" 

4 53.a4,o*" 

5 53.51.4"' 

|  de  la  Baleine i*  fil.  8»  i'36'a 

a a.  3.o" 

3 3.31.0"' 

4 3.58.o"  ' 

5 3.a5.o"' 


9»35'47'»S 


a*5i'45'36 


8*  a'3o'64 


n 
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Google 


Observations 
de  Passages. 


*io  OBSEÏtTATIONS  DE  PASSAGES. 

Ici  c6rïimencetU  les  observations  d'azimuth ,  avec  le  réverbère 
placé  à  Ste.-Eublie  f  dans  File  d'iviza.  On  a  dérangé  la  direction 
de  la  lunette  pour  se  mettre  sur  le  réverbère  qu'on  vient  d'indiquer. 
Ce  réverbère  disparaît  après  que  Ton  a  vérifié  le  niveau,,  mais  noa 
Taxe  optique. 

10  Janvier  1808. 

Différences.  Moyennes, 

st  du  Bélier i-JL      9**3' 4;*3  »6 

a 34.14.9""  Js 

3 34.43.0  ••'"       '     }...    9k44'43'oa 

4.....  a5.n.a  5 

Après  cette  observation ,  on  a  vérifié  l'axe  optique ,  et  on  l'a  trouvé  par- 
faitement réglé.  Il  devait  l'être  en  effet,  puisqu'on  l'avait  réglé  soigneusement 
en  remettant  le  micromètre  auquel  on  n'a  plut  touché  depuis  le  commencement 
des  observations. 

fi  de  la  Petite  Ourse..   ier  fil.     10*17'   4'°      ■'*  *x 

a..;..       18.41.*;;  \%l 

3 ao.aa.5""  iZ*-}-"  io*ao'aa'i7 

5 a3.4o.3. 

•à  de  Persée... i*r  fila  i6*3/3&*!T        5g.g 

a.. .  ..•  08. 11 1 1  » 

3....,         58.5o,8""  «X.  >...  io»38' 5o'86 

5 40.  9.6";'  *■' 

Aldébaran i iv  Ô.  u*5a*  17*?  flg,, 

8 5a.44.ï"*  J 

3 53.li. a""*  a£"g  >...  u»53'u'io 

JL.»...  53.38.6  »  r 

5 54-  45"5 

La  Chèvre s  * .   iv  El.  ia*aû'  a5"o  3g, 

«.•.'.•..  3o.     1.0*"**    gg 

-      3,....  &o.39.o"""'       '     V...  ia*3o'38'7o 

4.'.'...  Ol.lb.O  70    C 

5 3i.5a:5'*"3-5 

Rigel ier  ».    ia»3a'46"ô         agl*5 

a 33.H.5  g  g 

3.,..,    ».»■<:::  rf;0  ^»  «■•w^ 

^ ^/°....a6.i 

5 34.3o.i 


Digitized  by 


Google 


9  Taureau. ..........  1*'  fil. 

a 

3...... 

4 

5 

«•  d'Orion .:....   x«*  ffl. 

•a...-.-. 

4 

.  5 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES,  an 

Différences.  Moyennes. 

»a*4*'i4*6....  a5.4 

4a.4o.o  ~ 

43.  6.a' ••*       '     V...  ia»43'  6'ao 

43.57.9 

ia'58'a9"5     '      5.5 
58. 55.o ^  D 

59-47-o# 
i3.  ç.i.3.o- 


26.0 


Observai  iops 
de  Passuges. 


Ajoutez  0*2  à  tons  ces.  nombres,  à  cause  do  retard  dn  compteur. 

Siri« "f»...  1-  SI-  i4k  4'  4'< "■'„  a$»6 

a.....  4.31.0 

3 4.58.o"] 

4 'é.aB.o*** 

5.....  5.5i.5".' 


14*  fSfcfi 


11  Janvier  1808* 


Àrcturua.  ; ; .  ;  1*  £1 


34.i5.o' " 

5 34^7' '". 

4 35. 10. a  " 

5 35.37.3'" 

(Nota.)  Qaelqne  temps -après  lee  obswauons  4e  4a  pelais*  inférieure. 


*i*54' 4*' 6a 


Soleil. 


bord. 


fil. 


1 
•  a...., 

3 

4* • •  •  « 

5 

V  borf.  1*  fil 
a..!.! 
o. • . .  • 

-    4 

6 

Afatfbaran i"  fil. 

a 

S 

4*  •  •  •  • 
5 


a*5a'54*7# 
'SS.aaia" 
53.5i.o* 
.54.18.3" 
54.45.8" 
55.i6.o. . 

'    .55.43.o!! 

.  ,  .56.H.O* 
N56.39.3" 

*  .  57.  7-a" 

nk'Si'  14*8^ 

5i«4l*a 
5a.  8.3"' 

5a'.35.4*" 
53.  a.o" 


a*  55'  0*85 


ii*  5a'  8#34 


Digitized  by 


Google 


2ia  OBSERVATIONS  DE  PASSAGES, 

Après  l'observation  d'Aldébaran,  on  a  dirigé  la  lunette  méridienne  sur  le 
Observations  réverbère  de  Ste.-Eulalie  ;  et  l'on  a  trouvé  que  le  fil  du  milieu  le  partageait 
4e  Passages.    ^  deM  partieg  parfaitement  égales. 

Différences.  Moyennes. 

Rigel i-ffl-     ^T«MI1  fl5*Q 

a 3a.  9.1  fl6  ^ 

v  3 3a. 35. 3""  aSi  },.-..   ia*5a'35*a6 

5 33. 37. 3  * 

/B  du  Taareau i«  fil.     ia*4i'  "'8         ^5»  5 

a.....  41.37.3  g 

3 4».  3.5;;;;a6;a>...  ,*»*>' 3-sa 

*•-      f1-'^....  «5.6 

5 4a. 55.3 

0- d'Orion i*r  fil.     iaà57'37*a         fl5», 

a 57. 5a. 6  g 

3 58.i8.6""     l'I  y...  ia»58'i8*6o 

< «•«.«::::£; 

5....-       59.10.0 

Après  ces  observations,  on  a  remonté  la  pendule  en  mettant  d'abord  le 
compteur  d'accord  avec  elle  ;  mais  il  ne  s'est  point  trouvé  d'accord  après,  et 
la  différence,  qui  a  dû  donner  un  accroissement  de  retard  à  la  pendule,  a  para 
d'environ  1*. 


1%  Janvier  après  la  polaire* 

t  du  Centaure* ier  fil.  

a ai*ai'53"5 


• .  < 


3 aa.aa.a         _0  _>..•>  ai*32'aa'ao 


a8'7 

";•:•        ""^  •*....  38.7 

4 aa.5o.9         aRÀ 

5 33.19.3 


»' . 


a8.4 


Arcturus iet  fil.    ai*3a'43"3 

a 33..10.5 


a7*a 


3..._         33.38.0"""  ^*g  y..  ai*3y38*o8 


4 34.  5.6 

5 34.33.0 


*7-4 


Digitized  by 


Google 


Soleil 1er  bord.  itr  fil 

a... . . 
o. • •  •  « 

4 

5 

i< 
a. 
3. 

4 
5 


a*  bord. 


''fil. 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 

Différences. 

2*56' io" 5 

56.38. o' 

5>.  6.3* 

57.33.7' 

58.   1.8" 

58.3i.o 

58.59.0" 

59.26.8* 

59.55.0" 
3*  0.22.9" 

8*>4'n"o 
24.41.5' 
25.i3.o" 
25.44.8' 
26.15.8' 


2l3 


fi  d'Andromède ier  £1 

2 

3 

4 

5 

«  du  Bélier i*»  fil.  9k2i'  4o"o 

s 22.  7.5' 

3 22.35.6^ 

4 »3.  3.7' 

5 23.31.3" 

«  de  Persée 1»  fil.  io*35'  25"  o 

2 36.  3.7' 

3 36.43.5' 

4 37.23.2' 

5 38.  2.2' 


Moyennes. 


Observations 
de  Passages. 


a»58'i6*5o 


8»a5'13*aa 


9»  sa'  35*6» 


10»  36' 43*5a 


Après  ces  observations,  on  a  dirigé  la  lunette  sur  le  réverbère,  de  Ste.-Eulalie , 
le  fil  la  coupait  en  deux  parties  assez  égales,  pour  que  l'on  ne  pût  aperceroir 
de  différence  sensible.  On  avait  fait  la  même  épreuve  avant  d'observer  j9  d'An- 
dromède; le  réverbère  était  aussi  exactement,  sous  le  fil  )  ainsi  le  réverbère  et 
la  lunette  n'ont  point  changé. 


Aldébaran i"  fiL 

3 

3...:. 
4..... 
5.:... 

La  Chèvre i,r  fil. 

a 

3 

4-.... 
5 


il"  5o'  10*3 
50.36.6.'" 

5  09  •     •    •    < 

1.        3^         . 

5i.3o.4# '* 
51.57.0"'* 

12*27'  17*3 

m>»m     m  *  e  e 

27.53,8 
28.31.0*" 
29*  8.3 
29. 45,*"* 


n*5i'   3*62 


12*28'  3l*12 


Digitized  by 


Google 


Obnerrations 
de  Passages. 


3*4 

Rigel. 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES; 

Différences. 

fil.     ia*3o'38*3  ~ 

■   . . ..  ab  ; 

3i.3o.3  ~  . 

3i.56.G  . 

_  _ ....    33 .  i 

3a. aa.S 


a. 
3. 

4- 
5. 


fil. 


La   ir 

d'Orion . 


du 


fi  du  Taureau i 

a 

3 

4 

5 

Baudrier  i*'  fil. 

a 

3 

4 

5 

La  a*  du  même i*r  fil, 

3 

3 

5 

«■  d'Orion ,   la    3«   du  i"  fil 

Baudrier a 

3 


4- 
5. 


«d'Orion 1"  fil. 

a 

S 

4 

5 

Siritt» l"  fil. 

a 

3..... 

*}•  •  •  •  • 

5..... 

Castor ier  fil. 

a 

3 

4 

5 


iaà4o'  7' a 
4o.3a;5' 
40.59.0' 
4i.a5.o' 
4i .5o.5* 

iaà4/3owOB 
47.55.5" 
48. ai. 5' 
48.47. 5' 
49.i3.o* 

ia*5i'46'a 
5a. 11.9* 
5a.38.o' 
53.  4-°* 
53.a9.6' 

ia*56'aa'3 
56.47.8] 
57.13.9' 
57.39.9' 
58.  5.4# 

i3*  10'  a*i 

10.37.3* 
10.53.9" 
11.19.9' 
11.46.0 


»4* 


a's3*3 
a.5o.4 
'3.17.8* 
3.44.0' 

14*4/  >6'6 

47.46.6' 

.  48.17.3" 
48.48.0' 
49-18.1' 


Moye 
ia»3i'3o'34 


ia»4o'58'84 


ia*48'ai*5o 


ia*5a'37'95 


ia»5/i3'8« 


i3»  io' 53*84 


14»  a'5o*34 


14*48'  »7'3» 
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Procyon. 


Différences. 


1"  fil.  i4*54' 36"  o 

a 54.5i.i"* 

3 55.17.4'.'" 

4 55.43.5*"; 

5 56.  9.1"" 


»i$ 


Moy< 


Observation» 
de  Passage»» 


i4*55'  17*43 


i3  Janvier  1808. 

#  du  Centaure rfr  fil 

a ai*ao'  5o*4 

3... ..  ai. 21.10. a*' 

4 ai. 47. 9^ 

5 aa.i5.3'#** 

Arctwrna i«  EL  ai*3i'4o*i 

a 3a.  7.5 

3.  • . . .  3a .  35 .  o 

4.*....  33.  a. 8 

5.....  33.3o.o 

Soleil iw  bord.  i«r  fil.  a*  59'  a8*  5 

a a.5q.55.7t#* 

3.....  3.  0.34.1 

4 ::o.5i.3%*" 

5......  ::i.i9.5 

a*  bord.  ier  fil.  ::  1.49.0 

2 :;a.x6.a 

3.....  :;a.44.5"" 

4 3.13.5 

5 3.40.0 

*  d'Andromède.......   ief  fil.  8*a5'   8"  a 

,        a -.  33.39.0 

3 34.10.5'-** 

4 34. 43. a*']' 

5 35.i3.i"*" 

«  du  Bélier 1*  fil.  $k*Q'*j"5 

3.....  ai.  4-8^ 

3 31.33.9'*" 

4 .  aa.  1.0"** 

5 aa.a8.6"** 


ai*ai'  19*17 


31*  3a' 35*  ao 


3*  i'34'i3 


8*  a4'  10*60 


9*31' 33*93 
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a  de  Persée i*r 

3.. 

3.. 

4- 
5.. 


Moyenne*. 


io»35'4o'86 


ai 6  OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 

Différences. 
El.     io»  34' 32*1 
35.   î.a 

35.4l.O 

36.30.6*"* 
, ..  36.59,4 

Après  cette  observation  on  a  dirigé  la  lunette  sur  le  réverbère  de  Ste.-Eulalie  ; 
il  était  exactement  sous  le  fil. 

Alors  M.  Arago ,  en  faisant  marcher  la  vis  latérale ,  a  été  le  réverbère  de 
dessous  le  fil,  Ta  fait  sortir  entièrement,  d'une  quantité  à  peu  près  égale  au 
tiers  de  l'intervalle  des  fils  entre  eux;  puis  il  l'a  replacé  sous  le  fil ,  et  M.  Biot 
a  vérifié  qu'il  l'avait  replacé  exactement.  Le  10  janvier ,  lorsqu'on  commença 
pour  la  première  fois  les  observations  d'azimuth ,  c'était  M.  Biot  qui  avait  placé 
la  lumière,  sous  le  fil  ;  M.  Arago  l'avait  vérifié.  Nous  nous  donnions ,  par  ces 
alternatives,  l'avantage  d'avoir  la  moyenne  entre  des  vues  et  des  manières  de 
juger  différentes. 

Le  réverbère  étant  ainsi  replacé  sous  le  fil ,  on  continua  les  observations  dans 
cette  nouvelle  position  de  la  lunette. 


uk5o'   o'88 


Àldébaran i*  fil. 

11*49'  7*4. 
49*33.8 

a 

3 

60.  0.8' 

4 

60.37.0/ 

5 

5o.54.5* 

>4 

Janvier  1808 

Soleil i€r  bord.  1*  fil. 

3à  3' 43#i 

3 

3.10.6" 

%J»  m   •   •    » 

3.38.8" ' 

4 

4.  7.0" 

5 

4.35.0* 

a»  bord.  1"  fil. 

5.  3.6 

a 

5.3o.8" 

3 

5.59.0 

4 

6.37.3" 

5 

6.54.5" 

$  d'Andromède 1"  fil. 

8*33'  6*3 

a 

33.36.3" 

3 

33.   7.5" 

4 

33.39.3*-' 

5 

34.10.3 

3»  4'48'97 


8*a3'  7*70 


«  du  Bélier. 
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Différences. 

*  du  Bélier 1er  fil.      g* 

* ao'^-8....  a8.i 

4 30.57   Q  ^      c 

«  de  Peraée i«  fil.     IO*33'  18*9  »„,  K 

a 33.57.4-"-  ?  b 

S 34.37,3—  g'| 

5 35.56.a--'-59-1 

Àldébaran i«  fil.  11*48'  4*6           -     n 

« 48.3^.8--  a6a) 

3.....  48.58.o-     Z'I) 

£:::    t£ï::-*A 

**  Chèvre i«  fil.    ia»a5'  M'g 

_  ....  00  1 

a a5.47.g  -. 

3.....  a6.a5.3-*  2*î 

4 a7.  a.8'-  87'S 

5 

Ngel i"  fil.    iaka8'3a'6  „e 

.k    ^ m       •  •  •  •    30  ^ 

a a8.58.i  - 

0 39,34.8  c  ' 

4 39.30.9  .  . 

5 30.16.4  "" 

j&  du  Taureau i»  H.     13*38'    i'3  r,c 

s 58.aS.8--     * 

3 38.53.0*"-  a°'a 

-  _  ....  flb.a 

4 39«  19.2  56 

5.....  89.44.8"  -  *5'6 

i5  Janvier  1808. 

*  de  Persée 1"  fil.    io*3a'  16*  3         ,,„„ . 

a 3a.54.8-—  f- J 

3 33.34.4- •••  ?'6 

4 34.14.5        gg  _ 

^       5 34.53.3- ••'  ô8'* 


ai7 


Moyennes. 


9*  30'  39*80 


Observation» 
de  Passages. 


io*34'  37*  38 


...  11*48' 57*96 


îa*  a6'  a5*33 


13*39'  ^4*56 


ia»38' 53*03 


io*33' 34*66 


38 
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HSŒ^HSS  Différences.  Moyenne*4 

Obscnration.       Aldébaran i«*  O.     11*47'    1*5         «c 

it  Passages.  L  „„      •     •  •    2b   fl 

a 47.37.7  ..     fi7  3 

3 47-54.9;...  JL\  }...  u*4/ 54V 

5.....  48.48.4 

Après  cette  observation,  on  a  dirigé  la  lunette  sur  le  réverbère  de  Ste.-Eulalie; 
il  était  sous  le  El  exactement.  Peut-être  y  avait-il  cependant  une  petite  tendance 
de  la  lumière  à  osciller  plutôt  à  gauche  qu'à  droite  du  fil  sous  lequel  néanmoins 
elle  restait  toujours. 

«t  d'Orion ier  El.     i3à  6'  5a*  9  agt  f 

3 7-44-8  _  ^.3^..  i3*/45'oo 

4 8.11.1  - 

5 8.S7.*""*-1 
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Les  passages  qui  précèdent  ont  été  observés  tantôt  par  M,  Biot,  TT" 
tantôt  par  M.  Arago;  mais  à  partir  du  18  janvier  1808  ,  époque  du    dePauagee. 
départ  de  M.  Biot  pour  la  France,  et  jusqu'au  6  mars  de  la  même 
année,  c'est-à-dire  pendant  tout  le  tems  de  notre  séjour  à  For- 
mentera ,  les  observations  de  la  lunette  méridienne  ont  été  faites 
par  M,  Arago  seul. 

18  Janvier  1808. 

Le  fil  méridien  de  la  lunette  était,  peut-être,  un  tant  aoit  peu  à  gauche  du  signal 
d'Yviza. 

Bctard 

Différences.  Moyennes.  diurne. 

«  de  la  Baleine. . .   ieT  fil.     jo*n'fl4"fl  a5"g 

a 11.498  g 

3 ia.i5.8""  J  Q  }..*  io*ia'  i5"78 

j "•*•*.'■'•  35l5 

.     5 i3.  7.3 

«  de  Persée ier  fil.     10*  nuages.  \ 

* ■1<W49#sf...   /0*a  / 

3 30.29.5  g    g  \...  îo'So'aj^      l'a'oi 

4 3i-9-3::.\'38:9 

5 3i.4».a  J 

Aldébaran i«  fil.    1  i*43'  56*3  _  ag,5 

a ^      j{4  -  q°  -  ft 

3 44.49.9;;;;  %'l  >...  io*44' 49»9o      l'a'oi 

4 45.16.7  _  ags 

5 45.43.fl 

La  Chèvre »•'  H.    ia*ai'  3*8         a6^ 

a fli.4o.3  .-  / 

3 at.iy.B""  JL*}...  ,a»aa',7'54      x'i'95 

4 a^-8;;;.  a6;5 

5 a3.3i.3 

Rlgel 1"  fil.     ia*fl4'  a4"5         a5»7 

a a4.5o.fl         flg  3 

3 a5.i6.5         oC'/  >...  ia*a5'i6"5a      l'a'o* 

4 aH*'9....a5.6 

5 a6.  8.5 
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Observations 

àa  Passages,     y  d*OrioD1 

/d'Orion. 
§  d'Orion, 
{d'Orion. 
*  d'Orion. 
Castor. . . . 
Procyon . . 


OBSERVATIONS 


itr  fil.  12*33' 53"  2 

2 34.18.7" 

3 ,  34.45.0' 

4 35.11.0 

5 35. 36. 7' 

1"  fil.  12*4l,l6ir2 

2 41.41.6' 

3 42.  7.5' 

4,...  4a.33,5] 

5 4a.5g.2' 

itr  fil.  12*45' 32*6 

2 45*57.9 " 

3 46.24.0' 

4-...-  4S.49-9#" 

5 47*15«4 

itr  fil.  12* 5o'  8*5 

2 5o.33.g' 

3 5o.5g.8* 

4 51.25.9* 

5 5i.5i.4' 

ïn  fil.  i3*  3' 48*1 

fl 4-13.9* 

3 4-4°*°' 

4. •  •  • .  5.  6.0 

5 5.3!. 7" 

1"  £1.  14*41'  a»  S 

a 4i. 3a. 8' 

3 4a. .3.7' 

4 4a.34.5' 

5 43.4.4' 

1"  H.  14*48'  îa'o 

fl 48.37.6' 

3 49-  3.8* 

4 49-99.9" 

5.....  49.55.5" 


DE  PASSAGES. 

Différences. 

Moyennes. 

Retard 
diurne. 

...  25'5  * 

...  26.3  | 
. . .  26.0  | 

>...  ia*34'44"8o 

i'a»o5 

.. .  25.7  ' 

...  25*4  ] 

...  25.9  j 

. . .  26.0  j 

►  ...  ia*4a'  7*îo 

. . .  25.7  ! 

...  25*3  ' 

| 

...  26.1 
...  25.9 

►  ...  ia»46'a3'9S 

...  25.5 

1 

...  25*4  ' 
...  25.9 
• • •  26. 1  j 

►  ...  i2*5o' 59*90 

...  25.5  ' 

I 

...  25*8  ' 

. ..  26.1  { 
. . .  26.0  | 

>...  i3*  4' 39' 94 

...  25.7  ' 

...  3o*2  * 

| 

. . .  30.9  1 
...  3o , 8  j 

>...  i4*4a'  3* 60 

...  29.9  1 

1 

...  25*6  ] 

I 

...  26.2  | 
...  26.1  | 

►  .v.  14*49'  3'76 

...  25.6  1 

1 
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O  i"  bord. . , 


fil. 


a 

3 

4 

5 

O  a»    bord î"  fi!. 

a 

3 

4 

5 


|8du  Bélier i»  fil. 

a 

3 

4 

5 

«du Bélier in  fil. 


«  de  Peroée. 


fil. 


a., 

3. 

4- 
5. 


Aldébaran î"  fil. 


3. 

4- 
5. 


t  19  Janvier  1808. 


3*i8'58"5 
19.35.7" 
ig.53.5'" 
20.21.2' 
30.48.7* ' 

3*2 i'  18"  a 
ai.45.5' 

23.13.5 

33.41.3" 

a3.  8.7' 


Différences. 

37"  a 
37.8 
37.7 
27.5 


•27.3 
38.0 
27.8 
37.4 


9à 


3'   6?  3 
a. 33.3* 
3.   î.o" 
3.a8.6* 
3.55.7* 


9*i4'a3*4 
34.50.9" 
15.19.3' 
i5.47.â* 
16.14.8' 


10**8'    8*6^ 

38.47. a' 

•ag.^.i* 

3o.'  7.0' 

■3o.-45'.8' 

n*4a'5&ff8 
43. 30. 3' 

44.144' 
44-4o.8# 


Moyennes. 


221 


Retard 
diurne. 


Observations 
de  Pasbngcs. 


>...    3*31'  3"38 


■  •     9à#   o'98 


.,.  9hi5'  ig'io 


10*39'  37*14      i'a*a3 


./>*43' 47*34      i'a'56 


Ayant  d'observer  les  étoiles  précédentes ,  on  avait  reconnu  que  le  centre  du 
réverbère  de  Santa-Eulalia  était' un  peu  à  droite  du  fil  méridien;  la  note  qui 
accompagne  les  passages  du  18,  nous  apprend  que ,  ce  jour,  Ja  lunette  semblait 
dévier  dans  le  même  sens>  les  observations  de  4  du  Bélier ,  de  a  de  Percée  et 
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Observations 
de  Passage*. 


aaa  OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 

d'Aldébaran ,  du  18  et  du  19 ,  donneront  donc  la  marche  diurne  de  la  pendule 
avec  précision ,  puisqu'elles  ont  été  faites  dans  la  même  position  de  la  lunette. 
Après  le  passage  d'Aldébaran,  on  a  corrigé  la  petite  déviation  dont  je  viens 
de  parler.  L'horizontalité  de  Taxe  avait  été  vérifiée  dans  la  journée  y  à  l'aide  du 
niveau  à  bulle  d'air. 


Différence!. 


La  Chèvre itr  fil.     ia*ao'    1*3 

a 30.57.7"** 

3.....  ai.i5.i" 

4 ai.5a.i 

5 33.38.7"** 

Rigel. itr  fil.  ia*a3'  33*0 

a 33.47.6"" 

3 a4.i3.8"" 

4 34.40.0" 

5 a5.  5.7"" 

y  d'Orion 1"  fil.  ,  ia*3a'  5o*6 

a 33.i6.o""" 

3 33.4a.3"" 

4 34.  8.4'"" 

5. .  • . .  34 .  34 .  o 

t  d'Orion 1"  fil.  13*40'  i3"5 

a 4o.38.8"" 

3 4i.  5.0 

4 41.30.9"" 

5 4l«56.a"" 

f  d'Orion 1"  fil.  13*44'  *$".  8 

a 44. 55.0"" 

3.. .-. .  45.ai.a  ""  * 

4.'....  45.47.3*'" 

5 46.13.8"" 

£  d'Orion i«p  fil.  13*49'   5*9 

a 4.9 .3i..3 

3 49 -57..  9      ; 

5o.a3.a 

5 £0.48.7""  " 

*  d'Orion ier  fil.  ia*56'4i"o 

a,. . . .  57.  6.7"         ] 

3 57.33.9"**"  ] 

4 57.59.3""  ; 

5 &8.a5.s 


Moyenne*. 


Retaid 
dJtune. 


ia»  ai' 14"  96      l'a*  58 


ia*a4'i3*8a      l'a'jr» 


ia»33'4a'a4      i'a'5S 


i3»4i'   4*88      i'a'7a 


ia*45' ai'aa      i'a'54 


ia»49'57*a6      i'a*64 


13*57'  33*oo 
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Différences. 


«d'Orion .*.   i"  fil.  i3*  2' 45*  6 

2 3.11.0" 

3 3.37.3" 

4 4.  3.5" 

5 4»29-a" 

Sinus 1»  fil.  i3*54' 4°"$ 

a 55.  G. 8" 

3 55.33.9#' 

4.....  56.  i.o" 

5 56.27.5" 

f  du  Grand  Chien.   ier  fil.  14*  g'    i"o 

a g.3o,o 

3 9-59.9^ 

4 100.29.7" 

5 .     10. 58. 6" 

/  du  GrandChien.  1"  fil.  14*  18'  3i"g 

2 îg.  o.o*  " 

3 19.29.0" 

4 13-57.9" 

5 20.25.7" 

Procyon i"  fil.  14*4/   g*  5 

2 47. 35. a" 

3 48.   1.3" 

4-----         48.27.2" 
5 48.52.9" 


Moyennes. 


3*3 

Retard, 
diurne. 


Observations 
de  Passages. 


i3»  3' Zf  3a      l'a» 6a 


i3*55'33»94 


i4&  9'  59'  84 


i4*i9'a8V 


,4*48' 


1    22 


l'a' 54 


2e  Janvier  1808. 


Ayant  d'observer  le  soleil  >  on  s'est  assuré  que  l'axe  de  la  lunette  est  horizontal» 


©  1"  bord... 

. .  1"  m. 

3*33'  10*7 

a 

33.37.9 

3 

s3.  5.8'" 

4 

s3.33  5'" 

5 

34.  0.8'" 

O  a*   bord... 

. .  \"  El. 

3.34.3o.5 

a 

34.57.8*" 

3 

35.35.5""* 

4 

35.53.3"* 

5 

a6.ao.5°" 

.  37*  a 

•  fl7-9 

.  37.7 

.  37.3 

.  37.3 
.  37.7 
.  37.7 
.  37.3 


>...    3*34'  i5'6» 
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—  Retard. 

Observations  Différences.                 Moyennes.               diurne. 

dePauagc..     0  du  Béjier ier  £,  g»    x,    5.?        ^ 

a 1.30.7""'  „,  g 

3 1.58.3"""     7'       ...     9*  j'58'34      i'a'64 

5 a.53.o""fl7°) 

«  du  Bélier ier  £1.  9h  i3'  ao"  8             -  . 

a 13.48.3""  %l 

3 14.16.5""     °'„  V...     g^iô^a      i'a*58 

4 14-44-7        fl7  6 

5 i5.ia.3""  fl7-b 

Après  cette  observation,  on  a  dirigé  la  lunette  sur  le  réverbère  de  Santa- 
Eulalia  ;  les  ondulations  de  l'air  transportaient  successivement  l'image  à  gauche 
et  à  droite  du  fil  vertical;  cependant,  comme  elle  paraissait  plus  souvent  vers 
la  gauche,  on  a  cherché  à  corriger  cette  légère  déviation. 

Aldébaran i*r  fil.  n*4i'5i"o          fl-,g 

a 43.17.6""*     g 

3 4*.44.5;;;;  36;J  }►...  »*4»' 44*54      !'«•«• 

4 43.11.4'        6  „ 

5 43.38V"  ab'* 

Ude  TEridan....  1*' fil.  ia*i5'a5"5         oK., 

a i5.5i.o          ofi 

_  _                    tes»     2D  «li                                     . 

3 ,?"17"1....  a6.i  >•-  ia*lG  »7  ia 

< l6"^....  a5.6 

5 17.  8.8 

La  Chèvre 1"  fil.  ta»  18' 58*7         3g, 

a 19.35.4;""  ,; 

3 ao.ia.5'""  ,'"     V...   iaàao'ia'56      i'a*4° 

i ao'^-7....  36.8 

5 af.a6.5 

yd'Orion 1"  fil.  ia*3i'48"o      ^  a5„5 

a 3a.i3.5      *     g 

3.....  3a.39.5"""     !'     }-...  ia*3a'39'66      i'a'58 

4 33.  5.8""     5' 

5 33.31.5""  3S'7 


s  d'Orion i"  fil.     ia*43'  37* 3 

a 43-5a.7' 


a5'4 
a6.i 


3 44.i8.8       ;  a5g  ^..  ia»tfi8>      i'a'5o 

a5.4 


4 44.44.7. 

5 45.io.i' 


•  •  • 


^  d'Orion .. 
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Retard 


'  Differèhces:  Moyenne.,  diurne.      Oraerratione 

Z  d'Orion ,  1*  fil...  4a*  48'  3' a-  •      s5f5  \  *•  *—tp* • 

.       t  a..../'  "    48.28.7""    6      / 

!-  3.....         48.54:8' "  '  a5-_  Vv.  «a*48'54'7»     »'«'54, 

* ^•^;.V:a5.-6\       ..   . 

,.  ,5..-.,.        49.46.a-  ; 

}•:•  «-     '     '•'•••      _  •      •  '  

«  d'Orion 1"  fil.    i3*  ./  43'.o.  . .   •  '  V 

a.....  a.  8.7""      •*  3 

3!'....       ,   .a.34.A];."  ^  }i..  i5»  a' 34* 84      ï' a' 4»» 
4... ..  3.  »•<>""  a5J^ 

.'\:'i      '"V.    5...J.  ...     .3.a6.6  "•*•    1 ." 

Siriu» i«  fil.   . i3»  33'  37*9-     !  '    -J. 

.  .      a ,     ^4.  4.4  , 

•'"'"'"  >v-   !    '  S....;'.  .    '54.3i. 5"*. '.'  «■*'>...  iPBtfSi'tf  '  i'a'48 

•' ■■-•  4.-.'  54.58.5"'"  2:r 

5 55.a5.a""  **' 

Aprèi  cette  observation  ;6na  dirigé  de  nouveau  la  lunette  sur  le  réverbère 
qui  nous  sert  de  signal  :  le  fil  du  milieu  le  coupait  en  deux  parties  parfaitement 
égales. 

*  du  Grand  Chien.  i«r  fil.    iÂh  7'  58"  6       : .     . :  • 

A '     8.37.6         .-      *    ji 

3.....  8-57-3#.'#]-    4l6  }>••'  4**  y57"a$      l/lfl38 

4* • i . •  Q.ao.o  . .  _ 

e  ce      •■••   aS'° 

*.:\'       S...-.*    .    ..9-55-g....  Jt 

Procy°n *"  a'    ^^/^..i..  a5"5  V    ..  .      '  .'. 

» 47-33.5  -r     fl'6       / 

8. . . .-.    —  .47.58.7*  ~   qk'     V. . .  i4*4/*8*«o      1' a*6a 

4 48.a4.6—  a5'9  f 

5 48.      '  J  .-...-, 

La  lunette  vérifiée  encore  pne  fois,  sur  le  réverbère  d'Iviza ,  m'a  semblé  être 
dans  la  position  convenable.  

■  ;  I  in  1  .      1  1  1  i  1 1 H 

ai  Janvier  1808*  :] 

Avant  midi  on  a  remonté  la  pendule.,  ke  ciel  était  couvert  torique  le  soleil  a 
passé  au  méridien. 

*9 
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a»6  OBSERVATIONS  DE  FASSAGE& 

aa  Janvier  1808. 

d*  FhtMgèi.       Le  te        8>est  éclairci  un  ûtstjtft  avant  Je  passage  dk  «de  la  Bàlfeiàé. 

#  ,  -     •   •  \ . .  . 

*  Diffrancw.  Moyennes. 

10»  /  i3'9  .       a?,4 


Retard 


«de  lafealeinfc...  î*' fil. 


•dePéwé»..., 


a. 
3. 

4. 

5., 

1" 
a. 
3., 

4- 
5. 


«. 


7.39.3 
8.  5.5 
8.3i.5 
B.57.D 
^»a5';  o'8         gyg 

»     ....  39.7 
a6-59'a     .-39.0 


10*  r  5' 44 


io»a6,i9'4«      i'a»  56 


a.... 
1        o. . « . . 

4 

5.*.... 

Idel'Eridan 1"  fil 

a..... 
3 


11*40'  38'i6.     i'*'«9 


l'a*  6a 


l'a'go 


*7.58..a 

,  Le  signal  de  Santa-Enlalia  tient  de  -se  dégager  du  brouillard  qui  le  couvrait; 
il  est  \xA  peu  à  gauche  dû  Kl  méridien  ;  je  corrige  aussitôt  cette  petite  dénation. 

Aldébaran i"  El.     1 1*39'  4b"7 

4o.ia.i"* 
4o.3g.o"* 
4i.  6. a""* 
4i.3a.8'" 
iaâi3'ao*a 
,  i3*45.8 
nuages. 

'  4 wfcm . 

5 idem.' 

La  Chèvre i"  fil.     1a1  iB'&3"5.. 4 

Nuages  pour  les  autres  fils. 

Gel  couvert  pendant  le  resté  de  la  nuit.  • 

■       — i')fc  ;  '.y  .  ... '—^- -. — *- 

*4  Janvier'  1808. 
Ciel  couvert  le  a3. 
©  1»  bord î"  EL  nuages. 

3 idem. 

très-ondulans.     4 a*  36' 16"  8 

0  a*  bord 1"  fil.      3.37.ia.8 

a 37.33.6" 

3.....  38.  7.5 

4 38. 35. a: 

r  *»  •;.-a7.a 

5....^         39.  a.4  ' 


37*0 
a7.7 
37.7 


3à36'58*5o      i'»'5o 
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QWERVÀTHMfS  DE  PASSAGES.  »»7 

Le  réverbère  de  Santa-Eulalia  est  coupé  en  deux  parties  bien  égales  par  le 
fil  du  milieu  de  la  lunette  méridienne.  Oh*er?atiom 

DiSBéraices.  Moyennes»  •  diarna* 

Aldébaran ^  fil.    u'3/4Y.4         a6»3  \ 

a ?8. 7-i':"  *    /     • 

3.....         ^.34..7'"    l'     l..;  n»58'54'B6      x'a'aB 

<••••:.  *;*:;;:  3;*f  • 

5 3j,a8.a  J  -         '      . 

LaChèro i"  fil.    latiftf-a        39»} 

3 16.  ..8-V£-     L;  i^  a'78 

4/*    —  •  •  •  •     %ÏT.  1     I  *  # 

, ï6-3?-|....36.el. 

o 17.16.5  J 

Gel  couvert  i  l'instant  du  passage  de  Rigel  et  de  j3  du  Taureau» 

/d'Orion i«  fil.    12*35'   1*0  c.c 

a,.,..  35.SD.5  g 

5 36.44.0 

s  d'Orion 1"  fil.    îa* 3g'  17*5  ~, . 

5 *■.«■»•'•  s? }■••». ^«/ «•«. 

*■•••    *■*■*"::  *« 

!>.....         41.  o.a 


i  d'Orion. i«  fil.    »a»43'  55?4  „  y 

a....,       44-**~:H 


»  •  •  . 


4.....  45.10.7  -g 

J 45.3e.a",•  a5*' 

«d'Orion 1"  fil.  ia*5i'a7'3  ~a 

a 51.53.5*;;;  *°  *  . 

5...w.  5a.ao.5s;;*  a^;g  V...  *a*5a'aof5» 

4.....  64.47.0  g* 

•••t.  O5.10.O 

«d'Orion ...  i*»  El.  ia*57'33fo  aR. 

J  -*     . . . .  a&  7 

a.....  g»*..;.  a6.3.        - 

» g-f-a ... .  a6.a  h-.  ^58'<9Ç 

4 58.5i.a  aK 

5 59.16.9, 
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228 


'Observations 
•ie  Passages. 


0.1er  bord......  ,iv  fil. 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES; 

±5  Janvier1  \%o8,         ' 

Différences.  Moyennes. 


0  af  bord. 


■4*  •  »  •  • 
5.i'..i 
i"  fi!. 

a 

3 

4 

5....; 


3*38'   a's 
38.39.3 

:  38.57.0 
39.a4.-7" 

39-5r.8" 
3:4o.ai.3 

40.48.4  ' 
41.15.3" 
41.43.5'; 
4». 10.6 


Retari 
diurne. 


3*4o'  6'48 


La  Chèvre . 


1" 
a. 
3. 

4- 

5. 


fil. 


Rigel. 


y  d'Orion. 


i«  fil. 
a*.  • .  • 

3 

4?«- ... 

o. • •  •  • 

1"  si. 

a 

3 

A« •  •  •  • 

5:.... 


26  Janvier  1808. 

ia'xa'44'6    ..36.5 
i3.ai.i-.:       » 
i3.58.a     -  2*! 

1f35'4....  36.6 
15.13,0 

ia*.6-  5'3         ^.5 

. i6.5o.8  ~  . 

_  _..    ....  ab.i 

.     l6-5?'9....  a$.3 

^f:3....  a5.8 
.17.49.0 

^'f6....a5'5 

aB.25.3.  ~  . 

a7.i7.O- 


ia\i3'58*aS      l'a'aC 


iafci6/57#o4 


ia*a«'a5*a8 


La  grande  violence  du  yçnt  me  force  d'interrompre  les'  observations. 


■'27  Janvier.  1898. 
On  a  remonté  la  pendule..  Ciel  couvert  tonte  la  journée.. . 

28  Janvier  1808  ou  ftsafi»  (tem*  civil). 


.6  du  Centaure. 


1* 
a. 
S. 

4. 

5. 


fil. 


41 4F  7  m 

5.i5.o 

6.1a. 8." 
6.41.0" 


a8"3 
ag.o 
a8.8 
a8.a 


9*  5'43'go 
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Google 


©  i,r  bord. 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 

Différences.  Moyenne*. 


ltr  fil. 

2 


0  a*   bord. 


5.. 

A.. 
&.. 

4- 

5.. 


fil. 


3*4/ <  5. 
47.5i.6* 

48.19.0* 
48.46.3] 
49. i3.a" 
3.49.42.7 
5o.  9.7* 
50.37:0' 
5i.  4.5' 
5i.3t.5° 


Avant  de.  commencer  les  observations  d 


**9 

Retard 
diurne. 


27*1 
27.4 
27.3 

27.0 
27.3 
27.5 
27.0 


Observa  lions 
dePassagei* 


>,..     3*  49' 28*00 


étoiles  y  on  s'est  assuré  que  la  lunette 


est  bien  exactement  dirigée  sur  le  milieu  du  réverbère  d'Ivîza. 
*  de  là  Baleine...   ier  fil.     iok 


2.. 
3. 


4 

5 

«  de  Perse  e—.... 

♦  i"  fil. 

2 

3 

*t»  •  *  •  • 

5 

tdel'Eridan.».. 

.  i«  si. 

s 

3 

4-.... 

5 

tde  Persée 

.  i"  fil. 

a..... 

3 

4 

5 

y  deFEridan... 

.  1"  fil. 

2».  ,  .  ,  . 

3 

4*-*  •  •  • 

5 

/*  du  Taureau . . 

.  i«  m. 

a 

3..... 

4 

o'59"5 
i.a5.o" 


a. 17.0 
a. 4a*  5' 

10*  18'  46Î7 
19.25.5* 
ao.  5. a' 
ao.45.o' 
ai.a4.o' 

io»3a'38'3 
33.  4,,; 
35.3o,Ç* 
33.57.0* 
34.a3.o* 

ïo*53rao*3 
53. 53. à' 
54.36.9* 
55.  o.5' 
55.33.5' 

10*  57^48*  6 
58.i4.8' 
58.41:7; 
5g.  8.6' 
59.34.7' 

n*ao'a9*a 
ao.55.7' 
ai. aa.9' 
ai.5o.o' 
aa.16.7' 


a5*5 


a5.& 

38»  8 

39.7 
39.8 
3g.o 

a5"8 
a6.5 
26.4 
a6.o 

32*9 
33.7 
33.6 
33.o 

a6ra 
27.1 
a6.9 
26.1 

a6r5 
27.3 
27.1 
26.7 


ioà    l'5l*09       *'2"4i 


10*  ao' 


5*28      i'a'36 


ro*33'3o'  60 


io*54'  a6"8e* 


ioh5S'4i'6t 


ll*2l'a2r9D 
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a3o  OBSERVATIONS  DE  PASSAGES, 

ŒBSHŒHS  Retard 

_.  Difffcencet.  Moromei.  diotn*. 

OUerraUOM  «m  »    /«/       ». 

d«P«tM|M.    «auTaur«au. ...   i"  fil.     n*a6     08  ^     ag» 

a a6.a7.5-   '  .1 

3 a$.55.3 '•'•  Z  À  >••  »k*V5yi4 

....  87.4  ( 

4 a7-M-7....  a6.7 

5 37.49.4 

Aldebaran 1"  61.     n*33'  3i'6  -,. 

a..:..         35.69,p'—  *!* 

3 34.»5.o''*  *£'!?••••  "'Vtf'o»      ,','4! 

5 35.i8.B  * 

Après  le  passage  <T Aldebaran ,  on  a  dirigé  de  nouveau  la  lunette  sur  le  réverbère 
de  Santa-Eulalia.  Le  fil  semblait  le  couper  en  deux  parties  parfaitement  égales  ; 
cependant ,  afin  de  multiplier  les  chances  de  compensation  des  erreurs ,  j'ai  déplacé 
la  lunette»  et  je  l'ai  ramenée  ensuite  à  la  position  convenable,  à  l'aide  de  la 
vis  qui  est  adaptée  à  l'un  des  supports. 
jSde-'Eridan....   itr  fil.     ^  f  o#G  .,  \ 

a....*  6.a8.o  «  a  I 

3 6.5M:*"  a.i\'"  ia*  6r56^° 


1  •  • 


4-.,..  7.«4-5  &l 

7.5a.o  .    ) 


5 


La  Chèvre i"  fil.  la*  10'  3o/ 5         ^  .  \ 

a 11.15.9 "■■  -    .  / 

3 u.SS.*-*  g*®  >•-.  ia*n'53*.i8      i'a'56 

5 i3.  7.0              /  ) 

Rigel i"  fil.  ia»i4'   o"o            -, 

a 14^5.7* ••'  a57 

3 i4.5a.o-##  *î'5  >...  ia*hf5i'88      i'a'58 

5..-..  15.43.4*     •  a5*7  »               V 

>d'Orion 1*  fil.  ia»a3'a8*5           „_ 


a a3.54.4" 

3 a4.ao.3'"  **T  >•••  «a^ao'aS      *'»*5i 

4 a4.4s.5-'  a6*a 

5 a5.m.o 


»  •  •  • 


aÇ.3 
a6.a 
a5.5 


J1  d'Orion i"  fil.     ia«3o'  5i'5 

a 3t. 16.9 


«  •  . 


a5«4 


3 31.4a.9-*'  ag*°  V..:»a»3i'4»'9a      i'*'?» 


4 3a.  8.9 

5 5a. 34. 4' 


36.0 
a5.5 
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OBSERVATIONS 

jtfOrion 1*  fil.  ia*35'   8*o 

a 35.55.4' 

5 55.59.4' 

4 36>a5.a' 

5 36.5o.8' 

{d'Orion i"fil.  ï**3g'43'S 

a..*..  40.  9.i[ 

S 4o.35.o 

4 41*  ,-° 

,     5.*.... . .    4j.o6.5" 

x  d'Orion i"  fil.  1^4/  19*0 

a. . . ..  47*44*7* 

3 48.11.0' 

4 4&*fy*3 

5».>...  .    49-  5. a* 

«  d'Orion i .  1*  fil.  irf5fr  a5*« 

a &.49.'a* 

3 54.15.5' 

4 54.41.6* 

5 55.  7.1a* 

£du  Grand-Chien.  1"  fil.  i3>aa'5a"7 

a aJ.ig.S" 

3 a3.46.8' 

4*  •  •  ►•  a4«  14*° 

5.....  a4.40.TT 

Siriua 1"  fil.  i»45'  18* 3 

a £>.*À1 

3 46.11.9' 

4 4G.58-9' 

5 47*  5.5' 

ê  du  Grand-Chien.  ier  fil.  i3*  5g'  39'  1 

a.....  14.  b.  8.0* 

3 0.37.8* 

4 1.  7*5' 

5 1.36.5* 

JduGrand-Chien.  in  fil.  14*  9'  9*8 

a...-.  9.38.0 

3.  .^..  10.  6.9* 

4 10.36.O* 

5 u.  44 


DE  PASSAGES. 

a3i 

Différences.                Moyennes. 

Retard     f**™— — "B 
diurne.      _. 

OMemuoat 

...  iSU  j 

de  Pamga. 

;;;-;;[...  .«rv» 

»'fl'36 

...  «5.6  \ 

...a5'5) 

;;;2;H...^4o'35'o8 

l'a'  4» 

...  a5.6  l 

l'a*  36 

...  «6-9  ) 

..  aS'G  ) 

;;2^L.yV?6r^ 

i'a'3a 

. . .   A&.6  ) 

...afi-O 

...a6.8J 

...*€"4} 

. . .  «7.0  ( 
. . .  aS.S  \ 

...  a8'9  ] 

•••  a9-7  {                     '  ' 

...  ay.o  1 

...  a8'a  ] 

- 

...  a8.4          •'   " 

* 
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a3a  OBSERVATIONS  DE  PASSAGES; 

fSSSSSSSSSSS,     Après  cette  dernière  observation ,  on  a  cru  apercevoir  que  les  oscillations  du . 
Ob»enradoni  réverbère  de  Santa-Eulalia  sont  un  peu  plus  étendues  à  droite  qu'à  gauche  du 
de  Paaeages.    fiJ  .  ja  déviation  ^  quelque  légère  qu'elle  dût  être,  a  été  aussitôt  corrigée. 


29  Janvier  1808. 
Peu  de  tems  après  la  série  d'observations  de  la  polaire. 

28"  3 
aé.  9 
28.9 
38.4 

117.7 
37.6 
37.1 


a6»8 
37.5 
37.3 
37.0 


Moyennes. 


Retard 
diurne. 


6  du  Centaure. 

.  1" 

El. 

9*  3'43'6 

a. 

4»»-9"' 

3. 

4.40.8" 

4- 

5.  9.7" ; 

5.. 

5.38.1 

Arcturus 

. .  i,r 

61. 

9»i5'   a*5 

a.. 

15.39.6" 

3., 

i5.57.5" 

4-. 

16:34.9" 

5.. 

i6.5a-o* 

O  i*rbord.. . .. 

.  1" 

£1. 

3*5o'  a9"5 

a. . 

5o.56.3." 

3.. 

5i.a3.8*' 

ondulans. 

4- 

5i.5i.o* ' 

5.. 

5a.  18.0" 

O  »m,bord 

.  1" 

fil. 

S' 5a' 47»  5 

a.. 

53.14.3" 

3.. 

53.41.6" 

4- 

54.  9.0' ' 

5.. 

54.35.7" 

9»  4'  40»  8a      i'3*o8 


9»i5'57'a6 


3*  5a' 3a*  69 


36»  8 
37.3 
37.4 
36.7 


Le  tourillon  occidental  était  trop  bas  d'une  partie  du  niveau.  On  a  corrigé  la 
différence  quelque  tenu  ayant  de  commencer  la  série  suivante  d'observations. 


a  de  la  Baleine . . 

.  i«'  El. 

9*59' 56*4 

s 

19.   0.21.8" 

3 

0.47.8" 

4 

1.13.9" 

5 

1.39.5" 

«  de  Persée . . . . 

.  1»  fil. 

10*17'  43*1 

a 

18.31.8" 

Q*  *  •  •• 

19.   1.5 

• 

4 

19. 41.  2" 

5 

30.20.4' " 

j.0*.  o'  4f  88      i'3'ia 


1.0*19'  i"6o      i'3'68 


Cde 


Digitized  by 


Google 


Al  Jcbaran 

0  de  VEridan . . . 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 

Différence*. 

t  de  l'Endan. , , ,   i*'  EL  io*3i'  55*  i  ,„ 

_  ô . . . .  ab  7 

a 5a.  o.8  -  ' 

B,..,t  33.27,2 

4 3a,53y 

5 55. 19.5 

J  de  l'Eridao,,,,  ifF  H,  10*41' 44" 8 

a 4'2-  10.5  " 

fc*,*.»*       43,57.0* 

4  *  *  •  *  •        4  "^  ■  3-5 

5 43.39.5' 

>  de  I'Eridan. , , ,    i*r  fil.  10*  56'  45*4 

a 57 . 1 1 . 5  * 

3 57.38,3' 

4..,.,  58.  5.o* 

5 58,5i.a" 

Ja  du  Taureau...   i«  El.  11*19' 25B6;: 

9 19, 5a, 5 

R..U1  20.19.5" 

4 30.4e. 8' 

5 ai.i3.6 

iw  fil.  11,33.37.8: 

3....,  33.54.5 

5 33.31.5* 

4..*.,         33.48-6' 

5 34a5.3* 

1**  fil,  ii*  4' 57"  a 

a 5.34*7* 

5* . . .,  5.52.9 

4 6.21 . 1 

5 6.48,7' 

La  Chèvre......  1"  fit,  ia*  9'  35*  7 

a.,...  10. 13. a' 

3 10.49*4 

4---"  11,37.0* 

5 ia.  3,3" 

Rigeî • . .   1 w  fil.  13»  ia'  56"  6 

a..,,.  13.33,2" 

S 13,48.4' 

4...»         14.14.5" 

5 i44o-4* 


^33 


.  a6.5 

,  a5.8 

,.  25"7 

..  a6.5 

,.  36,5 

, .  36,0 

.,  36*1 

..  36-8 

. .  36-7 

.,  aG. a 

.  37.0 

. .  37 . 3 

..  afi.8 

M  36*7 

. .  27.0 

. .  37.1 

.  36,7 

,  a/5  ) 

-  38.3  f 

.  38,3  r 

■  *7-6  J 


Moyenne 
,,   io*3a' 37*36       i'3'a4 


diatue-       Ob«  nation* 
de  Pacage». 


1   10*  4a' 37*  06 

.   iû*5/38fla8      i'3*4o 


g   10*  ao'  19*60      i'3*3» 
1  u*  33' ai*  54      i'3*4* 

H 

.  la*  5' 5a' 93      i'3*38 
i   la*  10'  49*53      i'3*6G 

.  1a*  i*y  43*43    i'3*46 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES- 


y  u  Vf  non 

i       ui. 

a 

3..... 

4 

5 

$  d'Orion 

.  i"  fil. 

a 

3 

4 

5 

{d'Orion 

i"  fil. 

a 

5 

4 

3  •  •  •  .  » 

x  d'Orion 

.     1«   fil. 

a 

. 

3.  .'• .  • . 

4 

5 

«d'Orion 

i"fil. 

a 

« 

3 

^*  .  •  .  • 

5 

0  du  Grand-Chien 

.  i"  fil. 

a 

3 

4 

5 

Sirius 

i,r  fil. 

a 

; 

3 

4*  •  •  «-. 

5 

t  dn  Grand-Chien 

.  i"  fil. 

a 

« 

0.  •••».. 

4»  •  •  •  • 
5 

ia*aa'a5"a 
39.5o.6' 
a3.i6.8" 
a3.43.o" 
34.  8.6' 

ia»34'  4'7 
34.3o.o' 
34.55.9' 
35.31.8' 
35.47.6' 

13*38' 4o' 5: 
3g.  5.gi 
39.33.6' 
39.57.9' 
4o.33.5' 

i3»46' i5*  6 
46.4»-3' 

47-  7-7* 
47.34.3' 
48.  0.0" 

13*  5s'  30*  1 
53.45.7' 
53.13.0* 
53.38.3' 
54.    3.9* 

i3»3i'49'5 

33.  l6.0* 
93.43.4' 
33.16.7' 
33.37.4' 

i3»44'i5'o 
44.41.6* 

45.  8.7' 
45.35.7* 

46.  9.3" 

i3».58'35'7 

5g.  48 " 

59.34:5* 

14.  o.  4'.3* 

14.  o.33.a* 


36.6 


Aetftnï 
diurne. 


Différences.  Moyenne*. 

..,.13*  »3' 16*  88   i'3*38 


,.,  >3*34*56*oo   i'3*38 


,..  13*39' 31*96   i'3*ia 


,,  ,jj*4/  7*76   i'3*s8 


1**53' 11*98   i'3*44 


i3»  as' 43*  40   i'3*36 


i3*45'  8*66   i'3*3o 


13*69' 34*  5o  l'*' 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES.  »35 

Retard   ^^œs«bhs 
Différence».  Moyenne*,  diurne.     Obeemuion» 

*  du  Grand-chien.  i«  fil.    14»  8'   6*6,       a8#3  )  deft-p*. 

a 8.34.9*""  *        / 

5 9.  3.9-    ^n..,i4k9'  3»88      i'y.4 

f s-3a-8::::  â8:4 

5...,.  10.  î.a  * 

Le  signal  qui  avait  été  placé  sous  le  fil  méridien  de  la  lunette ,  s'est  constamment 
maintenu  dans  la  même  position ,  pendant  la  série  précédente  d'observations,  ainsi 
qu'on  s*en  est  assuré  après  chaque  passage  d'étoile. 

1 -  t  1  -  —      *  r      1  1  1     -  m  1  !■-!  — 

Samedi  3o  Janvier  1808. 

Peu  ^e  terns  après  l'observation  du  passage  inférieur  de  la  polaire; 

«du  Centaure.,..   1"  fil.    ai*  a'35"o  -  m 

a 3.  6V'  l\ 

3 3.38.0"-  jj*!  }>..  .«â  5'38'oa      i'a'So 

i <7*»"*-' 

6 4.41.0 

Aretnrtu 1"  fil.    ai*i3'5g*i  » 

a i4.a6.a"'"  7m 

3 14.54.0 ••••  ^'s  h"  *»àl*55'9*    *'5,5< 

4 i5,ai.6"*'       ' 

5 15.48.8"-    7' 

0  i»bord 1"  61.     3*53' 33»5 

c  /  . • • •  ay 

a 54.  0.7 

Obs.de  M.  Cbaix.  3 54-a8.o       '     ' 

Kjec""      7  • 

4 54.55.7  ^    fl6  L 

6 55.aa.a"  '      "  V...  g*55'38*ao 

©a"»  bord 1*  fil.  3*55' 5»'o             . 

a BC.i8.a--  f^î 

3 56.45.5--'  2'1 

4 57.ia.6-*7-, 

5 57.39.8"' •*    7* 

«de la  Baleine...  1"  fil.  9. 58. 53. a           -,, 

f io-  °-!?î!;;!  i5.« 

5 0.36.5 

Après  cette  observation,  on  a  ramené  le  réverbère  sou*  le  fil  méridien;  il 
était  d'abord  un  tant  soit  peu  à  gauche.  ... 


Digitized  by 


Google 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 


Obcerration* 

fe  Pauaga.    A  ^  Persée i"  fil. 


a. 
S. 

4- 

5. 


«deTEridan i«r  fil. 

a 


/•de  l'Eridan. 


£de  l'firidan: 


La  Chêne . . 


Rigel. 


3 

4 

5..... 

i"  fil. 
a. 

s...... 

4 

5 

l"  fil. 

a 

3 

4 

5 

i*  E3. 

a 

3 

4*  •  •  i  • 

5 

xn  fil. 


3. 

4- 
5. 


Ad'Orion. 


a. 
3. 

4- 

5. 

a. 
3. 

4- 
5. 


fil. 


Différences. 


37. 
18. 

>9 
10*  3o' 

3o. 

5i. 

3i. 

3a. 

10»  40' 

.   4». 

4» 

4a. 

4a. 

ia»  3' 

.4. 

4 

5. 

5. 
k  8' 

9- 

9- 

10. 

11. 

ki>' 
ia. 
îa. 
i3. 
i3. 


M' 


yd'Orion 1"  fil.    ia»ai' 


ai. 
aa, 
aa. 
a3. 
ia»3o' 
3i. 
3i. 
3a. 
3a. 


4o' o 
18.9 
.58.8 
.38.7 
.17. S 
3a»  a 
58.o 
a4.5 
5o.g 
,*6.7 
4i'8 
,  7-5 
.34.» 

o.5 
a6.5 
54*3 
ai. 8 
,5o.o 
.18. a 
45  9 
33' o 

9. a 
46.5 
33.9 
,  0.3 
53". 
19.  a 
45.6 
11.9 
37.8 

33*3 
47  7 

»3.9 

,40.0 

5.6 

49'6 
i6.5 
,43.7 
xo.9 
37-9 


36»  s 


U 


Moyennes. 

,...10*  17' 58*  7* 


Retard 
diurne. 


l'a' 8» 


>...  io»3i'a4»46      »'s»8b 


...  io* 4»' 34*o8      i's»98 


»a*  4'5o'oa 


i'a'90 


...  ia*  9/46»58      »'a»94 


...  ia*ia'45»63      i'a»8o 


*3»aafi3»88      i'3»oo 


ia*3»'43»7a 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES.  »37 

Aetard  ~ 

Différence».  Moyennes.  dinrne.     Observations 

i  d'Orion 1"  fil.    ia*37'37'5  -, ,  \  dePauaBe.. 

a .     38.  a.9-"-  *  ^ 

3.....  SS-a^o*"*  3g*1  J>...  îa'SffaS^S      i' a'98 

i ?•»■*::::  L5 

5 09.30.5 

*d'Orion i"  fil.     ïafc45'ia*7  ,flQ 

a 45.38.5-  •-  ™J 

3 46.  5.o""  2  g  y..-.  ia*48'  4*94      i'  a*8a 

' ï*1'5' .".'."  *5.9 

5 46. 57, a  * 

*d'Orion i«  fil.     ia*5i'i7*3 

e       /    ©••••    a5  5 

a 5i.4a.8         fl6  3 

3 *.  5a.  0.1""     ~'     V...   ia*5a'   0*08      ï'a'oo 

4 5a. 35. a  -  Q 

5 53.  1.0 

La  lumière  d'Yviza  est  encore  parfaitement  coupée  parle  fil  méridien  en  deux 
parties  égales. 


Soleil...  1"  bord.  ifr  fil. 
a...«« 
3 

4 

5 

a*  bord.  ier  fil 
a 


Dimanche  3i   Janvier  1808. 

3*5^36*8  „fl 

57-  3-6  ^  c 

57.3t.  * '  5 

57-58"6....  a6.8 
58.a5.4 

3  58-54.a  ofi  ft 

c            . • » .  ao . o 
09.31.0 


3 59.&.5-'~  a7'l 

4 4*  o.i5.8  1 

4-  0.43.7. . 


3*  58'  39*77 


Av*it  de  commencer  la  série  suivante ,  on  a  placé ,  le  plus  exactement  possible  , 
le  fil  méridien  sur  le  milieu  du  réverbère  de  Santa-Eulalia» 


Aldébaran. 


•»  fil.     u*3o'aal'a 
\ 3o. 48.-7  V 


3i.i5.&' 


a&*5 
37.1 


4 B..4..S—2-; 


5a.  9^.3* 


a6.5 


.  il*  3i' 15*76      l'a^Sg 
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»38 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 


Observations 

dePameet.    g  de  TEridan . . . .  iff  £!.  ia*  a'5i'5 

a 3.19.0 

3 3.47.1 

4 4.i5.3 

5 4.43.o 

La  Chèyre iw  EL  *ak  /  3o'  1 

a 8.  6. a 

3 8.43.9 

4 9.01.0 

5 9.57.5 

Rigel 1er  £1-  ia*  10'  5o*7 

Q II.16.4 

3 11  4a. 8 

4 ia-  9° 

5 ia.34.6 

y  d'Orion i#r  fil.  ia»ao'  19*  a 

a.....  ao.44-& 

3 ai. 10.9 

4 ai. 37. a 

5 aa.  a. 8 

id'Orion i«  fil.  ia*a9'46*5 

a 3o.i3.5 

3 30.40.7 

4 3i.  8.0 

5 3i.35.o 

{  d'Orion iw  fil.  ia*56'  34' 5 

a 37.  0.0 

3.....  37-a6.i 

4 37.6a. o 

5 38.17.6 

*  d'Orion itr  fil.  iaà44'  9*7 

a 44.35.5 

3.....  45.  a.o 

4 45.a8.a 

5 45. 54.  a 

«  d'Orion iw  fil.  ia*5ô' nf3 

a 5o.4o.o 

3 5i.  6. a 

4 5i.3a.5 

5 5i.58.a 


Différences. 


36* 


Moyennes* 

„...  1a»  3' 4/ 18 


Retard 
dionie. 


i'a' 84 


....  1a»  8' 4^74      »'a*84 


, ..  îa* n' 4*' 70      l'a'gi 


,..  ta*  ai'  M/98 


l'a*  90 


»...  ia»3o'4o'74      i'a' 98 


,.  ia»3/a6»©4      i'a'94 


....  ia*45'   l'gâ     1*3*08 


►...  ia»5i'  6*a4      i'a8'4 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES.  *3g 

Le  réverbère  d'Yviza  était  exactement  sous  le  fil  ;  par  momens ,  on  aurait ! 
cru  cependant  qu'il  débordait  un  peu  trop  vers  la  droite  ;  du  reste ,  s'il  existait  ^p^igw! 
une  déviation ,  elle  a  dû  être  extrêmement  légère. 


Lundi  x*r  Février  1808. 
Différences. 


6  du  Centaure...   1"  fil.     ai* 


Moyenne*. 


Retard 
diurne. 


ai*   1'  33*35      l'a*  83 


i'r  hi.    ai*  o  39  a 

a nuages. 

3 idem. 

4 idem. 

5 ai.  a. 35. 5' 

fil.    ai4  n'53'5 
12.20.6* 
ia.48.a' 
i3.i5.o/ 
i3.43.o" 

Avant  le  passage  du  © ,  on  a  remonté  la  pendule.  Le  compteur  qui  était  d'accord 
avec  elle  avant  cette  opération ,  était  encore  d'accord  après. 


Arcturus 1" 

a. 
3. 

4. 
5. 


37.6 
37.7 
27.1 


ai*  ia' 48**4      i'a'85 


Soleil..,.  i«r  bord.  i«  fil, 


extrêm.  ondulans. 


a6  bord. 


a6"8 
37.3 
37.  a 
a6.8 


a6 

•9 

37 

.3 

37 

■4 

96 

•9 

4*  1' 4**49      *'a'8o 


iw  m.  3*59/4o#o 

a.. . .  •  4«  o»  6.8 
3.....  0.34.0" 

4 1.  i.a  * 

5 i.a8.o" 

i,r  fil.  4.  1.56.8 

a a.a3,7*" 

5 a.5o.9*# 

4 3.i8.3" 

5 3.45. a" 

Avant  le  passage  de  a  de  Persée ,  on  a  dirigé  la  lunette  sur  le  signal  dTviza  ;  il 
était  exactement  sous  le  fil. 

«  de  Persée i,r  fil. 


a. 
3. 

4. 
5. 


t  de  l'Efidan.... 


a. 

3. 

4 
5. 


fil. 


io*i4,34ff3. 

i5.i3.i"\ 

i5.53.o"" 

16. 3a. 7 

•  • .  ' 

17.11.7 

10»  38' 26*  3: 

s8.5a.o 

39.18.7'*' 

ag,45.a 

3o.u.o: 


jo*i5' 53*96 


i'a'9» 


10*39'  i8'64 


l'a'gi 
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Observations 
de  Pansages» 


*  du  Centaure. 


Arcturus 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 

Mardi  a  Février  1808  (  tems  civil  ). 

Différences.  Moyenne! 

i«p  EL    30*  5g' 36*  6         ^  x 

a ^.59.57.7;;;;  33.0. 

5.....     ai.  0.39.7    ,     3l.9  >'"  ai     °  SS  7 

4 »•  v6!!!.  31.4 

5 1.33.0 

1"  El.  aifclo'5o*7#...  a7'0 

a 11.17.7*  "**   ft„  o  . 

*  11  X5  5"""    7'2  U-  aik ii' 45"5a 

4 ia.i3.3  ft_  , 

5 ia.40.4 


Retard 
diurne» 


l'a' 63 


1'  a" 7a 


Mercredi  10  Février  1808  (  tems  civil  ). 


Le  ciel  a  été  constamment  couvert  depuis  le  a  février. 


Arcturus. 


1"  fil. 

a 

3 

4 

5 


«  du  Serpent. .. 


!•'  El. 

a 

3 

4.  •  •  •  • 

5 

Soleil...  1"  bord.  in  fil. 
a 


a*  bord. 


3 

4 

5 

!"    fil. 

a 

3..... 

4 

5 


aa*  a'ob'B: 
a. 57. 5:" 
3.35.3:" 
3.53.o  " 
4-ao. a 

aa*3o'a6*7 
3o.5a.3'*' 

31.18.5 
31.44.7'^ 

3a.  10.4" 

4»a6'a9'7:: 
a6.55.5 

27.32.0 

a7-49-7"^ 
38.16.9' 

4*  a8' 44"* 
39,10.5" 
39.37.5*" 
3o.  4.6 
50.30.9" 


aa»  3^5*30      i'a"53 


a5' 8 
37.1 
37.1 
36.3 

36"  3 
37.0 
37.1 
36,3 


ioà3i'i8'5a 


4*a8'3o"n 


Jeudi 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 


>4> 


Jeudi  ii  Février  1808. 


Observations 
de  Passage* 


On  a  remonté  la  pendule. 


Différences» 

39.50.7" 
5o.i7.5* 
30.44.5* 
3i.ii.b" 
4. Si. 39.0 
3a.  5.5" 
3a.3a.5# 
3a.59* a# 
33.35.7' 

/d'Orion 1"  fil.    13*16'  i4*5: 


5olea....i«bord.  i«  fil. 

a 

3 

4 

5 

a*  bord.  1*  fil. 
a 

o* . • .  » 

4 

5 


Moyenne*. 


Réuni 
diurne. 


9. 
3. 

4- 

5. 


{d'Orion i«  £1. 

a 

3 

4-...: 
5 


16.39.8 
17.  5.7 
17.31.7] 
i7.57;a" 

ia»a5'  6' 6 
a5.3i,g' 
a5.58. o' 
36.34.0' 
aé.49.5' 


aG'a 
a6.8 
37.0 
a6.5 

aG.5 
37.0 
36.7 
a6.5 


4*3i'a5'oi 


i+if  6*78 


ia«a5'58'oo 


Vendredi  ia  Février  (  tenu  ciril  ). 

I  du  Centaure.  .7  1**  fil.  ao 

a ao449'.33'o 

3 60.  5:x""  g*  *>...  ao»5o'  5*o3 

4 50.37.0""  _  '9 

^  '     ....  3i.o 

5 5i.  8.0 

et  dn  Serpent. ...  1"  fil.  aa*a8' aa"o           _, . 

a a8.4*.a""2a 

3.....  •9-»4.4;;;;^}-.-m»-9'i4,5<  ^,-99 

4 39,4o5          55 

5 3o.  6.o•,,'           . 

3» 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 


Obterouioo»  Diffifwncei. 

dtPaMacet.    Soleil....  i»  bord,  i»  fil.  4k3a'i8'8 

a 39.45.0--*-  *b  * 

Observation      3 33.ia.o            '* 

deM.Chaix.      4 33.3o.o          *V° 

5 34.5.7'"'a6'7 

«•bord.  i"  fil.  4.34.33.5           ff 

* 34'59'7....  aS.q 

3 35.a6.6         OT  * 

4 35.53.6--  %'° 

.5 36.19.5              9 

/  d'Orion 1"  fil.  îa»  i5'  13*7          «*#» 

.38.0  -• 

r*  «                   ao.o 

3 16.  4.0            .  a 

^     • •• .  99.Q 

4 16.39.9            55 

5 i6.55.4 

t  d'Orion • .   i*r  fil.  îa*  19'  a8*g            R(r  - 

a iq.54»4             c 

; ao-^....fl5.8 

i ao***6'fl....  35.6 

5 ai. 11. 8 

i  d'Orion 1"  fil.  ia»a4*  4*8           „,. 

a a4.3o.i--*9:3 

3 a4.56.3-'-  *ffl 

4 a5.aa.a.          -| 

a5.47.7 


MoyeDD 


Retard 
diurne 


4*34' 19*34 


13*16'  4* 00      i' 1*78 


ia*ao' ao'34 


ia*a4'56*aa      i'i*78 


Samedi  i3  Février  1808. 


Soleil....  î^bord.  1"  fil.  4'35'ia'g 

a 35.3g.  i"* 

3.,...  36.  5.7"-' 

Mage»-              4 36.33.5"" 

5 36.58.7-"- 

a»  bord.  1*'  fil.  4.37.37.0 

a 37.53.3--* 

3 38.ao.o"- 

4 38.46.8-*" 

5 89.  iS.^'" 


4*37'  W*  93 
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Lundi  i5  Février  1808. 


«43 


/  d'Orion. 


1-  El. 
a 


•  d'Orion. 


{d'Orion. 


»  d'Orion. 


d'Orion. 


4 

5 

1"  fil. 

a 

3 

4 

5 

»•'  fil. 

s 

3..... 

4 

5 

i«  fil. 

a 

3 

5 

1"  £1. 

a 

3 

4 

5 


ia*ia 


8*6 
ia.33.g° 
îa.Bg.g" 
13.35.7' 
i3.5i.S" 

iafci6'a4*9 
i6.5o.4' 
17.16.5' 
17.43.6" 
18.  7.9" 

ia*ai'    1*0 
3i.q6.5* 
ai.5â.5* 
aa.i8.3' 
22.43.7' 

13*38' 36*o 
39.  1:7' 
39.28.1' 
39.54.5' 

30.30.3* 

13*34' 4o"5 
35.  6.a# 
35.3a. 5' 
35.58.8' 
36.34.5* 


Différences. 


Mojeaaes, 


Retard 
diurne. 


Observations 
de  Passage*. 


ia«ia'  59*88      i't'37 


ia*i/i6*56 


i'  i'a* 


i3*ai'5a*4o      l'i'a/ 


13*39' a8*io 


ia*35f  3a' 60 


Après  cette  observation ,  le  ciel  s'est  entièrement  couvert» 


Soleil....  1» bord.  in  fil. 

a 

3 

4 

5 

a*  bord.  iw  fil 
a 


Mardi  16  Février  1808. 
4*43'  5i'7  _ 

44»  18.0" !" 

44.448*" 

_ .  •  • 

45.11.5 
45.37.8'" 

4*4S'  5*7 
46.33.o"# 

3 46.58.7'" 

4 47.35.3        "X'" 

5 47-51.5 


4*45'5i*70 
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a44  OBSERVATIONS  DE  PASSAGES.  ^^ 

Différence*.  Majtaom  diarae. 

?T*Z  »  d'Orion.......  i«fil.     ia»i5'«3-5  ... 

de  Pawftget.  -      ft      . .  . .    ao  4 

3 i6.i5.o-  o  ^  }...  iaki6  1498      1  *  » 

4 l6-4''°....  â5.5 

a 17.  6.5 

{«TOrion i*  El-     ia*i9'59*6  flg*3 

a 30.34.9"**   „«  .   , 

3 ao.5i.o-*  *g  *  [-•  w"«c'5i'oo      i'*'4o 

4 a,'17-°'.;'.'.  fl5,5 

5 ai. 4a. 5 

«d'Orion 1"  61.     13*37' 34*6  ,.»„ 

a,. . . .  ao.  0.4  «*  *  I 

< •»•»•*::::£? 

5 39.19.0 

«d'Orion i*' fil.  13*33' 09*4    f     ^g 

a.....         34.  4'9""  «o  »  , 

3 34.3i. a""  2*5  \'"  "»34'3i'sp      i'i'5o 

4 34.57.5••••    5'5 

5 35.a3.o 

Mercredi  17  Février  1808. 

Ciel  couvert  à  midi;  on  a  remonté  la  pendule. 

Pour  la  «fine  d'obser varions  précédentes,  à  partir  do  iq  janvier  1808 ,  la  lunette 
était  placée  dans  l'azimut  d'un  signal  d'Yviza,  dont  la.  position,  par  rapporta 
la  station  de  Campvey ,  a  été  déterminée  avec  soin ,  comme  on  le  verra  ci-après  ; 
ces  observations  sont  assez  nombreuses  pour  qu'on  doive  espérer  qu'elles  donneront 
l'azimut  du  dernier  côté  de  la  chaîne  des  triangles  avec  une  exactitude  suffisante  ; 
je  ne  les  aurais  même  pas  multipliées  davantage ,  si  l'importance  que  doit  avoir 
cet  élément ,  dans  le  calcul  du  degré  du  parallèle  compris  entre  Formentera  et 
Mallorca,  ne  m'imposait  l'obligation  de  cherchera  atteindre  les  secondes,  et  surtout 
d'assigner  les  limites  des  erreurs  dont  le  résultat  final  pourra  être  affecté  ;  le 
'meilleur  moyen  pour  arriver  à  ce  but,  m'a  semblé  être  de  déterminer  une  seconde 
fois  l'azimut  de  Campvey  par  des  mesures  indépendantes  des  premières;  j'ai 
fait  conséquemment  déplacer  le  sigual  d'Yviza  (  il  a  été  rapproché  du  méridien.  ). 
L'angle  qu'il  forme,  dans  sa  nouvelle  position,  avec  la  station  de  Campvey, 
a  été  déterminé  avec  le  cercle  répétiteur  ;  quant  à  sa  situation ,  par  rapport  au 
méridien  ,  on  la  déduira ,  par  un  calcul  très-simple ,  de  la  série  suivante  de 
passages ,  car  chaque  nuit  on  s'assurait ,  avant  de  commencer  les  observations , 
que  le  troisième  fil  de  la  lunette  correspondait  exactement  au  milieu  du  signal* 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES,  *f£ 

Retard 
Différence*.  Moyenne».  dhune.     OUerration. 

ta  Chàyre.r....  »•*  fil.    11*49' 54' 8:       36*6^  delWge* 

a 5o.3i.4.:'"  - 

8 5i.  8.7:"  2*J  V—  »*5i'  8»64 

^ ^.45.8:;;;  g?; 

5 5s. 33. 5: 

Rigel i«  fil.    ii*53'  5*5  t, 

a Da.Oi.a  «    . 

3 53.57.6-'-  aJJ  V...  ii»5y5/58 

4... .»         54.33.9      ^  ag  g 
5 .54.49.7" '* 

>  d'Orion i«  fil.     iaà  a'  36*3  t, r 

a 3#   j.g-*"  a5  5 

«,!..".       3^&!o;;;;  ^  <»...  i^  3^7'96 

4...:  3.54.1       [  ^  - 

5 4'19«6 

1  d'Orion», 1"  fil.     ïa*  14'  14*8: 

7  »  *  •  •     **>    * 

a.....  14.39.9  g 

3 i|,  6.0--    *      >...  iaài5'  5's3 

4;.-        15.31.9.  * 

5 touages, 

*  d'Orion. iw  fil.     13*36'  34*3  r, 

a a6.5o.o      f     g  < 

3 a7i6.5;;;.:a6;4^.«'^/i6'4» 

>  f ar4a/9--- «5.8 

5.#  .  .  •  flo.    0.7 

«  d'Orion 1"  fil.     ia*3a'  31*6       '    crc 

a.....  33.57.3      .      ~  n 

3 33.33.4  ~  ,  V*..   1**38*  d3*B8 

4.....  93.49.5  g 

5 34.i5.a  ' 

Après  ces  observations ,  le  ciel  s'est  entièrement  couvert,  et  il  n'a  plus  été 
possible  de  rien  voir  de  toute  la  nuit. 

i>   1  t  11  :  1  •  •         1  ■  1    » 

Jeudi  18  Février  1808.     ' 

Le  fil  méridien  correspond  bien  exactement  au  milieu  du  réverbère  de  Santa" 
Eulalia. 

fdeFEridan....  1"  fi/  n*45'   i"3  „- 

a...!.  45.38,8-r-#  *J  ° 

3 45.57.o;;;;  **;*  >,.:  11*4*  wv 

4**««*        4^*^5.0  1» 

5 46.5a.5""  °7,0 
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Observât  ons 

de  Passage*.    La  Chêne 

Rîgel 

y  d'Orion. 
t  d'Orion. 
«d'Orion.. 
{d'Orion. 
x  d'Orion. 
m  d'Orion.. 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 


Différences. 


i*  fil.  11*48'  5a*3 

a 49-fl8.7* 

3 5o.  6.o* 

4 5o.43. r 

5 51.19.7* 

1"  fil.  u*5a'   3'i# 

a 5a. 38.7) 

3 5a.55.o" 

4 53. si. a* 

5 53.46.9* 

i«  fil.  ia*  i'33*7 

a i.5q.a 

3 a.a5.4* 

4 a.5i.5* 

5 3.17.1' 

1"  fil.  ia*  V  55' 5 

a g.ai.o 

3 9.47-0] 

4- . . . .  io.  i3.o 

5 iû.38.5' 

1*  fil.  ia*i3'  u'o 

s 13.37.3' 

3 14.  5.3) 

4 14.09.5) 

6 i4-54  9* 

1*  fil.  ia*i/47#8 

a i8.i3.a 

3 18.39.0' 

4 »9-  5o* 

5 19.30.4 

1"  fil.  ia*fl5'ai"89 

a a5.47-5# 

3....»  a6.i4«o' 

4 a6.4o.3) 

5 37.  6. a* 

iw  fil.  i9A3i'aaq"o 

a 3i.54.6' 

3 3a. ao. 8) 

4 Fa.46.9) 

5 S3.iaf5* 


Moyennes. 


Beurd. 
diurne. 


11»  5o'  5*96      i'a'68 


,.  n»  5a' 54*98      i'a*  68 


ia*  a'a5'38      i'a'58 


...  la*  9'47*«« 


...  ia*i4'  3'ao      i'a'63 


..  a5"4 

.  •  ao  •  o  (  •* 

..  a5.4 

..  a5'7 

))  2)|  |>...  13^13*96      i'a'58 

..  a5.9 

..  a5*6 

))  il'*  }♦..   ia*3a'ao'76      i'a*6* 

. .  a5.6 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES, 
;     Vendredi  ig  Février  1808. 
Quelque  tems  après  le  passage  de  Ut  polaire.. 


*47 


Observation» 
d«  PaaMgec. 


•  v  1  .  .  ,  -  l 

.  •  .Différences.* 
*  du  Centaure.. .   ier  El.     30* 4/  87^.6  .  -  .  '  *V 

a 4a.   8.7     v    «         f 

3 4a,.4o.6  *,  *  <>... 

4 45.ia. 5         3    l 

5..  •'.'.  •    •    43.43.7 
Arcturus i*'  fil.    ao*53' îo'g       ■  >    „' 

a -  Ô3.'38.o'*V  *7t 

3 54.  5.8* •••  *7;8 

4 :  ***•*:::;  S2 

•   1       ^           5im  «  •    . .     55.  *o.*6 
Après  le  passage  de  fi  de  la  petite  Ourse.  i 

«  du  Serpent.» ..   i#r  fil.     ic* ! 


'  Moyennes. 
30*43'  40"  6a 


Retard 
diurne. 


20*54^    5" 76 


flfi'îi 


, .  t •  a5 . 7 


\ 


a io*«i'3o*5 

3 ii.56.V*^  "l  *  V.-..  19* ai' 56" 67 

5 ?à>48:S"V 

©  i"borA....   i"fil.      4*5a'i3*6 

3 53.39.5"  .*," 

3 ;  5^  6,a;;;;;; 

A       (>;  »:     ^.v.j. ....  nuages. .***•** 

5 nuages.* 

0  ae    bord ier  fil.  |   éou^ert. 

a.....  irf. 

3 id. 

4 id.      ' 

^        -         5..;.,.  4*55'45#7# 


>••»,•*.... 


.  .,•  #  k .  #'»  *  ■ 


Samedi  20  Février  1898. 

Il  a  plu  et  grêlé  toute  la  journée  ;  le  ciel  ne  s'est  éclairci  qu'après  le  coucher 
du  sôléïl." 


Rigel. 


1»  fil.     il*. 


3 ll*5o'33*9  fi*rçç 

■•     3.....         5o.5o.3,,,#  Sï-V..,  ii»5o'5o'i3      1*3*48 

4..  •••  DI.16.O  .     Ar    ^ 

5 61.43.4 
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*48  OBSERVATIONS  DES  PASSAGES; 

^  Retalf 

Ob.crr.uoru  ÎXffcrence..  Moyenne..  diurne. 

UePas..gc.    y  d'Orion i"  fil.  11*59/28*9     _  a5^ 

a 59.54.3  g   ,  1 

3.....  îfl.  0.20.7""     ~  ,   l...  iaà  o'ao'64     Va'Sg 

4 0.46.8      5 

5 i.ia.-5* 


/d'Orion.. itr  fil.     13*  6'5i"o 


a5*3 


a 7.16.3  £ 

3 7-4M"**  S'    ^••••""  7,*»"4a     1,a"*« 

f  •*•■•  Si    ••••  a5.4 

5 8.33.9 


«d'Orioa i*r  fil.     ia*»i'   7*a  ^.j 


a n.3a..5  ofi  , 

3 11.58.6"      c      V-.  »**"' 58*56      i'a'3a 

.-••••  a5,9 

4 ,a'^-5....  a5.5 

5 la. 00.0 

£d'Orion 1"  fil.    iaài5'43*a  «« 

a j6.  8.5'-"  2: 

3 i6i34.5---  ^°  \.;.  la^^B*      l'a»*? 

f '*7-  °ô....  a5.5 

5 17.30.0 

jtd'Orion 1»  fil.    iaka3'.i7*i  n„ft 

~    '      ....  3$  o 
a a3.ia.7  ~  R 

3 a4.  9.a--^^...ia-a4'9'.8      x'a^ 

■* **•**':::.*.* 

5 a5*  1.4. 

«  d'Orion i"  fil.    1**39' a4*3         a5.g 

3 3o.i6.a----  a°'^..^ia»3o'i6'ao     i'a'«8 

.  4 .  30.43.6  -  , 

5 3i.  8.0  * 

Après  le  passage  de  *  d'Orion,  le  ciel  s'est  couvert. 


Lundi  .3,3  Février  1808J 

On  n'a  pu  faire' aucune  observation  dans  la  journée  du  si;  il  a  plu  et  grêle 
par  intervalles  ;  le  ciel  est  resté  constamment  couvert. 

Un  instant  avant  midi ,  on  a  remonté  la  pendule^ 

Soleil 


^ 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES; 


*49 


Soleil...  i"bord.  i«  El.  5*  o/57"8 

9. 1.    3.q 

un  peu  ondulant    3. . . . .  1 .  5o .  3 

4 i.5b'  8" 

5 ...;• 

a*  bord.  i<r  fil.  5.  a.5:>  5 

a 3.16.4" 

3......  .  3.4a.8-# 

4 4-  .9-3 

5 4.35\4* 

#  d'Orion 1"  fil.  ia*  9' ,  3*  6 

a g.aq.o 

an  travers  des         3 ,9.55.0" 

nuages.              4 îQ.ai.o" 

5 10. 4S. 5" 


Différences. 

...    aG" I 

96.4 

aG.5 


Moyennes. 


Retard 
diurne* 


Observations 
de  Passages* 


,25.9 
aG.4 
aG5 
aG.i 


>...    5*  a' 36*48 


ia*  g'55"oa 


i'i'77 


Soleil...  i*'bord. 


Mardi  a3  Février  1808. 


a5*8 
a6.3 
36.4 
a5.6 


a*  bord. 


i«  El. 

,5à  3' 34»  a 

a 

3.5o.o' 

3 

4.16.3" 

4 

5 

4- 4« -7 
5.  8.3' 

1"  fil. 
a 

5'  37'  1 
6.  3.8 

3..... 
4 

Caq.o 
6.55.3 

5 

7.31.0 

a5-7 
aG.a 
aG:3 
a5-7 


y...    5*.  5'aa'67      i'*»G 


Peu  de  tems  après  midi ,  on  a  vérifié  l'horizontalité  de  Taxe  de  la  lunette. 
Le  soir ,  avant  d'observer  les  étoiles,  on  s'est  assuré  que  le  fil  méridien  correspond 
exactement  au  milieu  du  signal  de  Santa- Eulalia. 


£de[T£ridan. 


a. 
3. 

4. 
5. 


fil. 


n*38' 50*3 
39.17.8" 
39.46.1" 
40. 14.3 
40. 4*.  6 


11*39'  46*02 


3a 
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a5o  OBSERVATIONS  DÉ  PASSAGES. 

RettrcT 

Differencet.  MoyeaUet.  diurne* 


Observations 

fc  Passages.    La  Chèvre. x**  fil-  ii*43'4o-r7#.--  36" 5 

3 44.54.5;;:;  gjl..,..*44'  54'46 

j 45.3..S         3^;3' 

5 46.  8.i 

WBel..7 1"  fit.  11*46' 5a'i.._  a5»g 

t.'.'.'.  %\&l""  ag""  J.î.  "M/ 43'go      »'^o7 

4 48.10.0          5  8 

5 48.35.8 

j,  d'Orion 1"  fil.  nà56'  as' 7          fl5.5 

3 56.48.3*  "'     oft      , 

3 57.14.4""  âeit  >•••  »457'i4"4o     »'»•<* 

4 57-4°-5;;;;  a5;7 

5 58.  6.3              7 

/d'Orion 1"  fil.  «*  3'44\9#>#.  a5.3 

3 4.10.3           g 

3 4.36.3""  „!'M...  13*  4'36'ao      i'a'o7 

5 5.37.6 

«d'Orion 1"  fil.  13*  8'   i'o         a5.& 

3 8.36.5""  oR  .  , 

3 8.53.5""  ^'M...  ia»  r 53' 46     »'a'o3 

4 ..*«::::  ;!:! 

5 9.43.9 

{d'Orion 1"  fil.  is*i3' 36*7         a5»4 

s i3.  3.1""     » 

3 i3.a8.a""  "J  «  )>•••  ia*i3/38,i4      i'a'»3 

j l*;**-l'  ..  a&.3 

5 14. 19.5:; 

x  d'Orion.  .,.,..   itr  fil.  ia*ao/io"9^     ^  ag*g 

a ao.36.5"*'     Q  /  f 

_  «    •   •    •        20  «Al                                     ..              /              m                                    mm 

3 ai.  a. 9          ftC  7  V...  îa'ar    irga      1  a  oa 

_• « • »  ao . a  ' 

4 ai.39.3           5  J 

31. 55.0                     ' 

«  d'Orion 1"  fil.  13»  a6'  17'  9.         a&,  fi 

« 36.43.5"'     6  3 

3 -7. 9-s;;;;  ^;^...  ,3*3/ 9'74    «vis 

4 a7-36o           5  5 

5 38.  1.6 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES.  a5i 

Après  ce  passage ,  on  a  dirigé  de  nouveau  la  lunette  sur  le  réverbère  de  Santa-  ^=^===^S? 
Eulalia;  ce  signal  était  encore  coupé  en  deux  parties  bien  égales  par  le  fil  du  Observation* 
milieu.  de  Passages. 


Scpngdf  27  Février  1808. 
Différences. 


/d'Orion. 


1"  fil.  1**69' 36^ 

a.,...  îa.  o.  o-.i 
3.....  o.a8.»: 

4.....  0.64.0 

5 1.19,6* 


a5'4  )      • 

a6.i  (      . 

a5.8  {'" 

a5.6  l     .. 

Moyennes. 


Retard. 

diurne. 


Dimanche  a8  Février  1808. 


fl  du  Centaure. . .  î"  fil. 


1" 
a. 
3. 

4- 

5. 


Àrcturus itr  fil. 

a 

3 

4 

5. à . .  »  •  * 
On  a  remonté  la  pendule. 


ap*  3a' 19*6 
3a.5o.7#*e# 
35.aa,Ç"-- 

35.54.4* *"* 
34.a5.5"" 

ao*4y5a"5  # 

44-19-e../. 
44.47.3'*" 

45-i4.8;;;; 

45.41. 9* -'■" 


Rigel. 


fil. 


itr 

a 

3 

4?  •  •  •  • 

5 

>.d'Orion i"  fil. 

a 

3 

4 

5 

«  d'Orion 1"  fil 

1  » 

3..... 

4-... 
6.... 


n*4i'4»'9 
4a.  7.7* 
4a. 33. g 
43.  0.0' 
43.a5.7* 
n»5i'ia'6 
5i.38.a* 
5a.  4.4' 
5a.3o.5" 
5a. 56. a* 
13*  a'  5o*9 
3.i6.3' 
3.4o.o' 
4.  *.a' 
4.33.7' 


aokW*a'B& 


ao^44'47'ao 


u*4/S3' 84      »'»'oi 


u'By  4'38     i'»' 00 


la*  3'4a*a6 


i'a' .4 
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35i  ÔBSERVAÎIOWS  DE  PASSAGES. 


*55=  Retard 

Ob.crr«tloii.  Diffcrenct».                Moyeux*                diurne. 

fePauagc*.    £  d'Orion i,r  fil.  la*  7'a6*8          a5»a 

» 7.5a.o::"     g 

3 8.i8.a            «      l.-..  ta»  ffiFiS      l'a'o* 

....  ab .  o  ' 

4 8'44-a.#..  a5.5 

5 9-  9  7 

xd'Orion i"  fil.  ia*i5'    0*7          ^g 

«2 i5.a6.&  •         /j^ 

3 i5.5a.9-"-  "gj^..-  ifl*i5'5a'88      i'a'01 

4..../  «6.19.3;;;;  a5; 

5 16.45.©               ' 

«d'Orion i,r  fil.  ia»ai'   7'g          ^.g 

3 ai. 33. 5**"     R 

3 a,.59.6::- •  JJ3  !>•••  ia*ai'59*68      l'a'oî 

£ 3af •?..'.!  a5^5 

5 aa.oi.5 

Sinus 1"  fil.  i3*  1  a'  59"3          ag. 

Ob«.  inrei taine*,   3 l3.a5.'7*    *"               . 

la'ant.mequié-  3 i3.5aV"     7<a  l...  i3*i3'5a'88 

claire  le*  fila  s'est  4 i4-ao.o              g  r 

éteiiife.                       5 l4-4S  5 

$  4u  Grand  Chien.  i<r  El.  i3kaf  i8*a          ag#g 

a aj.47-o'*" 

3 28.16.7*"     9*l  >...  i3*a8'i6*63 

4 38.46. a            * 

5 

Le  signal  de  Santa-Eulalia  était  exactement  sous  le  fd  méridien. 


Lundi  ag  Février  1808. 

*  Après  le  courber  da  soleil ,  on  a  reconnu  que  le  signal  de  Santa-Eulalia  était 
un  peu  à  gauche  du  fil  méridien  :  on  a  corrigé  cette  déviation. 

Rigel itr  fil.     11*40' 39*  6 


.      c  „ a5*7  ) 

a.....  4..  5,3  u6l( 


3.....  41.^1.5 —    c      }..:  n»4i'3i#44      *'*'*> 

,  /        r         -  •  •  •  •     J*0.0 

4 41.57.5 

5..-..  4a.a3.3# 


Seb.O    | 

a5.8  J 
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OBSERVATIONS  DÉ  PASSAGES. 


y  d'Orion. 


a. 
3. 

4- 
5. 


fil. 


/d'Orion i"  fil. 


a. 
3. 

4- 

5. 


•  d'Orion. 


i"  fil. 

a 

3 

4 

5 


i  d'Orion. 


a. 
3. 

4- 

5. 


x  d'Orion. 


i*  fil. 
a... .; 

3 

4 

5 


«  d'Orion. 


n*5o'  io*a 
5o.35.7* 
5i.  a.o' 
5i.»8.i* 
5i.53.7' 

1 1*6/  3a*  3 
57.57.5' 
58.33.5' 
58.49.5' 
59.15.3 

la*  i'48'6 
3.14.0' 
3.40.0* 
3.  5.9' 
3.3i.5' 


fil.    1a*  6' 34*  5 

6.49.9' 

7.15.9" 
7.41.9" 
8.  7.4" 


Différences. 

...  25*5 

...  aS.3 

. ..  26.1 

...  25.6 

. . .  25*  2 

. ..  26.O 

...  26 . O 

.  ..  25.7 

...  25*4 

, ..  26.0 

...  25.9 

....  a5.6 


25*4 

26.0 
26.0 
25.5 


12»  i3'  58*5 
14.24.2* 
i4..5o.5* 
i5.i6.8' 
15.43.8: 


er  fil.     12*20'   5*5 

20.3l.2* 

20.57.5* 
21.23.6* 

21.49.2* 


25*7 
26.3 
26.3 
26.0 

25*7 
2S. 3 
26.1 
25.6 


Moyennes. 


11*58' 23*  60 


«  du  Serpent  « 


Mardi  1er  Mars  1808. 

1"  fil.     10*  9'  42*0 

10-  7.5*** 


io.33. 6 

10.59.8" 

iKa5.5" 


sS3 

Retard 
diurne. 


Observation* 
de  Passages . 


11*  61'  1*94     i'2*44 


12*    2'4o*00         l'a*  26 


12*  /i5*9a      i'2*aS 


i2*i^5o*56      i'a*3a 


12*  ao'  57*40      i'a*a$ 


.  10*  io'  33*  88 


Digitized  by 


Google 


45a  ÔBSERVÀÎIGWS  DE  PASSAGES. 

ss»ï=s  lUttid 

Obtcrvation.  Differencei.                Moyenne»                diurne. 

iePauagei.    £  d'Orion 1"  fil.  ia*  7'  26*8          a5»a 

3 8. 18. a     '        '*  ),...  uk  &1V1S      i'a'04 

4 8'44-*....  a5.5 

5 9.  9  7 

xd'Orion. i«  fil.  ia*i5'    o"7          flpg 

a 1 5 .  aS .  5  .         n   , 

3 i5.5a.9-"  S'î^--  lflàl5'5a"88 

4....;-  1619.3;;;;  fl5;7 

5 16.45.0 

«d'Orion itr  fil.  13*21'    7*9          ^5„g 

a.. . ..  ai. 33.5            fi 

•     3 ai.59.6::;;  ™  3  }—  ia'ai'59'68      l'a'oï 

4 aaa5-9..;;  35.5 

5 aa.5i.5  "   * 

Sinus..., itr  fil.  i3*  12' 5g#-3       ^  aG„. 

Ot>.  inreitaine;   2 i3.q5.7 

laWrnequié-    3 !i3.5a.9 ■ ' ' -     *#*  J>...    l3*i3'5a'88 

claire  le>  fila  s'est  4 14.20.0              fi  r 

éteinte.                      5 14.4(3  5 

i  4u  Grand  Chien.  ier  fil.  13*27'  1 8*  a          flg#8 

a 37.47.0"**             1 

3 28.i6.7*'"     9'1  >...   i3*a8' 16*63 

4 38.46.3          * 

5 

Le  signal  de  Santa-Eulalia  était  exactement  sous  le  fil  méridien. 


Lundi  29  Février  1808. 

•  -  Après  le  courber  da  soleil ,  on  a  reconnu  que  le  signal  de  Santa-Eulalia  était 
un  peu  à  gauche  du  fil  méridien  :  on  a  corrigé  cette  déviation. 


Rigel i<r  fil.     11*40' 39* 6 

a 41.  ^3-'--  3 

;  3.....         4i^i.5 *"'*  }...  u»4i'3i'44      *'a"4o 

140.0    ' 


4 41.57-5 

5..'..        43a^'3 


u5.8 


j 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  DÉ,  PASSAGES* 


y  (TOrion itr  fil.     1  ih 5o'  i o"  a 


Différences. 


fl 5o-35-7....  36.3 


/d'Orion. 


«  d'Qrion. 


3 

4- 
5. 

1" 
a. 
3. 

4- 
5. 

i* 

a. 
3. 

4- 

5. 


£1. 


El. 


5i.  a.o 

5i.a8.i" 

51.53.7" 

11*  6/ 3a*  3 
B7.57.5" 
58.33.5" 
58.49.5" 
59.15.3" 

1a»  i'48*6 
3.14.0* 
a. 40.0* 
3.  5.9" 
3.3i.%5" 


{d'Orion. 


i«  61.     is*  6'a4*5 
a.......        6.49.9" 


3. 

4- 
5. 


x  d'Orion. 


\  d'Orion. 


1"  fil. 
a...  .;• 
3 

4 

5 

1"  61. 

a 

3 

4 

5 


«  du  Serpent . . . 


1" 
a. 

3. 

4- 
5. 


fil. 


7.15.9 

7-4' .9- 
8.  7.4' 

la»  î?  58*5 
14.34.3* 
14.50. 5' 
i5.i6.8* 
15.43.8: 

13*30'     5*5 

ao.3i.3* 
30.57.5' 
ai. 33. 6' 
31.49.3' 


36.1 
a5.6 

a5»a 
s6.o 
s6.o 
a5-7 

a5'4 
36.0 
a5.g 
35.6 

35*4 

36.0 
36.0 
35.5 


35*7 
36.3 
a6.3 
36.0 

35*7 
36.3 
36.1 
35.6 


Moyenne!. 


ii*58pfl3'6o 


Mardi  i*r  Mars  1808. 

10*  9'4a"° 

-  •  •  • 
10.  7.5 

10.33.6"' 

10.59.8"* 

ii.a5.5'" 


*53 

Retard 
diurne. 


Observation* 
de  Passages, 


'11»  61'  1*94     i'a"44 


ia*  a' 40*  00      i'a*a6 


îa*  /i5#ga      l'a'aG 


m»  il  56*56      l'a*  3a 


ia*ao' 57*40      i'a'a$ 


.  10*10'  33*  88 


Digitized  by 


Google 


a54 


Observations 

dePMiage*    ^  du  Scorpi011 . 


0  du  Scorpion. 


-du  scorpion.. 


Antarès. 


{du  Serpent. 


10*30'  af88 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 

Diff&eiicei.  Moy< 

1er  fil.     io*aa'    4*8     ^  flg,Q 

a aa.3a.8  ft       . 

»....,■•      a3.   i.7""5"Sl...  ^«3'   l"66 

4 a3.3o.5""'  ag 

5 33.58.5'"* 

i-a.   io*a9'8«5    >a6 

a 39.35.3 

3....,  3o.  î.9"*; 

4 3o.3o.5  '       J-. 

5 3o.57.3 

!"  fih  iofc44'  20"  6  aJ 

a 44.48.7*      "     q  «  | 

4....:       45.46.6* ••"    ; 

5 46.i4.a  ; 

.   i"  fil.  lo^a'aG^^        ag.a  } 

a 5a. 55.o"       ao  0  f 

3 53.a4.o""  a;\  )...  io*53' 34*00 

4....;  53.53.0;;;;  aj 

5 54.21. a 

.   1»  fil.  11*   i'a6"6  a, 

a i.5a. 5  ' 

3 a. 19.0  flP  *  >...  nà  *  1893 

4 3.45.3""  ' 

5 


Retard 
diaroc. 


Mercredi  1  Mars  1808. 


et  du  Serpent . 


du  Scorpion. 


i«  fil.  10*  «  39"  3 

a 9-  4*5:: 

3 9.31.0 

4 9-57-av; 

5 io.aa.8 

itr  fil.  io*aa'   a*o 

,3 aa.'3o.i*  " 

3 aa.59.0" 

4 33.27.7" 

5 a3.55.g" 


35*3 
a5.€  1 


a8'i 
a8.9 
a8.7 
a8,a 


,..10*^58*94      l'a*  7a 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  Ï)Ë  PASSAGES. 


a$5 


jî  du  Scorpion. ..   itr  fil.     10* 

s 10*28' 32"  5' 

3 39 .  o  o 

4 29.37.6' 

5 29.54.5" 

r  du  Scorpion. . .  iw  fil.  ioà43'  17*7 

3 43.45.8* 

3 44.  i4.€' 

4 44.43.3' 

5 45.U.5* 

Antarès.. ier  fil.     nà 

2.....  u.5i'52*a* 

3 52.21.2* 

4 52.5o.i* 

5 53.i8.4' 

O  itr  bord itr  fil.  5àa5'i5*7 

2....,  25.4l.5# 

Observation         3.....  26.  7.1* 

de  M.  Chaix.        4 26.33.9' 

5 36.59.3' 

O  2e  bord i1*  fil.  5.27.26.5^ 

2 27.51.8* 

3 28.18.6' 

4.....  28.44.8' 

5 29.10.5 

La  Chèvre ier  fil.  n*35/22ff7 

2 35.59.0' 

3 36.36.5' 

4 37.14.0' 

5 37.50.2' 

Rigel 1"  fil.  ii*38'33"9 

2 38.59.5# 

3 3g.25.8* 

4 39.52.0' 

5 4°*l7^ 

yd'Orion 1"  fil.  11*48'  4*6 

2 48.30.2' 

3 48.56.5' 

4 49-*2-G' 

5......  49.48.  r 


Retard     '  — — 

Différences.  Moyennes.  diurne.      Observations 

de  Passages. 


..  26.9 
..  28*1 

;;  Slîf—  ^k44'i4w58    i'2-98 
. .  28.2 


rt.l\'~  »*5a'ai'i7      x'a'83 
a8.3 


..  a5*8 
. .  a5.6 
..  a6.8 
. .  25.4 


..25.3 

..  26.8 

..  26.2 

. .  25.7 

5*37'  la'97 


..  36*3 

..  37.5  . 

..  37.5  ^"  »*36'36»48 

..  36.a 

..  a5»6 

'.'.  aâ'.l}'"  »*39'a5'«o      i'a'8a 
..  a5.8 

..  a56» 

..  a6.3  , 

..  a6.i  }>•••  11*^56-40      i'a'77 

..  a5.5 


Digitized  by 


Google 


0*fi  OBSERVATIONS  DÉ  PASSAGES. 

230  Retard 

'"  Différence!.  Moyennes.  diurne. 

ïïï£T  Après  cette  observation .  le  brouillard  qui  couvrait  Santa-E u.a.ia ^tant  d^ 
on  a  vu  que  la  lumière  était  à  gauche  (en  apparence)  du  fil  du  milieu.  On  a  aussitôt 
ramené  la  lunette  dans  la  position  convenable. 

,  d'Orion ier  £'•     »  >*59'  @"°. . . .  a5"5 

%::::.  '"•&:*::::  2::  >.••■"*"•  ■'*'* 

4 »•  °'5....  a5.6 

5 i.a6.i 

{d'Orion i"  H-     »a*  4''9'°....  a5'5 

£::::     i-S-:  2:^».  -4  *«*  i'a'73 

4 5'365....  a5.3 

5 G.   1.8 

*  d'Orion i"  M-     «*  ii' 5a"9  a5.g 

*::::    S:£s-- *• 

«d'Orion i*fil.     w'i^  o»o     #     a5»g 

4 *9-l7-*....  fl5-7 

5 19-43-5 

•  du Gcud Chien.  i"  fil.     i3*49'34"4. . ..  a8*q 

a 5o.  3.3  g 

3 5o.33..-;;^^...i3»5o'33',a 

4 5l-  a-8....  a9. a 

5 5i.3a.o 

Castor 1"  «I-     i3»55'k,'o         j^ 

a ^'49'1  •  ••  39-9  {        ,3*56'  iû'88 

3 5S.19.0::      3l  6  ^..-  »»  ao  »9  °° 

4 56.5o.G::      3o  a 

5 57.20.8:: 


.  ....  -5"5  ) 

a a. 49- 5     ..  33.,   / 


Procyon i"  B>-     '4*  fl'24"°....  35 

"    "  C  aS 

n5.9  f  — 
a6.i  | 


4 3.4ù5:: 

5 4-  7-6'î 


5..5.S::"  "'l  !>...  i4»3'i5'64 

Jeudi 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 
Jeudi  3  Mars  1808. 


a57 


La  Chèyre , 


Différences. 

itr  fil.    n*34f  ao" a         3g„3 


Moyenaet. 


Retard 
diurne. 


Observations 
de  Passages. 


a. 
3. 
4. 

5. 


Rigel. 


34.56.5::     3    , 

5-5S->-..::?:î 

36.47*  7:: 

ie,fiL  "y5'1:....  *« 

......  37.56.8         flSa 

3 38.a3.o  fi    . 

4 58.49.4-"  S'î 

3g.i5,a 


y...  u*35'33'88      i'a'6o 


►...  u'SS'flS'i»      i'a' 68 


Après  ces  deux  observations,  on  s'est  aperça  qne  le  signal  de  Santa-Eulalia 
est  un  peu  à  gauche  du  fil  méridien  ;  on  a  aussitôt  corrigé  cette  déviation. 

ycTOrion i"  fil.     11*47'   s"o  „k»k 

3 47-53.7  a6  Y 

4 48.19.8      5 

5 4s.45.5-***    7 


11*4/  53»7o 


i'i'7o 


/d'Orion 1"  fil.    ii*54' a4'o^      t5»/ 


54.49.4 
85.15.5' 


id'Orion i,r  fil 

a.... 
3.... 
4 


à6.i 

■»■*      .      K  •  •  *■  •    »D.O 
55.4»  •  5  <r      * 

56.  6.9"  ••  at>'4 
iiA  58' 40"  5  ... 

09.   5.6  ^r 

K     /»     -• . . .   20.Q 
59.3i.5  ~  X 

59.57.5  5 

ia.  o.a3.a 

{d'Orion 1"  fil.  îa*  Z'  16*3  oK., 

a 3.41.5        •    R  ft 

3 4-  7-5 

4 4-33.5 

5.....  4*59.0 

«d'Orion.......  i#r  fil.     12*16' 5?' a  -. 

'     . . .  •  ab  7 

3.....  17.»»*....  a6.3 

* ^  •*•»...  a6.a 

4 l8.l5.4  „R  fi 

K  o   /       ••••   a5,t> 

5....,  18.41.0 


.  36.0 
.  35.5 


.11*55'  i5'46 


11*09' 3i»66 


l'a*  9a 


îa*  4'  7*54      i'a'9a 


...  13*1/ 49' 14      l'a' 58 


33 


Digitized  by 


Google 


Observations 
4e  Passage*. 


a58  OBSERVATIONS  DE  PASSAGES; 

Vendredi  4  Mars  1808. 

Différences.  Moyennes. 

«  du  Serpent. .  • .  1"  fil.  10*  6'  33*8          ab* 5  \ 

a 6.5q.3          «c  *  / 

3 7.À8""  *•*  l...  10»  7'i5-B8 

....      <4<J  .1      I 

4 7-5.-7....  fl5.g 

5 8.17.5             ; 

«  du  Serpent. ...  ier  El.  10*  ia'  5.9* çr        a5.g  "j 

a i3.-.<5.5*"       R       / 

3...:.  i3.5i  6*   ••  Ho  l...  io»i3'5i'54 

5 14.43.1                   J 

w  du  Scorpion .. .    1"  El.     ic*.. \ 

a io».9'  aW*       lo»l   / 

3 ,9.5?5.6--"  ag*     ...  io»i9'53'So 

i ao z-i-  ^« 

5. 20.50.6                   J 

4  du  Scorpion...   i"  fil.  10*36'  o*3  _       ag,     \ 

a 36.97. a       *          .  /      , 

3..   ..  36.54.6"  "  *J'J     ...  ,o»a6'54»G8 

i a7^2.:::a6:9 

5 •    37.49.1                   J 

,«fil.  »o*J/    ,'7         a5.5 

a 07.37.3            g 

3 37.5^.4""  2g',  }...  io»37'53*38 

4 38.19.5""  a5'5 

5 38.45.0-'-' 

r  du  Scorpion...   i"  fil.  ic*4'' 13*5            »» 

.     -    c-«-  •  ao  o 

a 4i.4o.5          ^ 

3 4a.  9. a'"*  a8'J  >....io»4a'   o'ao 

i 41'7ZX--'.-  «8-'« 

5 43.  6.0 

Antarèi 1"  fil.  10*4-)'  if'fi           „,     <v 

3 49  46-8                    / 

3 50..5.9'"  a2*'  (...  io»5o'i5*8a 

1 ■  *•«■*::::  îî 

0 01.10.  o                         J 


Retard 
diurne. 


l'a'og 


l'a'&f 


ï'a'6> 


iV6*9 


l'a'Gy 


Digitized  by 


Google 


On  a  remonté  la  pendule. 


OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 

Moyenne!. 


Différence*. 


0  i»'bord. 


1"   fil.       5*. 

a i.3j'39"o 


Observation 
de  M.  Chaix. 


fil. 


3. 

4- 
5. 

Q  a»"  bord ie 

a 

3 

4 

5 

ta  Chèvre......  i"  fil. 

a. . . . . 

3 

4 

5 

Rigel i"  61. 


a., 
3. 

4- 
5. 


3i.54.8'*" 

vr  •  •  •  ' 

02.21.0 


3a. 47. 5 

33.12.8* 

33.3c>.7" 

34.  5.7' 
34.31.4' 

iik33' 17*3 
33.53.6" 
34*3o.9 

35.  8. a' 
35.44.5* 

11*36' fl8*  6 
36. 54.a.' 
57.20.4' 
37.46.5' 
38.12.5' 


209 

Retard  ■ 

diurne.      Observations 
de  Passages. 


11*3^30^90        l'2*98 


ii*V*°'  44     l'*'M 


Samedi  5  Mars   1808. 


©  i«"  bord itr  fil 

2.. .. 
Observation 
de  M.  Chabc. 


>...    5*35'i3'5G 


5*33'  i6'5 
33.42.0' 

3 34.  8.5' 

4 34.34.6' 

5 35.  0.4' 

©  *•  bord 1"  fil.      5.35. «îÇ.g 

2 35.5-4.5' 

3 36. 18.8" 

<*£*  •  •  #  •  36. 44- 8 

5 37.10.7' 

Le  réverbère  de  Saata-Eulalia  était  coupé  en  deux  parties  égales  par  le  fil 
méridien. 


25"5 
26.5 
26.1 
25.8 

25.7 
26.3 
26.0 
25.9 


La  Chèvre.., 


1"  fil. 
2..... 

3 

4*  ••  •  •  • 
5 


11*32' 1 4' 2  ^  3Sr  , 
32.50.6*"  t*^  , 
33.28.0'" 

34.    5.2*" 

34.41. 6"# 


u*  35' 27*92      if2"98 


Digitized  by 


Google 


a6o  OBSERVATIONS 

Observations                                             „   ..  kic   «r    i 

UePassMcs.    Rieel . . .   1"  fil.  11*35. 35-4 

a.....  35.5i.i 

3 36.17.3' 

4 36. 43. 5] 

5 37.  9.3* 

vd'Orion iet  &'•    «* 

7                           fl u.45'3i'6 

3 45.47-8' 

4 46.14.0 

5 46.39.5* 

/d'Orion 1"  El-  »*  5a' 17*8 

a 5a. 43. 5' 

3 53.  9.6' 

4 53.35.6] 

5 54.   1.0' 

.d'Orion i"fil-  H»  56' 34"3 

a 56.59.7 

3 57.35.7 

4.....  57.51.7; 

5 58- 17. a' 

t  d'Orion 1"  fil.  »«*'  i'«o'a 

a 1.35.6 

3 a.   1.6 

4 3.37.7 

5 a. 53. a 

«  d'Orion 1"  fil.  »»*  8'44'a 

a.....  g. 10.0 

3 9-36.4 

4 io.  3.6 

5... .  10.38.5 

(  du  Grand  Chien  1"  fil.     i3» 

a i3.ai'3o"5 

3 33,    0.3 

4 33.29.8 

5 33.58.8 

/du  Grand  CBien.  1"  fil.  i3*3o'3a"6 

a.. ...  3i.o.  9 

3 31.09,9 

4 31.58.8 

5 33.37.3 


DE  PASSAGES.4 

fteUtd 
Moyennes.  diurne. 


Différences. 

...  35'7 
...  36. a 
...  36.3 
...  a5.7 


..  36*3 
..  36.3 
..  a5.5 

. . .  a5*7 
, ..  36.1 
. ..  36.0 
...  35.4 


...  s5'4 
. ..  36.0 
. ..  36.0 

...  35.5 

...  35r4 
. ..  36.0 
...  36.1 
...  35.5 

...  35'8 
. ..  36.4 
. . .  36.3 
. ..  35.9 


•••  *9  7 
. ..  39.6 
...  39.0 

...  a8'3 


....  ii»36'  i7'3o      i'3*i4 


,...  n»45'47'*>      »'a'35 


>...  ii*53T  9'5o      l'a'g* 


>....  u*5i/a&'i*      i'3*97 


L.  13*  3'  »'66     i'3'g4 


...13*  9'36'37 


i3*aa'  o'io 


"•  *l'°  V....i3»3i'39"88 

. . .     20.9     l  ^ 

...  a8.4 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 


Différence*, 


*  du  Grand  Chien.  ier  fil.  i3* 46'  25" 8 

a 46.54.5' 

3 47.24.5; 

4 47.64.2" 

5/....  48.a3.3' 

Castor itr  BL  i3*  5a'  10*2 

a 5a.4o. 5* 

3 53.11.3' 

4 53.41. 8* 

5....-  54.12.0" 

Procyon 1"  fil.  13*59'  l5"3 

a 59.41.0* 

3 14.  o.  7.2" 

4 6.33m' 

5 o.58.6' 

*«de  l'Hydre 1"  fil.  i5*48'  '5*6 

a...,,  48.31.4* 

3 48.57.5' 

4 49.23.5' 

5 .  49-49-a' 

Régulas. itr  fil.  16*28.  i.a 

a... ,,  .        28.2^.0* 

3 28.53.8* 

4«".*  29.20.5* 

5 a9. 46. 7V 

y  du  Lion.......  ier  fil.  16*39'  ia>° 

a.....  39.39.3; 

3 40.  7.0* 

4 4o:35.o' 

5 41'  a. 3' 

i  du  Lion i€r  fil.  17*33'  4o'o. 

2. . .  .*  34^  7.5." 

3...;.  ••     34.35.6: 

4 35.  3.8* 

5 35.31.7: 

f  du  Corbeau....  itr  EL  18*  4g'  44*5 

a 5o,iç>?8' 

".  3....v  ,5o^.7* 

4 5i.  4,5' 

5.,.r,  5i.3ui* 


.  a5*8 
, .  25.7 


.  a6"3 
.  26.9 
.  26.8 

r     26^6 


16»  a8' 53' 84 


BcUrd    ÏSS* 

diurne.      Observation» 

de  Passage». 


•ÉBS 


.3*53' u*i£       l'a'gi 


14»  o'  7*  04      s'a"  87 


i6»4o'   7*1* 


.  a7*5 

::  S:J  k^w^t» 

•  fl7-9 


i845o'3t*7» 
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Obsci  valions 
de  Passages. 


Dimanche  6  Mars  1808. 

Différences. 


Retard 


I  du  Centaure...   Ier  fil  ao*a5'  à" 8 

a fl5.3i.Q' 

3 a6.  4.0' 

4 aS.36.o 

5 *7-  7-4 

Arcturus i*f  fil.  ao*36'  33*7 

a £7.0.8' 

3 37.28.5' 

4 37. 56.  a 

5 38.23.5 

Avant  le  passage  des  étoiles  d'Orlon 

Santa-Eulalia ,  que  la  lunette  était  dans 

/d'Orion ier  El.  n*5i'i5"a 

a 5i.4o.5 

3 5a.  '6.6' 

4-  • .  •*  5a. 3a. 6 

5 5»-58.-a' 

f  d'Orion 1"  fil.  n455' 3Y' 6 

a 55.57.0' 

3 56.aS.i" 

4 56.49.0 

5 57.14.4 

{d'Orion 1"  fil.  ia*  o'   7*5 

a -    0.32.9 

3 0.58.9 

4 i.a4,8 

5 i.5o3 

«d'Orion i«r  fil.  ia*/4i#5 

a.....  8.  7.1 

3 8.33.6: 

4-..»  8.59.8* 

5 9-a5  7* 

«d'Orion 1»  fil.  ia*i3'48"5 

a 14.14.0" 

3 i4>4°*3 

4....  16.  6.4' 

5 i5.5ava" 


...  3i"i 

. ..  3a. 1 

...  3a. o 

...  5i.4 

...  37*  1 

...  37.7 

...  Z7.7 

...  27.3 


.  Moyennes. 
•  no*a6/   4*oa 


ao*37'a8'54 


,  on  s'était  assuré  ,  à  l'aide  du  signal  de 
la  position  convenable. 


.  u*5a'   6" 6a      l'a'o* 


►..*   11*56^0*      i'a'7* 


.  îa*  o' 58*88      1V7* 


1a4  V  33' 54      i'a'83 


...   ia> nf4o"a8       l'a0 95 
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OBSERVATIONS  DE  PASSAGES. 


Différences. 

Siriu* i"  fil.  i3*  V $9"$          ag.g 

a.....  6.  6.5"" 

nuages.                  3 6.33.5""  a7*° 

4 7'  oG..* 

>        5....^  7.26.9"" 

/du  Grand  Chien.  iw  El.  1 3*  nuages.     . 

2 idem. 

3 i3.3o'37*o'" 

4 5o.56;i'" 

5 .    3i.a4.3'#; 

«  du  Grand  Chien.  itr  fil.  i3* 45'  22*9 

a 45.5i-9 

3 46.21.6"" 

4 ,  46-5i«3"  " 

5 47-20.5"* 

Castor 1"  fil.  i3*5i'   7*4 

a 51.37.6"" 

Faible  et  mal      3 5a.   8.0::' 

terminé.                   4 52.39.1 

5 53.   9.3"? 

Procyon !••:  fil.  i3*  58'  1 2"  5^ 

a 58,38.o\" 

3 59.  4.3'" 

4 59.30.4 

5 59.56.0"' 


a7.i 
26.3 


a9  l 
a8.a 


290 
29-7 

39.7 
ag.a 


3o' 
3o 
3 
3o 


1.1  r9t 

o.a  \ 


3D*5 

26. 3 
26. 1 
a5.6 


Moyennes. 


i3*  6'  35*68 


2^3 

Kctanl 
diurne. 


Observation» 
de  Paisage». 


13*30'  a7*  00      l'a' 88 


i3h46/ai#64      i'a*8a 


i3*Sa'  8'a8      i'a'8S 


i3*59'  4**4      i#^8o 


Lundi  7  Jl/ars  i6o8. 


Soleil...  1»  bord.  i"  fil.  5*38'  34*6^ 

2.....  3g.    0.5 

Observation         3 3g .  26 . 4  " 

de  M.  Chaix.      4 39.53.0] 

5 40.18.7* 

a#bord.  i«r  fil.  5.40.45.0 

a 41-10*^ 

3 .    41.36.7' 

4-.  •  •  •  4a*  5.o 

5 42.38.7' 


5*4o'3i#69      i'3*o 


\ 
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Q.  Avant  d'observer  les  étoiles ,  on  a  replacé  la  lunette  sur  le  réverbère  de  Santa~ 

de  Fanages.    Eulalia  qui  semblait  être  à  gauche  du  fil  d'une  très-petite  quantité. 

Sirius itr  fil.  la*  ^37*0            ~,c 

a 5.  S.S-"  *J! 

3 5.3o.5"~  l    l  >..-  i3»  5'3o'6a 

5 6.34.3- 

«  du  Grand  Chien.  1"  fil.  ï3*  18*  55"  9.          -, 

'»•*•»"»;, 

8 19.54.5         21  ?••  i»'sfV&<     >'»*7» 

5 ao.53.a               * 

y  du  Grand  Chien,  i"  fil.  i3*m'  53*  6             . 

fl «3.511.5            i; 

3 a3.49.7""  Al}'"  &04a'7* 

4 a4-i8.o               g 

5 a445-8':" 

/  du  Grand  Chien,  i"  fil.  i&aXafi            0, 

a 28.55. a            g 

3 a().a4. i""       "J  }•...  iS^'afto      l'a'jo 

* JS-55-»....  a8.3 

5.....  3o.ai.5 

«du  Grand  Chien.  i*r  fil.  i&tfao'o             „ 

a 44.49-1""     9  ' 

3 45.i8.8""  39'7  J-...  i3» 45'  18*76      i'a'88 

i 5-4B-5;;;;  3;J 

5 46.17.4         * 

Castor 1"  fil.  i3*5o'   4*7 

» 5-34.9-"  •  •£  ; 

Etoilemal         3 5i.  5. 6*"  \  V"7  \...  i3*5i*  5"6a      i'a»66 

-                    •         #                                                          a  m             tmf\      19*    •    •    •       00«7 

terminée.                4 5i.36.3  .        «    i 

5 5*.  6.«"—  *-3 

Procyon 1"  fil.  i&bf   9*8 

a 57.35.4" 


a5"G 
aG.i 


4 58.37.5 

5 58.53.1 


58.  i.5      ;  lç  q  }...  i3*58'   i*46      i'a'78 
a5,6 
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LATITUDE  DE  FORMENTERA, 

OU  DE  ^EXTRÉMITÉ  MÉRIDIONALE  DE  LA  MÉRIDIEEWE. 


Les  observations  de  latitude  que  nous  allons  rapporter ,  ont  été 
faites  avec  un  cercle  de  Fortin,  de  o1"^1  de  diamètre  (*)  et  à  niveau 
fixe,  que  le  Bureau  des  Longitudes  venait  de  faire  construire  tout 
exprès  pour  ce  travail.  Voyez ,  dans  Y  Introduction ,  quelques  re- 
marques qui  nous  semblent  propres  à  dissiper  les  doutes  que 
plusieurs  Astronomes  ont  élevés  sur  la  bonté  de  cette  classe  d'ins- 
trumenq.  Pour  le  moment,  nous  nous  contenterons  de  réunir  ici 
les  renseigncmens  qui  sont  nécessaires  pour  l'intelligence  des  ta- 
bleaux qui  suivent* 

Le  niveau  étant  indépendant  du  limbe  ,  dans  le  cercle  dont  nous 
lions  servions ,  n'éprouvait ,  pendant  toute  une  longue  série ,  que  de 
très-légers  dérangemens  qu'on  aurait  pu  corriger  facilement  à  l'aide 
des  vis  du  pied  ;  mais  nous  avons  préféré  de  noter  ,  pendant 
chaque  observation  ,  les  points  de  l'échelle  vers  lesquels  les  deux 
extrémités  de  la  bulle  venaient  s'arrêter ,  en  nous  réservant  d'ap- 
pliquer ensuite  au  résultat  définitif  de  la  série  x  une  correction 
dépendante  de  l'inclinaison  de  l'axe.  Quant  à.  cette  inclinaison, 
on  la  déterminera  avec  d'autant  plus  d'exactitude  que,  dans  les 
cercles  à  niveau  fixe ,  on  peut  employer  sans  inconvénient  des 
niveaux  extrêmement  sensibles.  Celui  que  M.  Fortin  avait  adapté 
à  notre  instrument,  était  divisé  sur  verre;  les  traits  étaient  éloignés 
d'un  millimètre,  et  chacun  de  ces  intervalles  valait  une  seconde 


(*)  La  lunette  du  cercle  avait  om,ao  de  plus ,  parce  qu'elle  dépassait  le  limbe 
tant  du  côté  de  l'oculaire  que  du  côté  de  l'objectif. 

34 
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afiff  OBSERVATIONS  DE  LA  LATITUDE 

sexagésimale ,  ou  plus  exactement  0^92.  Voici  au  reste  la  méthode 
et  les  observations  qui  nous  ont  donné  ce  nombre. 

On  place  le  cercle  dans  l'azimuth  d'un  objet  terrestre ,,  après 
avoir  fixé  un  des  verniers  sur  un  point  déterminé  de  la  division, 
sur  zéro,  par  exemple  :  on  dirige  la  lunette  sur  cet  objet  à  l'aide 
de  la  vis  de  rappel  du  limbe  et  on  lit  le  niveau ,    ce  qui  donne 
le  point  de  départ.  On  tourne  ensuite,  d'une  certaine  quantité,  la  vis 
du  pied  de  l'instrument  qui  est  dirigée  vers  la  mire  ;  Taxe  s'incline, 
la  bulle  du  niveau  se  déplace  d'un  certain  nombre  de  divisions , 
mais  en  même  tems  le  fil  du  réticulé  ne  correspond  plus  à  la  mire  : 
pour  ramener  la  lunette  à  sa  première  position ,  il  faudra  lui  faire 
parcourir  sur  le  limbe ,  un  arc  qui  sera  la  mesure  de  l'angle  qu'on 
a  fait  décrire  à  l'axe ,  et  qui  donnera  la  valeur  du  nombre  de  parties 
dont  la  bulle  se  sera  déplacée  ;  en  divisant  l'arc  par  ce  nombre ,  on 
aura  la  valeur  de  chaque  partie.  Il  est  vrai  qu'on  n'obtiendrait  pas 
assez  d'exactitude  en  ne  faisant  qu'une  seule  observation  de  ce  genre, 
à  cause  des  erreurs  de  pointé  et  de  celles  qu'on  peut  commettre  dans 
la  lecture  des  verniers  ;  mais  en  répétant  plusieurs  fois  l'opération  , 
on  atténuera  ces  erreurs  à  volonté.  On  voit,  par  exemple,  que  si, 
après  avoir  terminé  la  première  observation  ,  on  tourne  la  vis  du 
pied  de  l'instrument  qui  est  situé  dans  l'azimuth  de  la  mire ,  en 
sens  contraire  du  mouvement  qu'on  lui  avait  d'abord  imprimé ,  on 
ramènera  la  bulle  d'air  vers  l'autre  extrémité  du  tube  ,  et  qu'à  partir 
de  cette  seconde  position  du  niveau,  on  pourra  recommencer  une 
nouvelle  observation  semblable  à  la  précédente  ;  bien  entendu  que 
pour  cela  il  faudra  ,  premièrement,  diriger  la  lunette  sur  la  mire 
en  ne  touchant  qu'à  la  vis  qui  fait  mouvoir  le  limbe-,  car  de  cette 
manière  on  n'altère  ni  la  position  du  niveau ,  ni  celle  des  verniers. 
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Observations  faites  le  19  décembre  1807 ,  pour  déterminer  la  valeur  des  parties    Latitude. 

du  niveau. 


Extrémité  de  la 

bulle  h  gauche.        diff.- 

Eut  initial \  . . . .    105 

après  avoir  touché  1  *_    r  72>5 

klkTudapied...|•••'     3fl'5 

3o      75'° 
W5      74,o 


Extrémité 

à  droite.        diff. 


Sommes  des  différences  oui  .      R 

marche  totale  de  la  balle/ 44*>5;. 43*,o 


Marche  moyenne  de  la  bulle  dans  les   12  observations 
Arcs  parcourus  par  les  rentiers  pendant  cette  série , 


439,25. 
0*1275 


0,1245  f 

0,1225    ( 

o,i25o  ) 


Moyenne  ou  marche  totale  de  la  bulle  en  are  =  0^,124875. 
La  valeur  de  chaque  partie  du  niveau  sera  donc  égale  à 

1248"  75      i 

Z.    "j  =  sf  ,843  =  0^,921  sexagésimales. 

On  voit  |  par  cette  série ,  que ,  lorsqu'on  fait  faire  de  grandes  oscillations  i  la 
bulle,  la  marche  n'est  pas  exactement  la  même  de  chaque  côté  du  centre,  ce 
qui  prouve  que  la  courbure  intérieure  du  tube  n'est  pas  parfaitement  circulaire  ; 
cette  différence ,  du  reste ,  doit  être  insensible  pendant  les  observations  de  lati- 
tude ,  parce  qu'alors  Taxe  est  presque  vertical  et  que  la  bulle  n'éprouve  que 
de  très-petits  dérangemens.  La  vis  du  pied  dont  on  se  servait  pour  incliner 
successivement  l'axe  vers  le  nord  et  vers  le  midi,  portait  un  cadran  à  l'aide 
duquel  on  la  faisait  toujours  tourner  de  la  même  quantité  ;  aussi  on  peut  re- 
marquer ,  dans  le  tableau  ci-joint ,  qu'à  chaque  épreuve  la  bulle  venait  se  placer 
presqu'exactement  entre  les  mêmes  repères ,  ou  qu'elle  marchait  de  quantités 
égales ,  ce  qui  montre  à  la  fois  que  la  vis  n'avait  pas  de  tems  perdu ,  et  que 
le  niveau,  suivait  exactement  les  déplacement  de  l'axe.  Nous  ne  faisons ,  au 
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======  demeurant ,  cette  remarque ,  que  pour  montrer  avec  quel  soin  toutes  les  par- 

Latitude,     ties  de  notre  instrument  avaient  été  exécutées  ;  car  cette  grande  régularité  dans 
les  vis  du  pied  n'était  aucunement  nécessaire. 

Observations  du  ûo  décembre  1807. 


Gancbe. 

Di£ 

9a,5 

37 

9a»5 
55,3 

55,5 
57,  a 

9a, 5 
38 

54,5 

9», a 
4a 

5o,a 

9a 
4^,4 

5o,6 

9a 
4i,5 

5o,5 

9» 
4a 

49 

9» 
4a 
9», 5 
4a 

49 
49,5 

9» 
4a 

49 

9> 

4«,5 

49,5 

9* 
4a 
9»,a 
4a 

49 
49,» 

9» 
4a 

49 

9» 
4i,5 

49,5 

90 

4a 

9°,« 
4a 

48 
48,6 

9'o,5 
4i,6 

48,9 

Droite. 

DiE 

47 

53 

100 

47 

10a, s 

55,6 

47 

5a,5 

99,5 

47 
95 

48 

47,5 
96 

48,5 

47 
95,5 

48.5 

48 
95 

47 

48 
95 

47 

47,5 
95 

47,5 

48 
95 

47 

48 
95,5 

47*5 

48 
95 

47 

47,5 
95 

47,5 

47.5 
95 

47.5 

47.5 
95,5 

48,o 

48 
95 

47 

48 
94.6 

46,6 

48 
94.9 

48,9 
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Suite  des  Observations  du 

ao  décembre  1807 

Gauche. 

Diff. 

Droite. 

Diff. 

Sotn.  des  diff.  d'autre  part. 

906,7 

778,6 

9° 
4« 

48 

48 
94,6 

46,6 

9o 
4a 

48 

48 
94,5 

46,5 

9°»5 
4i,5 

49,° 

48 
95 

47 

9°>5 

48,6 

48 
94.8 

46,8 

90 
4i,6 

48,4 

48 
95 

47 

9«>,4 

48 

4i,3 

49,1 

95»a 

47  >* 

90,  a 
4«,3 

48,9 

48 
95 

47 

Sommes  des  différences  = 

1344,7........ 

1000,7 

Latitude  « 


Marche  moyenne  de  la  bulle  pendant  les  5o  observations  =s  1 092,7, 

{0*3475 
0,0010 
o,3475 
Moyenne  ou  arc  parcouru  sur  le  limbe  =  0*34970. 
Ce  qui  donne  pour  la  valeur  de  chaque  partie  du  niveau  ; 

-^2Z —  =  a*  860  =  o",Q27  sexagésimales. 

Dans  cette  série  on  a  fait  faire  à  la  bulle  des  oscillations  moins  étendues  que 
le  19  décembre,  afin  de  se  rapprocher  davantage  des  déplace  mens  qu'elle  éprouve 
naturellement  pendant  les  observations  de  distance  au  zénith. 

Observations  du  10  janvier  1808  (face  du  cercle  à  l'est). 
Gauche.      Diff.  Droite.      DHE 

48,5    5o'°  90,5    48'° 

5o,5    47,5                      886    4&,5        v.  , 

Sommet  die  différence*  ss  149,0. =  >43,o  ' 
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!*&■£*•  Suite  des  Observations  du  10  janvier  1808- 

Gaoche.       DUE  Droke.      Di£ 

Som  •  des  diff.  d'autre  part.      1 49  >  °  1 43,  o 

î .  *.•    ■  *  ♦.• 

98        v  4a,8 

97,5  43 

S3         44,5  £         4»,o 

S'5      49,5  £B      47,5 

48        5o'°  90,5     #>5 

97,8  4a, a      A  R 

f'5      5o5  4°'5      48,5 

47         S0,û  91 

97,5       *,"«  ■    *  À» 

47,5      5o'°  9°         ^ 

97,7      -  4*,3      /-  0 

47.5      5o»a  go,»      47'9 

97*5      5o,6  *'5      48,5 

-  46,9  *  91,0      *  * 

/_          5o,3  -      48*o 

47 9°,5      ^' 

Sommet  des  différences  =  744,9 =  713,5 

Marche  moyenne  du  siyeaa  pendent  cette  »érie  s=  798,88. 

0*2137 

Arc*  p«rcourns  par  chacun  des  vernieri 


•o, 
o, 
Arc  moyen =  o» ai 485 

D'où  l'on  tire  la  valeur  de  chaque  partie  du  niveau 

o»ai485  .-         ,    __  ,  .     ,    . 

s=  ■     1  g.  =  3,948  =  o*,955«exa6e«m«le». 
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Observations  du  10  février  1808  (face  du  cercle  à  l'est). 


Gauche. 

58,5 
83,5 

5.9 
83,5 

59 

83,3 

60 

84,0 

6o,5 

83,8 

58,6 

84,  o 

83,5    *4'5 

59 

83,7    **>7 

59 


Diff. 

a5,o 
a4»5 
a4,3 

a4,o 
a3j3 

«5,4 


Droite. 

80,5 

56,5 

80 

56,3 

79.7 
55,5 

78,5 

55,5 

77,8 
55,5 
79>5 
55,4 

79 
55,5 


Diff. 
fl4,o 

a3,7 
«4,a 
a3,o- 
aa,3 

M,i 
a3,5 


55,3    »»7 


84,3 
58,8 

84.» 
58,8 
83,8 


a5,3 
«5,4 

a5',o 


79 
54,8 

79>a 
54,8 


a4,a 
a4,4 


r  *»• 


Sommes  dès-différences  =  271 ,4-  •  •  •  • =  260,6 

Marche  moyenne  de  la  bulle  =  266,0. 

Arcs  parcourus  par  chacun  des  .yerniers 

Arc  moyen • =  0*08 i55. 

D'où  chaque  partie  du  niveau 

o*o8i55 


Latitude, 


a66,o 


=  3*>o65  ss  o#,99a  sexagésimales. 


V.. 
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Laiirode.  Nouvelle  série. 

Gauche.       Diff.  Droite.       DUT. 

Z  *>■>       fis  *• 
£  **       «;!  *• 

85.5  a8jI  54,o        *° 

68,3      g  79,»  fl5a 

84,7  *M  54,o  ** 

5q,o  78,8 

â\o  a7>o  ^8  a6,o 

60,0  77,5  R 

87,0  *7,°  5a,o  a5>5 

69.6  _  78,0  _ 
.86,5  a6'9  5a,3  *h* 

Sommes  des  différences  =  067,8 . . . , .  ss  a54>8 

Marche  moyenne  de  la  bulle  =  a6i,3o. 

r  0*07875  ^ 

Arcs  parcourus  par  chacun  des  yerniers  ^  0>07^7     l 

0,07875  J 

Arc  moyen 5=  o*  077813* 

.    D'où  l'on  tire  la  valeur  de  chaque  partie 

=    gfa7^*  =  **,977  =  °*>9te  «exagésimales. 

Immédiatement  après  ces  observations  ,  on  a  défait  les  ressorts  qui  retenaient 
le  niveau  dans  la  monture  et  on  a  commencé  la  série  suivante  ,  afin  de  dé- 
couvrir si  la  petite  irrégularité  qu'on  observe  dans  la  marche  de  la  bulle ,  ne 
tiendrait  pas  à  une  légère  flexion  du  tube  de  verre.  Quel  que  soit  du  reste  le 
résultat  de  cette  épreuve,  il  est  clair  qu'il  faudra  employer  exclusivement, 

dans 
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dans  le  calcul  des  observations  de  latitude,  la  valeur  des  parties  du  niveau  qu'on  B77=*fH 
déduira  des  séries  précédentes.  Latitude. 


t  ô'o8a5o  ^ 
Arcs  parcourus  par  chacun  des  verniers  J  0,°    ?     ! 

(  0,07760  J 

Arc  moyen • • .  —  0*080937. 

D'où  la  valeur  de  chaque  partie 

o*  o8oq37       -u,  .     . 


Apres  avoir  exposé  la  méthode  par  laquelle  on  détermine  la  valeur  des  parties 
du  niveau,  il  ne  nous  reste  plus  qu'à  montrer  comment  on   calculera,  dans 

55 
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chaque  cas ,  la  correction  qu'il  faut  appliquer  aux  observations  de  distance  au 
zénith. 

Admettons  pour  un  moment  que  Taxe  du  cercle  soit  vertical  ;  le  niveau  ; 
quelle  que  soit  sa  position  par  rapport  à  cet  axe  ,  et  par  cela  seul  qu'il  lui  est 
in variablement  attaché ,  décrira',  pendant  la  rotation  du  cercle,  une  surface  conique 
droite  qui  sera  d'autant  plus  ouverte,  et  qui ,  par  conséquent,  approchera  d'autant 
plus  de  se  confondre  avec  un  plan  horizontal ,  que  l'axe  du  niveau  sera  plu» 
près  d'être  perpendiculaire  à  celui  de  l'instrument  ;  mais  quelle  que  soit  l'incli- 
naison respective  de  ces  deux  axes ,  il  est  évident  que  celui  du  niveau  fera  m 
dans  tous  les  azimuths ,  le  même  angle  avec  l'horizon  ,  et  que  la  bulle  restera 
toujours  comprise  entre  les  mêmes  repères.  Si  donc  l'observateur  qui  suit  1» 
niveau  ,  note  au  commencement  d'une  double  observation ,  vers  quelles  division» 
du  tube  les  deux  extrémités  de  la  bulle  se  sont  arrêtées ,  il  reconnaîtra  si  l'axe 
du  cercle  est  vertical  à  ce  caractère ,  qu'après  le  retournement ,  la  bulle  n'aura 
pas  changé  de  place  :  alors  les  distances  au  zénith  n'exigeront  aucune  correction. 
Il  n'en  sera  pas  de  même  si  l'axe  de  rotation  est  incliné.  Supposons  en  effet  que  , 
sans  rien  changer  a  la  situation  primitive  du  cercle  ,  on  incline  cet  axe  vers  le 
midi ,  et  que  le  limbe  auquel  le  niveau  est  parallèle  ,  soit  situé  dans  le  méridien  ; 
l'angle  que  l'axe  du  niveau  fera  avec  l'horizon ,  dans  cette  nouvelle  position  de 
l'instrument ,  sera  plus  petit  ou  plus  grand  que  l'angle  qu'il  formait  quand  l'axe  était 
vertical,  de  tonte  la  quantité  dont  cet  axe  aura  été  déplacé.  Si  Ton  fait  faire  une 
demi-révolution  complète  au  cercle ,  le  niveau  qui  lui  est  invariablement  attaché 
fera  avec  l'horizon ,  un  angle  qui  sera  plus  grand  ou  plus  petit  de  cette  même 
quantité  ,  que  celui  qui  correspondait  à  la  verticalité  de  l'axe.  On  conclura  faci- 
lement de  là  que  dans  le  passage  d'une  de  ces  positions  à  l'autre  ,  la  bulle  d'air 
dont  la  situation  dépend  uniquement  de  l'angle  que  le  niveau  fait  avec  l'horizon , 
se  déplacera  ,  le  long  du  tube ,  d'une  quantité  qui  sera  la  mesure  du  double  de 
l'inclinaison  de  l'axe. 

La  disposition  des  pinces  et  l'ordre  des  divisions  ,  dans  le  cercle  de  Fortin , 
exigeaient  qu'au  commencement  d'une  série  de  distances  au  zénith  ,  le  limbe  fut 
placé  à  gauche  de  l'observateur  ;  la  personne  qui  devait  suivre  la  marche  du 
niveau  se  plaçait  du  côté  opposé  ,  et  notait  vers  quelles  divisions  du  tube  de 
verre  les  deux  extrémités  de  la  bulle  d'air  venaient  se  placer.  Ainsi  on  pourra 
remarquer  dans  les  tableaux  suivans,  vis-à-vis  l'heure  de  chaque  observation 
impaire,  deux  nombres  qui  indiquent  entre  quels  repérer  la  bulle  était  comprise; 
le  premier  de  ces  nombres  correspond  à  l'extrémité  qui  était  à  gauche  de  l'ob- 
servateur ;  l'autre  se  rapporte  au  bout  opposé.  Vis -à -vis  l'heure  de  chaque 
observation  paire  suivante  ,  on  a  transcrit  de  même  les  nombres  vers  les- 
quels ,  à  gauche  et  à  droite  de  l'observateur ,  les  deux  extrémités  de  la  bulle 
s'étaient  arrêtées;  mais  comme  cet  observateur  suit  l'instrument  pendant  sa  demi- 
révolution  ,  aCn  de  se  trouver  toujours  en  face  du  niveau; ,  les  nombres  qui 
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dans  nos  tableaux  se  correspondent  verticalement ,  donnent  Us  positions  succès-  Lalimdc 
sives  d'une  même  extrémité  de  la  bulle  d'air.  Ceci  une  fois  posé ,  il  est  clair 
que  dans  l'observation  des  étoiles  circompolaires ,  les  nombres  de  la  première 
colonne  (gauche)  se  rapportent  successivement  aux  extrémités  sud  et  nord 
du  niveau.  Si  le  premier  de  ces  nombres  est  plus  petit  que  le  second,  l'axe 
du  cercle  est  incliné  vers  le  midi ,  tandis  qu'il  serait  incliné  vers  le  nord ,  si , 
dans  cette  même  colonne  ,  les  nombres  qui  correspondent  aux  observations  im- 
paires étaient  plus  grands  que  les  suivans  :  on  trouvera  précisément  le  contraire 
si  on  effectue  les  soustractions  dans  le  même  ordre ,  dans  la  colonne  de  droite. 
Apprécions  maintenant  l'influence  que  l'inclinaison  de  Taxe  doit  avoir  sur  les 
distances  au  zénith,  mesurées  avec  le  cercle  de  Borda.  Or  il  est  facile  de 
reconnaître  que  le  système  d'opérations  qu'on  exécute  avec  cet  instrument»  donne 
le  tlouble  de  la  distance  de  l'objet  qu'on  observe  au  peint  du  ciel  auquel  aboutit  ' 

Taxe  du  cercle  prolongé  indéfiniment.  Si  l'axe  est  vertical ,  on  arrive  immé- 
diatement an  double  de  la  distance  au  zénith  ;  si  l'axe  est  incliné  ,  par  exemple , 
yers  le  midi ,  on  trouvera  un  angle  plus  fort  ou  plus  faible  que  le  double  de  la 
distance  au  zénith,  suivant  que  le  point  observé  sera  situé  au  nord  ou  au  sud; 
on  obtiendra  ,  au  contraire ,  une  distance  trop  faible  vers  le  nord  et  trop  forte  du 
côté  du  midi ,  si  l'axe  est  incliné  vers  le  nord. 

D'après  ces  considérations ,  il  est  évident  que  pour  les  étoiles  circompolaires , 
les  seules  dont  nous  ayons  maintenant  à  nous  occuper ,  on  trouvera  la  valeur  et 
le  signe  de  la  correction  qu'il  faut  appliquer  à  la  distance  au  zénith  déduite 
de  chaque  couple  d'observations  conjuguées ,  en  prenant  la  moitié  de  la  diffé- 
rence entre  les  observations  correspondantes  d'une  même  extrémité  de  la  bulle 
d'air.  La  correction  sera  positive  toutes  les  fois  que ,  dans  la  colonne  de  gauche  , 
le  nombre  qui  correspond  à  l'observation  impaire  sera  plus  grand  que  le  suivant; 
elle  sera  négative  dans  le  cas  contraire.  Il  est  presqu'inutile  de  dire  qu'eu  opé- 
rant de  la  même  manière  sur  la  colonne  de  droite  ,  on  doit  trouver  les  mêmes 
nombres  ,  mais  avec  des  signes  différens. 

N  Nos  tableaux  donnent  le  signe  et  la  valeur  en  parties  du  niveau  ,  de  la  correc- 
tion qu'il  faudrait  faire  à  la  double  distance  au  zénith  que  fournirait  chaque  couple 
d'observations  consécutives.  La  correction  définitive  s'obtient  en  prenant  la  somme 
de  ces  corrections  partielles  qu'on  divise  d'abord  par  le  nombre  de  répétitions 
dont  la  série  se  compose ,  et  qu'on  multiplie  ensuite  par  la  valeur  ci-dessus  de 
chaque  partie  du  niveau. 


Nous  avons  donné  plus  haut  les  passages  au  méridien  qui  ont  été  observés 
i  Formentera  ;  mais  il  faut  remarquer  que  ces  passages  ne  se  rapportent  pas 
tous  à  la  même  position  de  l'instrument.  Du  11  décembre  1807  au  10  jan- 
vier 1808  exclusivement ,  la  mire  était  un  objet  terrestre  ,  situé  au  nord  dans  l'île 
d'Iviza,  et  qui  s'était  trouvé  par  hasard  sous  un  des  fils  de  notre  lunette.  La 
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s  déviation  horizontale ,  pendant  cet  intervalle  de  temps ,  fut  constamment  de  i6*,*5 


Latitude,     gonstractives  des  passages  observés  du  cdté  du  sud. 

A  partir  du  10  janvier  1808  ,  nous  fîmes  allumer  tous  les  soirs ,  à  Iviza ,  près 
de  la  paroisse  de  Sainte-Eulalie  ,  un  réverbère  semblable  à  ceux  qui  nous  avaient 
servi  dans  la  triangulation  ;  ce  genre  de  signal  avait  le  double  avantage  de  noua 
permettre  de  vérifier  la  position  de  la  lunette  à  l'instant  même  où  nous  observions 
les  passages ,  et  de  nous  faire  apercevoir  des  changemens  de  déviation  qui  avec 
une  mire  de  jour  auraient  été  certainement  insensibles.  Par  une  moyenne  entre  un 
assez  bon  nombre  de  déterminations  fort  peu  différentes  les  unes  des  autres ,  on 
trouve  que  la  déviation  de  la  lunette  qui  correspond  à  cette  seconde  série  d'ob- 
servations est ,  en  tems  ,  de  13*8,  également  soustractives  des  passages  observé* 
au  midi. 

A  compter  du  17  février,  la  déviation,  dans  le  même  sent,  n'était  plus  que 
de  3"o5  en  tems. 

Tels  sont  les  nombres  dont  on  s'est  successivement  servi  pour  réduire  au  méridien 
les  passages  observés ,  et  pour  calculer ,  pour  chaque  jour ,  l'instant  de  la  culmina* 
tion  de  la  polaire. 

En  nous  occupant  plus  loin  de  1'azimuth ,  nous  donnerons  en  détail  les  valeur* 
partielles  qu'on  obtient  pour  la  déviation,  lorsque  Ton  combine  de  diverses  manières 
les  étoiles  hautes  et  basses  ;  la  moyenne  de  ces  résultats  différera  assez  peu  des 
déviations  que  nous  venons  de  rapporter,  pour  qu'on  ne  doive  pas  craindre  qu'il 
puisse  en  résulter  des  corrections  de  quelqu'importance  dans  les  passages  de  la 
polaire  que  nous  avons  adoptés  pour  calculer  les  séries  de  latitude. 

En  jetant  un  coup  d'œil  sur  le  Tableau  des  passages  au  méridien ,  on  verra 
que  l'horloge  retardait  tous  les  jours  de  i'3*  environ  sur  le  temps  aiderai.  Nous 
aurions  bien  désiré  de  raccourcir  le  pendule ,  afin  d'accélérer  sa  marche  ;  mais 
lorsque  nous  essayâmes  de  faire  tourner  l'écrou  qui  supporte  la  lentille ,  noua 
éprouvâmes  une  résistance  considérable  produite  ,  sans  doute ,  par  la  rouille  qui 
s'était  formée  dans  les  filets  delà  vis,  et  de  crainte  d'accident,  nous  renonçâmes 
à  faire  cette  correction.  Une  raison  semblable  nous  empêcha  de  placer  l'aiguille 
des  heures  sur  le  tems  sidéral  :  notre  situation,  à  Formentera,  nous  prescrivait 
ces  précautions  -,  car  il  aurait  été  impossible  de  trouver ,  soit  dans  cette  île ,  soit 
à  Iviza  ,  un  ouvrier  qui  pût  remplacer  une  vis ,  une  cheville  ou  toute  autre  pièce 
quelconque  qui  se  serait  dérangée  dans  nos  inst rumens.  Aussi  sans  rien  sacrifier 
de  l'exactitude  i  laquelle  il  était  possible  d'atteindre  avec  les  moyens  que  le 
Bureau  des  Longitudes  avait  mis  à  notre  disposition  ,  nous  a-t-il  paru  conve- 
nable de  ne  jamais  compromettre  ,  pour  des  circonstances  de  pure  commodité , 
le  succès  de  nos  travaux.  La  règle  que  nous  nous  sommes  faite  d'imprimer  nos 
observations  telles  qu'on  les  a  consignées  dans  le  registre  original ,  rendait  ces 
remarques  nécessaires. 

Les  observations  de  la  polaire,  tant  dans  son  passage  supérieur   que   dans 
son  passage  inférieur,  ont  été  faites  dans  l'interralle  du  11  décembre  1807  an 


Digitized  by 


Google 


DE  PORMENTERAV  vji 

6  mata  1808.  Nous  ayons  calculé  directement ,  par  les  formules  connttes ,  les 
positions  apparentes  de  l'étoile  pour  dix  jours ,  distribués  d'une  manière  conve-         ' 
table  ,  et  jqous  avons  déduit  de  là  les  positions  intermédiaires  par  interpolation. 
Un  coup  d'œil  sur  le  tableau  suivant  suffira  pour  montrer  que  cette  méthode  a , 
dans  le  cas  dont  il  s'agit  ici ,  toute  l'exactitude  du  calcul  rigoureux. 

Les  réductions  au  méridien ,  pour  chacune  des  séries  de  distances  an  zénith , 
ont  été  calculées  par  une  Table  semblable  à  celle  qu'on  trouve  à  la  page  a44 
dû  second  volume  de  la  Base  du  Système  Métrique;  cette  Table  n'allait  qoe 
jusqu'à  16'  du  méridien.  Celle  que  nous  donnons  ici  est  beaucoup  plus  étendue; 
l'exactitude  avec  laquelle  nous  pouvions  déterminer  le  tems,  à  l'aide  delà  lunette 
méridienne ,  nous  a  permis  de  dépasser  les  limites  d'angles  horaires  dans  lesquelles 
la  plupart  des  observateurs  avaient ,  jusqu'à  présent  ,  jugé  à  propos  de  se 
renfermer. 

Nous  avons  joint  à  chaque  série ,  les  indications  du  thermomètre  et  du  baro- 
mètre. Les  réfractions  ont  été  constamment  calculées  sur  la  Table  qui  fait  parti* 
du  Recueil  publie*  par  le  Bureau,  des  Longitudes* 
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Passages  de  la  polaire  au  méridien  en  teins  de  la  pendule ,  tels  qu'on  les  a 
employés  dans  le  calcul  des  observations  de  latitude. 
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36,6o 
,36,94 
35,39 
,34,62 
33,26 
3a,59 
31,91 
3i,23 

:3d 


- 

3... 

4.. 

5... 

•••••• 

10. • 



11. . 



13.. 

25.. 

38.. 

....*. 

>•••••• 

fl9.. 

00. . 
ifé\ 

Tier.... 

2 

6  nu 

1rs 

Inférieur. 

0.54.a8,21 
O  54.37,53 
0.54.37,85 
0.54.33,4» 
0.54.22,73 
0.54.32,04 
0.54.15,45 
54.11,52 
0.54.io,8q 
0.54.lo,2B 
0.54.  q,o3 
0.54*  8,42 
o.53.53,i3 


AYAVCB 

pendule 
pour  le  passage 


Supérieur. 


5o"53 
47,33 
44,87 
4i,74 
38,38 
35,oo 
3o,77 
a3,38 

16,33 

ia'il 

0,88 
6,34 
o,34 
57,58 
54,78 
5a,  18 
44,13 
4«,44 


7.5: 

7.56. 

55 
7.54 

53 

7.5l 

5o 

4: 
4 

4Z 
46 

44 
4* 
7.41 
7.40 


■87 
.36 


Inférieur. 

36.  f),02 
35.  '6,60 
34.  ii,l8 
28.48,92 
27.46,22 
26.41,65 

i3.n,o5 

10.  3,46 

9.  0,26 

7.56,8o 

5.5i,ib 

448,4o 
3o.34,2i 


PASSAGE 

au 
méridien* 


8*54'33"53 
8.53.23,61 
.52.26,62 
8.5i. 22,86 
8.50.18,87 
8.49.i4,86 
8.48.10,00 
8.46.  i,3o 
8.44.56,5)8 
8.43.52/82 
8.43.48,4» 

8.4i.45,i7 
8.40.40,86 
8.58.33,6o 
8.37.30,17 
8.36.26,69 
8.35.23,4i 
8.32.1 3,36 
8.3i.  10,00 


3o.37,23 
2Q.34,i3 
28.3i  ,o3 
23.12,33 
22.  8,95 
21.  3,69 
,  7.24,5*0 

4.ï4,98 
3.ii,  i5 
2.  7,i5 
o.  0,19 
58.56,82 
24.27,34 


DUT. 


63*92 
62,90 
63,76 
63,99 
64,01 
64,86 
64,35 
64,3a 
64,16 

64,4i 
63,23 
64,3i 
63,63 
63,43 
63,48 
63,i8 
63,32 
63,56 


63, 10 
63, 10 
63,Z4 
63,38 
65,26 
63,ûi 
63,17 
S3,83 
64,00 
63,48 
63,37 
62,71 


nicuvAiso* 
apparente 
à  midi. 


d£cu*aiso* 

apparente 
pour  le  passage 


88°  17' 


23"62 

23,8o 
33,98 
34,16 

34,34 
34,5a 
34,71 
25,oo 


a5,i488 


Latitude 


Supérieur. 


17.23,68 
17.23,86 
17.24,04 
17.24,22 
17.24,39 


88, 

88, 

88. 

88 

88 

88.i7.24,5; 

88 

88 


.17.24 


,t>7 

!,75 


35,20 
25,45 
35,57 
35,72 
25,92 
36,o3 
36,i3 
a6,a3 
26,54 
26,60 


36,6688. 

26,7388 
~  88 
88 
88 
88 
88 
88, 
88 
88 
88. 


36,79 
36,90 
26,92 
36,94 
36,37 
a6,i5 
36,o5 
25,96 
35,72 

25,& 

18,67:88, 


17.25,04 
17.25,18 
17.25,33 
17.25,47 
17.25,61 
17.25,75 
17.25,95 
17.26,06 
17.26,15 
17.26,25 
,17.26,55 
,17.26,61 


Inférieur. 


17.26,66 
17.26,72 
17.26,78 
17.26,89 
17.26,91 
17.26,93 
17.26/38 
17.26,17 
17.20,08 

1735,99 
17.25,75 

1 7-25,63 
17.18,76 
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OBSERVATIONS  DE  LA  LATITUDE 


Latitude.    Table  générale  de  réduction  au  méridien  pour  les  observations 

faites  au  cercle  de  Borda. 


Argument.  Angle  horaire  en  teins. 

Sec. 

o' 

1' 

a' 

3' 

4* 

5' 

6' 

/ 

8' 

o 

o'o 

a«o 

tl 

17*7 

3!'4 

49'» 

7o*7 

96"* 

ia5-7 

i 

o.o 

a.o 

S:? 

3i.7 

49'  4 

7'-' 

9*7 

ia6.a 

a 

o.o 

a.i 

8.1 

3i.9 

49-7 
5o.i 

71.5 

97. i 

136.7 

3 

o.o 

a. a 

8.3 

18.3 

3a. a 

7i-9 
73.3 

97.6 
98.1 

137.3 

t 

o.o 

a. a 

M 

18.5 

3a.  5 

5o.4 

ia7.8 
iafe.3 

o.o 

a.3 

18.7 

3a. 7 

50.7 

73.7 

98.5 

6 

o.o 

a.4 

i:ï 

i8-9 

33.o 

5i.i 

73.. 

99-° 

ia8.8 

i 

o.o 

U 

19.1 

33.3 

51.4 

73.5 

99-4 

129.4 

o.o 

8.9 

19.3 

33.5 

5i.7 

74.3 

99-9 

f2*-9 

9 

o.o 

3.6 

91 

19.5 

33.8 

5a. 1 

100.4 
100.8 

180.4 

10 

0.1 

3.7 

9-a 

^7 

34.! 

5a. 4 

74-7 

i3i.o 

u 

O.l 

a 

9.5 

»9-9 

34.4 
34.6 

5a.7 

75.1 

ioi.3 

i3i.5 

îa 

O.l 

30.1 

53.i 

75.5 

101.8 

i3a.o 

i3 
«4 

O.l 
O.l 

3.0 

,9-8 

30. 3 

30.5 

34.9 
35.3 

55.4 
53.8 

£§• 

10a. 3 

10a. 7 

i3a.6 
i33.i 

i5 

O.l 

3.1 

9-9 

ao.7 

35.5 

54.1 

76.7 

io3.a 

i33.6 

1    16 

O.l 

3.1 

10.1 

ao.9 

35.7 

54.5 

77.1 

103.7 

i34. a 

Kl 

o.a 

3.3 

10. a 

31.3 

36. 0 

54.8 

77.5 

104.3 

i35.3   1 

0.2 

3.3 

10.4 
io.5 

31.4 

36.3 

55.i 

77-9 
78.3 

104.6 

»9 

o.a 

3.4 
3.5 

31.6 

36.6 

55.5 

io5. 1 

i35.8 

ao 

o.a 

10.7 

31.8 

36.9 

55.8 

78.8 

io5.6 

i36.4 

ai 

o.3 

3.6 

10.8 

33. 0 

37.3 

56.3 

79-a 

106.1 

136.9 

aa 

o.3 

il 

11 .0 

33.3 

37.4 

56.5 

79.6 

106.6 

137.4 

1 

a3 

o.3 

11. 1 

33.5 

37.7 

56. 9 

80.0 

107.0 

i38.o 

1 

a4 

o.3 

3.8 

n.3 

33.7 

38. 0 

57.3 

80.4 
80.8 

107.5- 

i38.5 

1 

a5 

o.3 

3.9 

u.5 

33.9 

38.3 

57.6 

108.0 

139,1 

1 

a6 

0.4 

4.0 

11.6 

a3.i 

38.6 

58. 0 

8i.3 

io8.5 

139.6 

1 

3 

0.4 

4.1 

11.8 

a3.4 
a3.6 

38.9 

58.3 

81.7 

109.0 

140. a 

1 

0.4 

4.a 

11.9 

3q.a 

58.7 

8a.  1 

109.5 

140.7 

1 

29 

o.5 

4.3 

îa.i 

35.8 

3q.5 

59.0 

82. 5 

110.0 

i4i.3 

1     3o 

o.5       4.4 

ia.3 

34.0     39.8 

59-4 

83. 0 

110.4 

141.8 



Argument. 


Digitized  by 


Google 


DE  FORMENTERA. 


*8i 


Argument.  Angle  horaire  en  tenis. 

Sec. 

o' 

1' 

a' 

3' 

4' 

5' 

6' 

7' 

8' 

3o 

o'5 

4*4 

ia"3 

24*0 

3q"8 

Ki 

83»  0 

110*4 

141*8 

3i 

o.5 

4.5 

ia.4 

24.3 

40. 1 

83-4 

110.9 

143.4 

3a 

o.6 

4.6 

13.6 

24.5 

40.3 

60.1 

83.8 

111.4 

i43.o 

33 

o.6 

4-7 

13.8 

24.7 

40.6 

60.5 

84.3 

111.9 

i43.5 

34 

o.6 

4.8 

13.9 

25. 0 

4°-9 

60.8 

84.7 

112.4 

144.1 

35 

°-7 

4.9 

i3.i 

25.2 

4i.a 

6l. 3 

85.i 

112.9 

144.6 

36 

0.7 

5.0 

i3.3 

25.4 

41.5 

6l.6 

85.5 

113.4 

i45.2 

% 

0.7 

5.1 

13.4 

25-7 

41.8 

63.3 

86.0 

113.9 

i45.8 

0.8 

5.3 

i3.6 

25.9 

4a.  1 

86.4 
86.8 

114.4 

i46.3 

3.9 

0.8 

5.3 

i3.8 

26.2 

4a.5 

6a. 7 

114.9 
115.4 

146.9 

4o 

0.9 

5.4 

14.0 

26.4 

4a. 8 

63.o 

87.3 

147.5 

4i 

0.9 

5.6 

14.1 

26.6 

43.1 

63.4 

S:! 

115.9 

148.0 

4a 

1.0 

5.7 

i4.3 

26.9 

43.4 

63.8 

116.4 

148.6 

43 

1.0 

5.8 

i4.5 

27.I 

43.7 

64.3 

88.6 

116.9 

149.2 

,  « 

1.1 

5.9 

i4.7 

27.4 

44.0 

64.5 

89.0 

117.4 

149.7 

1.1 

•   6.0 

14.8 

27.6 

44-3 

«4-9 

89.  b 

117-9 

1D0.3 

46 

î.a 

6.1 

i5.o 

a7-9 
28.1 

44  G 

65.3 

8.9-9 

118.4 

i5o.g 
i5i.5 

47 

î.a 

6.a 

i5.a 

44.9 

45.3 

65.7 

90.3 

118.9 

48 

i.3 

u 

15.4 

28.3 

66.0 

90.8 

119.5 

l52.0 

49 

i.3 

i5.6 

28.6 

45.5 

66.4 

91.3 

120.0 

i5a.6 

55 

..4 

6.6 

i5.8 

28.8 

45.9 

66.8 

9l-7 

120.5 

i53.2 

5i 

M 

6.7 

l5.Q 

29.1 

46. a 

*7-3 

93.1 

121.0 

i53.8 

5a 

6.8     16.1 

a9-4 

46.5 

67.6 

93.6 

121 .5 

154.4 

53 

i.5 

7.0  1  i6.3 

29.6 

46.8 

68.0 

93.0 

122.0 

154.9 

54 

1.6 

7-1 

i6.5 

a9-9 

47.1 

68.3 

93.5 

122.5 

i55.5 

55 

1.6 

7. a 

16.7 

3o.i 

47.5 

68.7 

93-9 

123.1 

i56.i 

56 

\:l 

7.3 

16.9 

3o.4 
3o.6 

47.8 

Ç9L 

94-4 

123.6 

i56.7 

57 

7-5 

17.1 

48.1 

69.5 

94.8 

124.1 

i57.3 

1     58 

1.8 

7.6 

17.3 

3o.g 

48-4 

69-9 

95.3 

124.6 

157.8 
i58.4 

I     &9 

>-9 

7-7 

I7.O 

3i.i 

48.8     70.3 

95.7   I    135.1 

1     6o 

a.o 

7.8 

17.7 

3i.4 

49-i     7°-7 

96.3  1  135.7 

159.0 

Latitude 


30 
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OBSERVATIONS  DE  LA  LATITUDE 


Latitude,      fl 

Argument.  Angle  horaire  en  tenu. 

Sec. 

9' 

io' 

ii' 

12' 

i3' 

>4' 

i5' 

16' 

»/ 

o 

îSg'o 

i96"3 

337*0 

282*7 

33i*8 

384*7 

44!-6 

5oa'5 

ffz"1 

1 

i5$.6 

197.0 

a38.3 

283.5 

33a.6 

385.6 

442.6 

5o3.5 

568. a 

2 

160.2 

197.6 

239.0 

284.2 

285. 0 

333.4 

386.5 

443.6 

5o4.6 

569.3 

3 

160.8 

198.3 

239.7 

334.3 
335.3 

387.5 

$1 

5o5.6 

570.4 

i 

6 

161.4 

198-9 
*99.6 

240.4 

285.8 

388.4 

506.7 

571.6 

i6a.c 

241-2 

286.6 

336. 0 

389.3 

446.5 

507.7 

673.7 

16a. 6 

aoo.3 

241.0 
343.6 

287.4 

336.9 

390.2 

447-5 

5o8.8 

073.8 

7 

i63.a 

200.9 

288.2 

337.7 
338.6 

391.1 

448.5 

509.8 

57?.  1 

8 

i63.8 

aoi.6 

a43.3 

289.0 

092.1 

44».5 

510.9 

.9 

i64.4 

302.3 

344.1 

289.8 

339.4 
340J 

3^3.o 

45o.5 

5»I-9 

%tt 

IO 

i65.o 

302.9 

344.8 

290.6 

393.9 

45i.5 

5i3.o 

ti 

i65.6 

so3.6 

245.5 

*9*4 

341.2 

394.8 
395.8 

45a.  5 

5.4.0 

se.1 

îa 

166.  a 

204.  a 

346.3 

293.9 

342.0 

453.5 

5i5.i 

i3 

166.8 

304.9 

347.0 

293.0 

342.9 

396.7 
3^7.6 

45f5 
455.5 

5.6.i 

58i  .7 

«4 

168.0 

30S.6 

348.5 

293.8 

343.7 
544.6 

517. a 
5i8.3 

58a.  8 

.5 

206.3 

294.6 

3g8.6 

456.5 

583-9 

16 

168.6 

206.0 
207.6 
208.3 

249.2 

295.4 

^•5 

399.5 

457.5 

519.4 

585.1 

■  :? 

l&-2 

200.7 

296.2 

346.3 

4oo.5 

458.5 

5ao-4 
5ai.5 

586.  a 

169.8 

297.0 

^z-* 

4oi.4 

45S.5 

587.3 

'9 

170.4 

208.9 

a5i.4 

297.8 
298.6 

348.1 

402.3 

46o.5 

5aa.5 

588.4 
089.6 

ao 

171.0 

209.  fc 

a62.fi 

349.0 

4o3.3 

46i.5 

5a3.6 

ai 

171.6 

210.3 

262.9 
253.6 

J99-4 
3oo.2 

349.8 

4o4.  a 
4o5.i 

46a.5 

5a4.6 
5a5.T 
5a6.8 

590.7 

aa 

173.3 

211.0 

350.7 
35i.6 

463.5 

59"'9 

a3 

173.9 

211 .6 

25&.1 

3oi.o 

406.0 

464.5 
465.5 

593.0 

H 

173.5 

212.3 

3oi.8 

352.5 

407.0 
408.0 

537.9 

595.2 

a5 

174.1 

2l3.0 

255.9 

5oa.6 

353.3 

466.5 

5a8.S 

a6 

174.7 
i75.3 

213.7 

256.6 

3o3.5 

354.2 
355.1 

408.9 

409. Q 
4l0.8 

467.5 

53o.c 

596.4 

S 

aif4 

257.4 
258.1 

3o4.3 
3o5.i 

468.5 

53i.i 

597.5 

176.6 

210.1 

356. 0 

469.5 

53a.  a 

598.7 
5qo.8 

29 

2i5.8 

a58.  a 
259.6 

3o5.g 

356.9 

411.7 

470.5 

533.  a 

3o 

177.2 

216.4 

306.7 

357.7 

413.7 

471.5 

534.3  i  601.0 
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Argument.  Angle  horaire  en  tenu» 

Sec. 

S' 

10' 

11' 

12' 

iy 

14' 

i5' 

16' 

«/ 

3o 

177*2 

216*4 

259"6 

3o6"7 

357*7 

4i2*7 
4i3.6 

47i'5 

534'  3 
535.4 
536.5 

601"  0 

3i 

177.8 

217.1 

260.4 

307.5 

358.6 

473.6 

602.1 

3» 

178.4 

217.8 
218.5 

261.1 

3o8.4 

359.5 

414.6 

473.6 

6o3.3 

33 

179.0 

261.0 
262.6 

309.2 

36o.3 

415.6 

ta 

537.5 

604.4 
6o5.6 

g 

l79-Z 

219.2 

3io.o 

36i.2 

416.6 

538.6 

i8o*3 

«^•s 

263.4 

3io.8 

362.1 

417.5 

476.6 

539.7 

606.7 

36 

160.0 
181.6 

220.6 

264.1 

3ti.6 

563. 0 

418.4 

477-6 

540.8 

607.9 

s  • 

221.3 

064.9 

3i2.5 

363.0 
$64.8 
365.7 

430.0 

478.7 

541.9 

609.0 

38 

182.3 

222.0 

265.7 

3t3.&- 

480.7 

543.o 

610.2 

5» 

18a.  8 

222.7 

266.4 

3i4.2 

4ai.3 

544.1 
545.a 

6u.3 

4o 

i83.4 

223.4 

267.2 

3i5.o 

366.5 

433. a 

481.7 

6i2.5 

4» 

184.1 

224.1 

267.9 

3i5.8 

367.5 

4a3.a 

483.8 
483.8 

546.3 

6i3.6 

4a 

184.7 

224.8 

268.7 
269.5 

3i6.6 

368.4 
369.3 

434.3 

547.3 

614.8 
615.9 

43 

i85.4 

225.5 

3i7.4 
3i8.3 

435.1 

484.8 
485.8 

548.4 
549.5 

* 

186.0 

226.2 

270.2 

370.2 

436.1 

617.1 
618.2 

'186.6 

226.9 

271.0 

319.1 

371.1 

437.0 

486.9 

55o.6 

4« 

187.3 

227.6 

228.3 

271.8 

320.8 

372.0 

4a8.o 

4879 

55i.7 
553.8 

619.4 
620.5 

% 

\sl'.î 

272.6 

%n 

439.0 

488.9 

229.0 

273.3 

321.6 

400.0 

490.0 

553.9 

621.7 
622.8 

49 

!$9Î 

229.7 

274.1 

322.4 

322.3 

m 

430.9 

491.0 

555.o 

5o 

189.8 

23o.4 

*74-9 

431.9 

4ga.o 

556.1 

624.0 

5i 

190.5 

23t.  1 

275.6 

3d4.i 

376.5 

43a.  8 

493.1 

55V. a 
558.3 

1 
625.2 

5a 

191.1 

23i.8 

276.4 

325. 0 

%u 

433.8 

494-1 
4g5.  a 

626.4 
627.5 
628.7 

53 

191.8 

232.5 

277.2 

325.8 

434.8 
435.7 

559.4 
56o.5 

54 

192.4 

233.3 

278.0 

026.7 
327.5 

379. a 

496.3 

5§ 

193.1 

234,0 

278.8 

38o.a 

436.7 

497- 3 

56i.6 

629.9 

56 

193.7 

a34-7 

279.5 

328.4 

38i.i 

438.7 

498.3 

563.7 

63i.i 

57 

*9f4 

235.4 

280.3 

329.2 

38a.o 

499  fl 

563.8 

633.  a 

Il    58 

195.0 

a36.i 

281. 1 

33o.o 

38a.  q 

4S9.6 

5oo.3 

564-9 

633.4 
634.6 

1    59 

196.3 

236.8 

281.9 

33o.q 
33i.8 

383.8 

440.6 

5oi.4 
5o3.5 

566. 0 

Il    6o* 

237.5 

282.7 

384-7 

44*>6 

567.1     635.8 

Latitude. 
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OBSERVATIONS  DE  LA  LATITCDE 


Latitude. 


Argument.  Angle  horaire  en  tem*. 

Sec. 

18' 

>9' 

ao' 

ai' 

aa' 

a3' 

*4' 

35' 

aff 

o 

635' 8 

708'  3 

7»4"9 

865"  3 

9*9*6 

io37*8 

^^9 

1325*9 

1 325"o 
1327.6 

1 

636.9 

709.5 

786.3 

866.6 

901.0 

1039.3 

n3i:4 

1227.5 

a 

638.  î 

710.8 

787.5 

868.0 

95a.4 

1040.8 

n33.o 

1229.3 

1339.3 

3 

639-3 

71a.  1 

788.8 

869.4 
870.8 

953.8 

ic4a.3 

1134.6 

i23o.8 

i33i.o 

* 

64o.5 

7.3.4 
714.6 

790.1 

955.3 

1043.8 

u36.2 

1333.5 

1333.7 

641.7 

79J-4 

873.1 

956.7 

io45.3 

1137.8 

1334.1 

i334.4 

6 

642.9 

7i5.9 

792-7 

873.5 

958.2 

1046.8 

1139.3 

1335.7 
1337.9 

i338.i 

7 

644.1 

717. 1 

794.  c 

«74.  g 

9S9-6 

1048.3 

1140.9 

1537.8 

8 

645.3 

7»»-4 

795-4 

876.0" 

961.1 

1049.8 

u43.5 

1 339 . 0 

1339.5 

9 

64S.A 

719. 6 

7.96-7 

877.6 

962.5 

io5i.3 

1144° 

1340.6 

1344. a 

ÎO 

647.6 

720 . 9 

798.  c 

879.0 

963.9 

io53.8 

1145.6 

ia4a.3 

i34a.9 

u 

648.8 

733.1 

799  -3 

880.4 

965.4 

io54.5 

1147.2 

ia43.<j 

i344.6 

ia 

65o.c 

733.4 

800.7 

88i.£ 

966.  Q 

io55-9 

1148.8 

i345.b 

1346.3 

i3 

65 1 .  s 

734.6 

802.  c 

883.2 

968.  S 

io57.4 

u5o.4 

1 347. 3 

i348.o 

i4 

65a.  4 

735.9 

8o3.3 

884.6 

969-8 

io58.g 

UOft.C 

1248.8 

«349.7 

i5 

655.6 

737.1 

804.6 

886.  c 

971.3 

î 060 . 4 

ii53.6 

i35o.5 

t35i.4 

16 

654-8 

7=8.4 

806.0 

887.4 

972-7 

1062. c 

n55.2 

1262.2 

i353.a 

17 

656.0 

739.6 

807.3 

888.8 

974  •« 

ic63.5 

u56.8 

1253.8 

1354.9 
i356.6 

18 

607 .  2 

730.9 

808.6 

890.3 

975.5 

ic65.c 

u58.3 

1 255 . 5 

*9 

658.4 

733.3 

2°9-3 

891.6 

977 -° 

io66.5 

1159.9 

1257.1 

i358.3 

ao 

65g.  6 

733.5 

811.S 

893.0 

978.5 

1068.1 

1161.5 

ia58.8 

i36o.i 

ai 

660.8 

7li-7 

81a. 6 

894.4 

979-9 

1069.6 

n63. 1 

1260.4 

i36i.8 

aa 

662.0 

706.0 

813.9 

89S.8 

981.4 

1071. 1 

1164.7 

1362.1 

i363.5 

a3 

663.  a 

737.  a 
738.5 

8i5.a 

897.3 

982.9 

1072.6 

1166.3 

1363.7 

i365.a 

24 

664.4 

816.6 

898.6 

984.4 

1074.3 

1169.5 

ia65.4 

1367.0 

a5 

665.6 

739-7 

817.9 

900.0 

985.8 

1070.7 

1367.0 

i36*.7 

a6 

666.8 

741.0 

8ig\a 

901.4 

987.3 

1077.2 

1 171.1 

1268.7 

1370.4 

22 

668.0 

74a.  3 

820.5 

903.8 

988.8 

1078.7 
1080.3 

1172.7 

1270.3 

1372. 1 

a8 

669.2 

743.6 

SaJ"9 

904.2 

b9o.3 

1174.3  1272.1 

1075.0 

P 

670.4 

744.* 

8a3.a 

9o5.6 

99r-8 

1081.8 

1175.9 

1273.7 

3o 

671.6 

746.1 

824.6 

907.0 

993-a 

io83.3 

1177.5 

1275.4 

1377-3 
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Argument.  Angle  horaire  en  tems. 

LatiWdé. 

Sec. 

18' 

*9' 

20' 

■1' 

22' 

23' 

24' 

25' 

26' 

3o 

671"  6 

746"i 

82/^6 
825.9 
827.3 

907»  0 

993** 

io83*3 

1177*5 

ia75"4 

i377ff3 

3i 

673.8 

747-4 

908.4 

994-7 

1084.8 

1179.1 

lfl77-i 

lï7J'î 

3a 

674.1 

748.7 

909.8 

996-a 

1086.4 

1180.7 

1 278 . 8 

i38o.8 

33 

675.3 

749.9 

8s8.6 

911.3 

997  -6 

1087.9 

1182.3 

1280.4 

i382.5 

34 

676.5 

751.2 

829.9 

913.6 

999 -i 

1089.5 

1183.9 

1282.1 

1384.2 

35 

677.7 

762.5 

83i.2 

914.0 

1000*6 

1091.0 

ii85.5 

1283.8 

i385.9 

36 

678.  q 

753.8 

832.6 

9i5.5 

1002. 1 

1092.6 

1187.1 

1285.5 

1387.7 

37 

680.Ï 

755.o 

833*9 
835.3 

9Io'9 
918.3 

ioo3.5 

1094.1 

1188.7 

1 287 . 1 

1389.4 

38 

681.3 

756.3 

icoS.o 

1095.7 

1190.3 

1288.8 

1391.2 

39 

68a.  5 

757.6 

836.6 

9J9-7 

ioo6.5 

1097.2 

1 '91  -9 

1290.5 

1392.9 

4o 

683.8 

758.9 

838. 0 

gan 

1008.0 

1098.8 

1193.5 

1292.2 

i394.7 

■ 

4> 

685.0 

760.2 

83g.3 

922.5 

1009.4 

1100.3 

1195.1 

1293.8 

1396.4 

- 

42 

686.a 

761.5 

840.7 

923.9 

1010.9 

1101.9 

1196.7 

1295.5 

1398.2 

43 

687.4 
688.7 

762.8 

84a.  0 

925.3 

1012.4 

uo3.4 

1198.3 

1297.2 

,399-9 

* 

764.1 

843.4 

926.8 

1013.9 

no5.o 

1,99-9 
1201 .5 

1298.Q 
1000.5 

1401.7 

689.9 

765.3 

844-7 

928.2 

ioi5.4 

no6.5 

i4o3.4 

46 

69I.I 

76G.6 

846.1 

929-6 

1016.9 

1108.1 

1203.1 

l302.2 

<4o5.2 

. 

47 

6û2.3 

7$7-9 

847-5 

93i.o 

1018.4 

1 1 09 . 6 

1204.7 

i3o3.c 

i3o5.6 

1406.9 

48 

693.6 

769.2 

848.0 

932.4 

1019.9 

1111.2 

1 206 . 4 

1408.7 

49 

694.8 

77o.5|  85o.2 

933.8 

1021 .4 

1112.7 

1208.0 

1307.3 

1410.4 

5o 

696.O 

771.8 

851.6 

935.2 

1022.8 

11,14.3 

1209,6 

1309^.0 

l4l2*2 

5i 

697.2 

773.1 

85a.  9 

g36.6 

1024.3 

ni5.8 

1211.2 

1310.7 

i4i3.û 

5a 

698.4 
%9 '6 

774.5 
775.8 

854.3 

938,1  1025.8 

1117.4 

1212.9 

l3l2.4 

i4i5.6 

53 

855.6 

939.5 

1027.3 

1118.9 

1214.5 

i3i4.i 

*4*7-4 

II 

£°0.9 
702.2 

777.1 

857.0 

940.9 

1028.8 

1120.5  1216.1 

i3i5.7 

1419.2 

778.4 

858.4 

942.3 

io3o.3 

1122.C 

12*7.7 

i3i7.4 

1420.9 

56 

703.5 

779-7 

85g.  8 

943.8 

ioîi.8 

1123.6 

1219.4 

i3i$.i 

1422.7 

57 

704.7 

781.0 

861.1 

945.2 

io33.3 

1 1 25 . 1 

1221.0 

i32o.8 

1424.4 

58 

705.9 

782.3 

86a.5 

946.6 

1034.8 

1126.7 

1222.6 

l322.5 

1426.2 

59 

7O7.I 

783.6 

865. 0 

948.1 

io36.3 

1128.3 

1224.2 

i3s^.2 
1320.9 

!427.9 

. 

6o 

708.3 

;  784.9 

865.3 

949  -G 

1037.8 

1129-9 

1225.9 

1429.7 
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OBSERVATIONS  DE  LA  LATITUDE 


Luitud*. 


Aagbmeat.  Angle  horaire  en  tenu. 


Sec. 


«7 


»8' 


•9' 


$0' 


Si* 


Sa' 


53* 


3^ 


35' 


o 
1 
a 
3 


•429  7 
i43i.4 
i433 

1424-91 
i436  - 

i438 


I53/& 
i539.3 
i54i 
1543.9 
"8 
6 


o  1 


'â& 


16&0. 
i65a 

1664.7 
i656.6 
i658.5 


7&f6 
766.6 

1768 

1770 

»77fl-4 
1774.8 


1884*0 
* 886.0 
1808.0 
1890.0 
1890.1 
1894.1 


9007*4 

2009 

«ou 

aoi3 

30 15 

«017 


0134*6 

ai36.8 
ai38 

ai4i*i 
3143.3 
ai45 


3365*6 
3367.8 
3370.0 
3373.3 
3374  " 
3376. 


3400*6 
3403.9 
3405.3 
3407.5 
50409.8 


734 


13. 0 


9 

10 


1440.! 
1443. 
1443.1 
1445.' 

*447" 


1548.4 
i55o.a 
1 553.1 
i553 
i555 


i 


% 


1660. 

l663. 

1664.3 

1666. 

1668. 


1776.3 

1778.3 

I780.3 

1783. 

1784.3 


1896.I 
1898.I 
I9OO.9 
1903.3 
I9Q4*3 


3033,0 
3034 .  1 

3036. a 
3oa8.3 


3147.5 

*i49-7 
ai5i.8 
siS^.o 
3i56.i 


3378.9 
3381 

3383 

3385. 

3387 


a4U.3 


334 


i 


îî."e 

3418.9 

a4ai.a 

".5 


8a4a3 


11 

19 

i3 

«4 
i5 


16 

18 

l9 

ao 


01 


i45i 
i45a.8 
1454.5 
1456.3 


i563.a 
i565.o 


i458 

14595 

1401.0 


463-4 57a   . 
1465.31574,3 


i566.9 
1 568.7 
i570.5 
4 


1557.61669.9 

I559.5  1671  .Q 

1561^3)1673.8 

1675.7 

1677  - 


1670.5 

i68ï. 

i683. 

i685.3 

1687.3 


1786.3 
1788.0 
1790 
1793 


i9o6.3J3o3o.5 

1908.43033.5 

1910.4 

1913.4 

19*4-4 


3034, 

3636, 
ao38. 


«i58 

3160.5 

3169.7 

3164.8 

ai66,q 


3390.0 
3393 

a*94- 
3396.8 

**99 


a435.8 

1 

0.4 

3433.7 

3435.o 


3*438. 

5a<3( 


1796.1 

1798 

1800.0 

1803.0 

1804*0 


3169.1 
3171.3 
3173.4 
3176.6 
7I3049. 3  3177.8 


1916.53040.9 

1918  -      - 

1930.6 

1903 

1924 


9043, 
3045 
6 3047. 


33oi. 

s3o3 

33o5 

33o8.o 

a3io.a 


33437. 


.3 

6 

l-9 

3444.2 

3446.5 


6a439. 
8344 


31 
33 
33 


1466 
1468.7 
1470  " 
1473.3 

«474 


1576.1 
1678.0 

157Q.8 

i58i. 
i583. 


1689.1 
1691.0 
1 693 . 

1696.7 


l 805.9 
1807.9 
1809.9 
1811. q 

i8i3/8 


1936 

1938 

iij3o.8 

1933.9 

1900.0 


905l. 

ao53 
3055.7 
3057.83186 
9069.93188.6 


4(9180.0 

59183.1 

9184.3 


33l3.4 

33i6. 


3381.5  3458. 


3448.8 
945l.l 
3453.4 

7 
o 


36 

3 


»475.9 

1477-7 

479-5 

i48i.3 

i483.i 


i585. 

1587.3 

i589 

1590.9 

1593.7 


1698 

1700.5 

1703.5 

1704.4 

1706.3 


i8i5.8 

1817.8 
1819.8 
1891.8 
1833.8 


«939 
194» 
1943 
1945.3 


8069.0 
3064.1 
2066. a 
3068.3 
3070.4 


9190.8 
3193.0 
3195 

ai97-4 
9199.5 


93d3.7 
3396.0 
35a8.9 
333o.4 
a333.7 


346o.3 
3463.6 
0464.9 
3467.3 
3469.5 
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#1 


Argument.  Angle  horaire  en  teins. 

Sec. 

«/ 

28' 

■9' 

8e/ 

3t' 

33' 

3y 

34' 

35' 

3o 

i483* i 

1593*7 

i7o6"3 

i833ff8 

1945*3 

2070*4 
2072.0 

2i99ff5 

233aff7 

3469*5 

3i 

1484.9 

1594.6 
1596.5 

1708.3 

1835.8 

1947.3 

2201 .7 

2335. 0 

247J-9 

3a 

1486.7 
1488.5 

1710.3 

1837.8 

l949-Z 

3074.7 
3076.8 

2203*9 

2337.2 

2474.3 

33 

1598.3 

1713,1 

1839.8 

i»5i.4 

3306.1 

2339.4 

2476.5 

u 

1490.3 

1600. a 

1714.0 

i83i.8 

1953.4 

3078.9 
3081.0 

aao8.3 

3341.7 

2478.8 
2481.2 

1493.1 

160a. 1 

1716.0 

i833.8 

1955.0 

3310.5 

3343.9 

36 

"493-9 

1604.0 
1 600 . Q 
1607.8 

1719.8 

i835.8 

1957.6 

3o83.» 

aaia.7 

a346.a 

2483.5 

% 

«495.7 

1807.8 

1969.6 

2o85.3 

2214.9 

3348.5 
3350.7 

2485.8 

«497-5 

1731.7 

i83g.8 

1961.7 

3087.4 
3089. 0 

2217.1 

2488.1 

3g 

«499.3 

1609.6 

1733,6 

i84t.8 

1963.7 

2219.3 

3353.9 

2490.4 

4° 

IDOl.l 

1611.5 

1735.6 

1843.8 

1965.8 

3091.7 

aaai.5 

3355.3 

2492.8 

4» 

1502.9 

i6i3.3 

1737.5 

1845.8 

1967.8 

3093.8 

2333.7 

3357.5 

2495.1 

4î 

i5o4.7 
i5o6.5 

i6i5.a 

1739  5 

1847.8 

1969-9 

2095.9 

3335 . 9 

3359.7 

«497 -4 

43 

1617.1 

i73i.5 

1849.8 
i 85i.8 

1973.0 

3098 . 0 

3338 . 1 

3361.9 

2499.8 

* 

î 5o8.4 

1619.0 

1733.4 

i97fi 
1976.1 

3100.2 

3230.3 

3364.3 
3366.4 

aboa.i 

i5io.a 

i6ab.8 

1735.3 

i853.8 

3103.4 

2233.5 

25o4.4 

46 

i5ia.o 

1633.7 

1737.3 

i855.8 

1978.3 
1980.3 

3io4.5 
3106.7 

2234.7 
2236.9 

2368.7 

2506.7 

« 

i5i3.8 

1624.6 
1626.5 

1739.3 

i857.8 

2371.0 

25og . 0 

i5i5.G 

1741.3 

1859.8 

1983.4 

3108.8 

2359.1 

2373.3 

a5n.4 

49 

1517.4 

i6a8.3 

1743.1 

1861.8 

1984.4 
1986.5 

2110.9 

3241.3 

2375.5 

a5i3.8 

5b 

1319.2 

i63o.a 

1745.1 

i863.8 

31l3.1 

2243.5 

2377.8 

25i6. 1 

i 
5. 

i5ai.o 

i63a.i 

1747.0 

i865.8 

1988.6 

3ii5.3 

2245.7 

238o.i 

a5i8.4 

5a 

i5aa-9 

i634.o 

«749.0 

1867.8 

199°-7 

3117.4 

22X7.9 

2a5o.i 

2382.4 

a5ao.8 

53 

i5a47 
i5a6.5 

i635.9 

1750. Q 

1869.8 

1992.7 
«994.8 

Ï996.9 

3119.6 

2384.7 

2523.1 

54 

1637.711753.9 

1871.8 

3131.7 

aia3.8 

2252.3 

2^86.9 

2525.4 

55 

i5a8.3 

1639.6.1754.8 

1873.8 

2254.5 

2389.2 

2527.7 

56 

i53o.a 

i64i.5|i756.8 

1876.9 

*999  ° 

2126.0 

2256.7 

2391.5 

253o.i 

57 

i53a.o 

i643.3 1758.7 

1877.9 

3001 .O 

3138.1 

2258.9 

23g3.8 

2532.4 

58 

i533.8 

1645. a 

I760.7 

l879-9 

3oo3.i 

3i3o.3 

2261.1 

2396.0 
2098.3 

2534.8 

59 

i535.6 

1647.1 

I763.6 

1883.0 

3oo5.3 

3i3a-4 
3i34.6 

2263.5 

2537. l 

6b 

i537.5 

1649.0 

1764.6 

1884.0 

3007.4 

2265.6 

2400.6 

^539.5 

Ijgiuwfa 
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LalH.  polaire. 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 


NOMBRE 
d'obterfaiioni. 


lO.  . 


ao.« 


aa. 


Le 

11  Décembre  1807. 

PASSAGE    SU 

PBRIEUR   DE    LA 

POLAIRE. 

HEURES 

NIVEAU 

de  la  pendule. 

8*40'  0* 

44- 4o 

gaacfac. 

diff 

75            6 
81      ~6 

droite. 

dUT. 

74    -6 

45.49 
46.59 

74      -6  5 
8i,5       *•* 

8a     -8 
74         8 

48.  0 
5o.  0 

73      —75 
8o,5       7'* 

8a-    -7  5 
74.5       7'5 

M.  19 

5a.  a8 

Z  -*- 

83          . 

■fi  -*•• 

54.  0 
54.5g 

S.5-8-5 

8a              c 

74.5 -7'5 

56.  6 
57.53 

g!-** 

y-»- 

58.56 
9.  0.14 

t    -'- 

k-" 

i.ao 

73>5  -  5,5 

8°'5  ~  5,0 

a.aa 

79 

75 

3.i8 
4.i3 

73'5  -  7.0 
8o,5       7' 

*°»5  -  6,5 
74 

5.  9 
5.58 

7a 

81      -9'° 

74 

6.57 
7.45 

71      -9,5 
8o,5       9' 

/-  —  7»° 
74.5 

Circonstances  atmosphériques. 


Baromètre =  0*7464 

Thermomètre  baromètre. . .  =:  -f-  6° 8 
Thermomètre  extérieur....  =  -f-  3*3 
Thermomètre  de  la  fenêtre  =  -f-  4°  ° 


En  passant  de  la  première  à  la  seconde  observation  ,  on  ne  trouva  pas  les 
fils  suffisamment  éclairés  5  le  tems  nécessaire  pour  diriger  la  lumière  au  réflec- 
teur de  la  lunette,  occasionna  le  grand  intervalle  qu'on  remarque  entre  ces  deux 
observations. 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE;  %Sg 

M.  Biot  observait  ;  M.  Àrago  suivait  la  marche  du  niveau. 

Arc  parcouru iaia*6o43  Latit  polaire 

Arc  «impie " 55*  118577a  =  49°36'  a5"54 

Correction  du  niveau » =  — 3. 44 

Réduction  au  méridien. =  — -  3 .  90 

Réfraction * =  +     1.   8.76 

Distance  de  la  polaire  au  zénith =  49  •  37 .  24 .  96 

Déclinaison =  88.i7.fl5.68 

Latitude =  58*  59'  58*7» 

12  Décembre  1807. 

PASSAGE   SUPERIEUR  DE  LA  POLAIRE. 

MVEAU 
NOMBRE  HEURES         ,— — — *_Js_— — -^ 

d'ofetermioiis.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

*  diff.  diff. 

2 8*3o'  f  69  84 

3i.5o  79     -10'0  75     ~9>°   . 

34. a5  71,5  8a 

36.aa  78,5~  7,°  75     —  ?>° 

87#a0  7l  »  „  8a  &* 

38.17  78     ~"7>°  75,5~6'5 

3g.a4  71     '  -  8a 

4o.i5  78,5-  7>5  74,5~7,5 

43.  o  71>5_g  5  91'5        fi  rt 

io...-  43.5o  78  '  75,5-^° 

45-18  7»     _?0  8l>5_6  5 

46.  5  78  7'°  75  b,b 

47-i5  71  c  K  8i  - 

yo  r—  h,b  c      •—  6.0 

48.10  77,5  75  ' 

5o.  7  70     _  g  8a 

5o.55  78  "  74,5       7,t> 

5i.56  70,5       _  K  8o,5       c 

5a.44  78    ~7'5  74,5 -6'0 

53.47  7»     _70  8l     _65 

ao....         54.46  78         7'      •  •    74,5       V 

55.59  70     _8  8a-7,5 

56.47  78  '  74,5       7' 

57-5o  70  c  8i,5       -  - 

58.3o  76.    ~"6'°  76  ' 

9.  o.58  7°»5_      5  81  -  g 

1.48  78  7,&  75,5       6,& 

».5S  73,5       /  5  79,5_5o 

4»8  77  *'  74,5 

°7. 
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%qq  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  îa  Décembre  1807. 
bût.  pokijx.  NIVEAU 

NOMBRE  HEURES  n — —       '     < 

d'oUenradonf.        de  la  pendule,        gancbe.  droite. 

dur.  onr. 

39....      9*  6.  5  7a  79>5        ,  c 

»....  6.48  77     "5*°     *      75     ~4'5 

8.43  7»>5  79'5_v0 

9.5o  77     ~5'5  75,5  -4.0 

10.49  7»     _5  79  55 

n.3o  77  '  75,5 

ia.18  71,5  _  80  . 

w.57  76  4'  7S  4' 

14.43  76  a'D  75,5 

16.14  7'     _6>o  8o'5-6,o 

40....  i6.53  77  74,5 

17.48  7°»5— Ço  8o,5  _  55 

18.37  76,5         '  75 

i9.a3  70     _  5  81      _  - 

44-. ••  19-58  75  '  76  ' 

!  Baromètre =  o"753a 
Thermomètre  Baromètre....  =  +  7°> 
Thermomètre  extérieur. ...  =  -f-  5. a 
Thermomètre  de  la  fenêtre  =  +  7.1 

Arc  parcouru =  a4a5'4*  i*0 

Arc  simple =      55*  iaa£8tf3  =  49*3?  38' 48 

Correction  du  niveau =        —    a  .36 

Réduction  au  méridien * =        —  rf.73 

Réfraction =  4-  »■     9  oa 

Distance  de  la  polaire  au  zénith =  ^9.07.30.81 

Déclinaison =  88. 17.a5.86 

Latitude =  S8°dg/S3iro5 

M.  Biot  observait;  M.  Arago  suirait  le  niveau. 


i3  Décembre  il 

807. 

PASSAGE 

•UPÉKIEOR  DE 

LA  POLAIRE. 

«OMBRE 

HEURES 

NIVEAU 

d'obserraiion*. 

de  la  pendule. 

geodie. 

diff. 

droite. 

diff. 

1 

8*34'  14* 
34.55 

36. 10*  • 
36u55 

68 

77          9 

68 

17          9 

8o,5 

73      -7>5 

80                c 
7»>5~^ 
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OBSERVATIONS  DE  LÀTlTtJDE:  i9i 

Suite  du  i3  Décembre  1807.  ^  ^^^ 


* 

WVEAU 

NOMBRE 

HEURES 

d'observations. 

de  la  pendule. 

gaache 

5 

8*38'  io' 

(US* 

68 

38.47 

77          9 

39.50 
4o.34 

68     -8 
76     ~* 

4>*5i 

77     "S'5- 

10.^ . . 

43.84 

43.14 

66 

44.  0 

— 11 

77 

44.59 

67 

45.40 

77 

46.37 

67 

48.  9 

•  •  •  • 

49-  0 

€6 

49-45 

•  •  •  • 

HO« • . • 

5o.39 
5i.ag 

74,5 

63.20 
5a. 56 

66>5 R  c 
75     ~8>5 

53.5a 

66          oc 

54.36 

74,5-  8'5 

33.17 

63,5 

55.5a 

•  •  •  • 

66.44 

66,5       • 
74,5""  * 

67.33 

S8.16 

65,5 

OO • • •  • 

58.5a 

•  •  •  • 

59.46 
g.  o.ao 

66 

73    ~7 

».  6 

66    -8 

1.48 

74 

a. 3a 

Ç?  e—  8,5 

3.  a 

74,5           , 

4-  t- 

67     -7 
74        7 

4.5i 

5.35 

67     -7 

74        7 

40. • t • 

6.i5 

7»  10 

6*     -6 

8-  7 

74 

droite.    ' 

diff. 

80  K 

7a,5-7'5 

Î1.5-.» 


>  •  • 


73    

81  K  -  8>5 
7a,5 

81 

•  •  •  • 

8a         . 

•  •  •  •    »> 

81 

74     ~7'° 

8»  c 

T3-.5-7'5 

8*  c 

73,5  -  7>5 

8i,5 

•  •  •  • 

81,0 

73;5 
81,5 

61 

75 

81 

74 
81 

74 

80 

74 

80,5 


7s;5  - 7'5 


74  -7'° 
74  ~7'* 
74     -fi'° 


79.5  -  5,5 
74. 
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Latit.  polaire. 


*g%  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE, 

Suite  du  iZ  Décembre  1807. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  . 

d'observations.        de  la  pendule.       gauche.  droite.  _ 

dîff.  dUR 

43....      9k  8'5**  67  '  81 

9.35  73     -*  75      ~b 

10.43  66  81 

11*10  •  •  •  •  •••• 

1 a . 4o  . * • • .  •  • .  • 

i3.*io  • ,  • .  . . . . 

13.59         67  8o>5_eo, 

5o,...          i4.36  73>5~"b>b  74,5       *'° 

i5.i3  67          c  K  80           o  . 

15.B7  73,5"  6'5  74     ~6'° 

16.4a  67     _  g  5  ....            # 

54-...          17.33  73^5         '  74 

{Baromètre  , . .' =  o"75a<7 
Thermomètre  Baromètre...  =:  +  9°o 
Thermomètre  extérieur....  =  +  6.7 
Thermomètre  prè6  du  cercle  =  +  <^o 
M.  Biot  observait  l'étoile  ;  M.  Arago  suivait  la  marche  du  niveau. 

Arc  parcouru =  ag76'55o6a5 

Arc  «impie =      55'iai3i34  =  49°36/33'o6r 

Correction  du  niveau * =        —    3.5i 

Réduction  au  méridien , w .  ^ ,  •  • , =        —  10.53 

Réfraction =  4-     1.  8.60 

Distance  de  la  polaire  au  zénith =  49. 37. 37. 6a 

Déclinaison „ r=  88. 17. 24. «4 

Latitude. =  38°  3g' 56*  4a 

14  Décembre  1807. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR  DE  LA  POLLAIRE. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  , 

eTobterVation».        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  diff. 

1 8*34'    O*  66  *8i 

34.47  73      ~7'°  75       -G>°* 

35. 5o  63,5  83,5 

36.a8  7a,5""9^  75,5  ~  *>* 

37.18  63,5  84,5 

38. 1a  7a  ~  *r&  75>5  —  9,0 

39.  a  63,5  84 
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Sombre 

d'observation*. 
9 

10,... 


a©., 


8b«  « . 


4°. 


4fi  * , 


OBSERVATIONS  DE  LATITtJDE, 

Suite  du  \4  Décembre  1807. 
NIVEAU 
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Google 


Xaiit.  polaire. 


*tt  mŒWJmom  de  xATnmjwL 

{Baromètre , =  o"74g8 
Thermomètre  Baromètre.. .  =  +  Q<>5 
Thermomètre  extérieur. , . .  —  .4-  7.5 
Thermqtnètre  de  la  fenêtre  =  -4-  9. 5 
M.  Biot  observait  l'étoile  ;  M.  Arago  le  niveau.  Avant  de  commencer  la  série , 
on  avait  trouvé  pour  le  niveau  le»  résultats  suivans  : 

Gauche.        Droite, 

Limbe  à  l'ouest j3 jb 

Limbe  à  l'est .V. 76  73 

Arc  parcouru s=  a535*5o75a 

Arc  simples ,...•...  =      55*119739  =  49°  46' 37*03 

Correction  du  niveau =  —  3. 6 7 

Réduction  au  méridien =  —  5 .80 

Réfraction =    -f-  1 .  8.10 

Distance  de  la  polaire  au  zénith ., =  49.37. 36. 65 

Déclinaison * =  88. 17.34. 33 

Latitude. . .' =  38°  39'  57*  bj 

1    ' r-TT m 

i5  Décembre  2807. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR  DE  LA  POLAIRE. 

MJVEAU 

NOMBRE  HEURES  ■     ■ 

d'obterratioiis.        de  la  pendule.        ganche.  droite. 

P¥  dilf.  <fiff. 

!...,.     .  .9*30'  ÎO*  67  .... 

OO  •  OJf  •  •  •  •      '  ••*• 

3l.34  67.    .  

3a.  6  ....  74 

3a. 5i  66  ...,• 

33.  g  ....  .... 

53.4i  65  

34.11  65  79 

. ..  04*4^  •  •  *.•  •  • .  • 

10....  35.  7  ....  73 

.  35 .  43  65  >5.  • .  •  • 

36. i3  ....  75 

36.4i  65 A 

37.  4  ....  74 
.37.35    .     6*,5. 

38 .  o  «...  75 
38.a7           $3,5. 

38.58.  ....  jjf 

3o.a6  64  ....        ^ 

ao....:         89.48  ....  7^5 

40. 58  ....  7S 
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NOMBRE 

eVobeeryations. 

a3.... 


3o., 


4o, # • . 


5o.... 


6d»« • • 


OBSERVAflOÂS  M  LÀtntJIVE, 

Suite  du  \5  Décembre  1807. 
NIVEAU 
HEURES 
de  la  pendule. 

8*4»'   8' 
41. 3o 
4»  -5g 

4a.  53 
43.16 

43.47 
44-  9 
44-3$ 

45.  » 
45..33 

46.  i 
46-34 

47.  1 
47, 3o. 
47.54- 
48.37, 
48.5a- 

49/ 17. 

49.40 

5o.ji. 

5o.3i 

5i.ii 

5r.38 

5a.  7. 

5a. 3a 

53.  a 

53. aa 

53.5o 

54.17 

54.5o 

55.i8 

55. 5o 

56.i4 

56.43 

57.  7 

57.37 

58..  4 

58.35 

58.58  . .  •.  74,5 


fc&r  - 


Latil.  polaire  \ 


gauche. 

droite. 

diff. 

diff. 

63 

•  •  •  • 

•  •  •  • 

74 

66 

•  •  •  • 

•  •  «  • 

73 

64,5 

•  •  •  • 

•  .  •  • 

75 

65,5 

•  •  •  • 

•  •  .  • 

74 

64 

•  •  •  • 

•  •  •  • 

75 

66,5 

•  •  •  « 

•  •  •  • 

-    74 

65 

•  •  •  •           \ 

•  •  •  • 

?4 

65 

. . ... 

•  •  •  • 

73 

66 

• . .  • 

•  •  •  • 

74 

64 

.... 

•    ■    •    « 

74.5 

67,5 

•  •  •  • 

.... 

73 

68,5      . 

fr  •  •  » 

•  •  •  • 

74        ' 

64.5 

•  •  •  • 

•  •  •  • 

74 

67.5 

•  •  •  • 

•  •  •  m 

74,5 

67,5 

.... 

•  •   •  • 

74 

67 

•  •  •  . 

•   •  •  • 

74,5 

66  . 

•  •  »  * 

•  •  •  • 

75 

65,5.     . . 

.    ..  .«• 

.♦  ...  «... 

.   73 

66    . 

•  •  •  • 

•  •  •  • 

74 

64,5 

•  •  •  * 
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Latu.  polair». 


2$6 .  OBSERVATIONS'  DE  LATITUDE: 

Suite  du  îS  Décembre  1807. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES         , 

d'obaenraiions.        de  Ja  pendule.        gauche.  droite» 

diff.  dUT. 

8à59'.39#  65 

9.  o.  4  7^*5 

0.39  67  . ... 

1.6  ....  73,5 

l,36  64,5  .... 

a.  o  ...»  73,5 

a.  3a  66  

70.. ..            a.53  ....  74 

3.a5  65  

3.56.  75 

4*3a  66  .... 

5.  o  ....  75 

5.a8  63,5  •••• 

5.5i  ....  74»5 

6.04  64|5  •••• 

6.5a  ....  75 

7.00  67  .... 

80....            7.44  ....  •                73,5 

8 . 1 5  65  .... 

8.41  ••••  74 

9%  8-  65  .... 

9-3o            .,..  73,5 

io*.*  o           65  .... 

io.33  75,5 

{Baromètre =  0*7477 
Thermomètr.Baromètre...  =  +10-0 
Thermomètre  extérieur.. . .  =  +  8.6 
Thermomètre  de  la  fenêtre  =  +I0«° 
M.  Arago  observait  ;  M;  -Chaix  qui  suivait  le  niveau  ayant  négligé  d'examiner  les 
deux  extrémités  de  la  bulle ,  la  correction  des-  distances  au  zénith  a  été  déduite 
d'une  observation  faite  à  la  fin  de  la  série. 

Arc  parcouru 3a  474of  3s*4^75 

Arc  simple * =      55'  iaoo5o9  =  49°36'  a8*96 

Correction  du  niveau. =  —  » «88 

Réduction  au  méridien =  —  8. o5 

Réfraction =       +  1.7.63 

Distance  de  la  polaire  au  zénith =  49-S7.aS.66 

Déclinaison  de  l'étoile • =  8*.  »7-a4  3fl 

.  Latitude =  38*39' 57'73 

xGDécembrm 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  197 

j 

iG  Décembre  1807.  LatU.  polaiw. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR  DE  LA  POLAIRE. 

NIVEAU 

NOMBRE  HEURES  , 

d'observation*.       .  de  la  pendait.        gauche. .  droite. 

diff.  diff. 

1 8*39'  o*  64,5  c  7S 

••         aoa7  —  l>b  —  °>5 

27  *  /  ••••  •••■ 

3o.  o  66 

3o.a6  66  0,° 

Si.  o  65  g 

3i.ai  65,5       °' 


3i .48  64 

66 

**     -  x  5 


75 

75  . 

0,0 

7^     _ 
75 

liO 

76,5 

75     ~ 

1,5 

76     _ 

o,8 

75,  a 

Vj  v 

76   ~_ 

i.5 

74,5 

*  i*' 

3a.  10  66     —2'° 
5a.  36 

io...'.  '       3a. 58  '65,5 

33. a5  64,5 

33.48  66       .  r 

,  34.30  66,5  __      -  73,5 

•  34.5o  67             '  74     +  °'5 

35.  i5  64          _  76 

35.38  67     _3'°  ....       °'° 

86.1a  65,5  74,5 

36.37  65     +  °'5  75,5  +  ''° 

07.  6  66         .  74 

ao....          37.a4  67     ~  l'°  ....       °'° 

38.  o  64*  75.5 

38.34  64          °'°  76     +°>5 

.39.  a  64  75,o 

39.a6  65     -1'0  .75,5+°'5 

3q.58  66  74 

4o.a6  66          °'°  .J2          °'° 

4o. 5a  65  '7e' 

41.18  65           °>°  75;5+°'5 

4i.55  -64,5          -  75-     ,       _ 

5o....          4a.  aa  63     "*"    '°  76,5  +    ,& 

4a.5a  64,5   .       -  .  75 

43.i4  64     +    '  76.   +  1>.° 

43.47  .-64              5  75,5 

44.i6  èS^0^  76.    +°'5 


^•5°  *      +3,o  73 

45.17  63     ^    ' 


—    +  4»° 
77- 


38 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE, 

Suite  du  16  Décembre  1807. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES         , 

d'observations.        de  la  pendule.        gaacl.e.  droite. 

difr.  dtff. 

36....      8*45' 54*  65  74,5 

46. i5  

46.48  64,5  75 

40 • . . t  47 •  7  •  •  •  •  •  •  •  • 

47*38  66  73,5  g 

47.55  66      74     ^     ' 

48.37  64  75       É    _ 

4<)*&9  6a  '  78       '      ' 

^     S'5+»-5  #'+•.» 

Bi.  9  65,5 74 

5 1 .  42  ....  • .  •  • 

5a. a5  64,5    #  74,5 

5o. . , .  5a. 5a  ....  ....  "'**** 

53.3.  65      +4  74     +5 

55.  o  61  79 

55.33  65     +  ,  o  74 


55.57  64  76 


+  *>o 


56.35  66     +3  7«,5 

57.  8  63  77     +  *>5 
57  4o  65     +  ,  0  74 

58.  6  64  76     +  "'?. 
58.3g  65       ,    ,  74 

60....  5fl.  4  64  '  76     +  a»° 

59.37  65     +  t  74 

9.  .0.  o  63  77     +  5'° 

o.35  65,5  .       5  74 

0.57  65     T    '  75     +  I»° 

i.a6  65,5+3  73,5 

i.58  6a,5  77     +  3»5 

a.3o  64,5+35  75 

3.  o  6i     T    '  79     +  4,o 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE;  «99 

Suite  du  16  Décembre  1807.  -~r^ ""    ~r 

NIVEAU-  katit.  polaire. 

NOMBRE  HEURES         ,  N 

d'obseiTation*.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  diff. 

75....      g»  & 43"  65  74       .. 

7.9  Ga      +  5>°  78      +4,o 
7.5o           67                          72  _ 

8.10  65      +  3>°  75      +  3>° 
...      8.40          -65,5                      73.5.,  5 

80....  9..8  6a      +  3>5  78      +4, 

{Baromètre  ...••••••••.•••  =  °m7479 
Thermomètre  Baromètre...  =+,a»o 
Thermomètre  extérieur....  =  -\-n°a 
Thermomètre  près  du  cercle  =  +i3°8 
f?  Nuages,  brouillards ,  vent  à  l'est.  M.Àrago  observait  ;  MM.  Biot  et  Chaix  sui- 
vaient conjointement  la  marche  de  la  bulle  d'air  ;  le  second  dans  les  observations 
impaires,  l'autre  après  le  retournement  du  cercle.  A  la  fin  de  la  série ,  l'inclinaison 
de  l'axe  était  de  3*  =  -f-  a*,86\ 

Arc  parcouru.. ... _  4409*6150 

Arc  simple —      55*1*01872  =  4g°36/  39*41 

Correction  du  niveau =  +  o.65 

Réduction  au  méridien '. =  —  8.74 

Réfraction —  -f.       1 .6.97 

Distance  au  zénith =  49. 37. 38.39 

Déclinaison  de  la  polaire. =  88. 17.34.  Sj 

Latitude —  38°  3g'  56"  38 

Le  17  Décembre  1807. 

PASSAGE  SUPERIEUR  DE   LA   POLAHIE.» 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES         , 

d'observations.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  diff. 

1 8*3o'5i"  61  76,5 

31.33  «3,5  ""    !>5  75        —    !>5 

as.  7  €3  74,5 

33.33  64  ~1'°  74     ~°'5 

33.  «  6i,5  76   _ 

53.36  63,5  ~a'°  .   t5      >0 

34.39     64     6m°  74,5 

35.14  6l        _y  ft  7S>5_3c 

10.,..         55.34  65  4j  73  ' 
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Latit*  polaire. 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE, 

$uite  du  ij  Décembre  1807* 
NIVEAU 


NOMBRE 

HEURES 

'observations. 

de  la  pendule. 

gauche. 

droite. 

ait 

diff. 

11,... 

8*36'  40 
36.5i 

6l,5 

63.5  -  a'° 

76     -.5 
74,5       l'b 

37.29 

63 

74       .       „ 

37.51 

63           °>° 

75     +  1'0 

38.26 

6a 

75 

38.49 

•  •  •  • 

.... 

39. QI 

61 

—     1  .O 

76      -o,5 

39.46 

6a 

75,5 

40.  20 

H-   1 .0 

7i  c  +  «.5 

20. . . . 

4o.56 

6a      T    ' 

75,5^ 

4i.33 

?  .  -  °>5 

75     -.,0 

4i.56 

62,5 

74 

42. 3o 

6a 

~                         O.O 

75     -o,5 

43.io 

6a 

74,5 

47.16 

48.  i3 

5.9,5  T 

75       . 

'        +  a,.» 

77 

48.5a 

63,o 

74 

49.40 

•  •  •  • 

•  •  •  • 

5i.  9 

!a,5+3,5 

74     +  3,0 

3o 

5a.  0 

59 

77 

5a.  49 
53.i6 

6a,5"°'5 

S'8—1 

54.  1 
54.26 

63       .       - 
6a,5  +  °'5 

£5+" 

55.  3 
55.34 

60      +3'° 

£ï-- 

38.... 

56.i6 
56.55 

63           •            r 

60,5 +a'5 

7p  +  a,5 

76 

r  Baromètre 

=  0" 

Circonstances  atmosphériques. 


Thermomètre  Baromètre.  . .  =  -f-i3°2 
Thermomètre  extérieur ... .  =  +12.6 
Thermomètre  près  du  cercle  =  +12.8 

Nuages ,  brouillards ,  vent  à  l'est. 

A  la  En  de  la  série ,  le  niveau  observé  bien  attentivement ,  avait  donné , 

La  face  du  limbe  à  l'onert. gauche. . .  6o,5        droite. 

Et  après  le  retournement ,  face  à  Test gauche. . .  5j  droite. 


D'où  inclinaison  de  Taxe  = 


+  3,a5 


=  -t-  1^62  du  niveau  =  •+•  i%54 


79 


M.  Arago  observait  l'étoile  ;  M.  Biot  la  marche  du  niveau» 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  : 


3*i 


Suite  du  17  Décembre 

1807.. 

—     

JL.VI*  tlflfCOIlTll .  - 

*  . 

=   30 

q4^5456o 

55' 119601  s=  49°36/ 27*57 

Lotit*  polaife. 

Arc  simple. . . 

Conectiort  du 
Réduction  au 

niveau 

méridien. . . . 

.........  =         — —  0.08 

a*-         —  5.84 

K  *»T"i*a  o^irtti 

=      +  1.6.68 

=  49. 37.08. 33 

jjisrance  ineriv 
Déclinaison  ap 

Y.a.titnrlA 

=  88.17.34.75 

>L7(tl  CHIC      UC     1   r" 

=38°39'56*4» 

JUQ  Ut  Ul  1 0  •    •    «j*  •   « 

••'  "' 

j                 » 

Le 

19  Décembre  1807. 

PASSAGE 

SUPÉRIEUR  DE   LA 
KIVEAL 

POLAIRE- 

r 

NOMBRE 

HEURES 

d'observation*. 

de  la  penduie. 

gancbe. 

diff. 

droite. 

diff. 

1 

PaG^â' 

67       ^ 

7a>5              e 

37.24 

66     +  1>° 

73,o-  o>5- 

'  37 . 55 

£'5-°>5 

**      -l.O 

a8»  ii-    • 

68-             * 

.71 

fl8.36 
38.53 

67       , 

66      +''° 

73     +°,& 

39.17 
A9.41 

65      +1'° 

73'5+i5 
75     +  '** 

10.,.. 

3o.  9 
3o.3o 

66       , 

65     +1'° 

%  +••• 

3i.  1 
3i  .34 

6o     +-• 

?  +-    . 

•    Si.53 
33.U 

66      +  '- 

A5+»'5 

- 

33.39 
33.  5 

6a      +  *>° 

^,5+3'5 

53.3a 

65>5  _^      e 
63      +  fl>5 

7£5  +  "5 

33.53 

34.33 

64,5  +  °>5 

74>5_0  5 

«O.... 

35.19 

75          °'5 

35.4g 

65,5 

74          0  0 

36,  7 

S5     +  °>5 

74 

36.34 
36.54 

66 

66           °'° 

73 

73     °'° 

• 

37.30 
37.40 

65 
65 

74.5 

38.  3 

65 

74,5 

'       —  1.0 

38.33 

66             * 

73,5         ' 

39.i4 

65>5  -  o,5 

74    ~o,5 

5o.. . . 

39.35 

66 

73>5        ' 
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3m  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 


w    .       ,  .  Suite  du  iq  Décembre  i?o7. 

LauL  £o|aif«,  a ' 

{Baromètre es  om74gj 
;  Thermomètre  Baromètre...  =+ia- a 
Thermomètre  extérieur....  =  -f-u°3 
Thermomètre  près  du  cercle  = 

Après  la  trentième*  observation  ,  l'étoile  a  disparu. 

M.  Arago  observait.  M.  Ghaix  suivait  la  marche  du  niveau;     j 

Arc  parcouru =  i653*  62 1 85 

Arc  simple =      55'  1207283  =  49°36'  3i0 16 

Correction  du  niveau =     +         o.36 

Réduction  au  méridien =    —       1 1 .  o4 

Réfraction =  '+  1.  7.13 

Distance  apparente  de  la  polaire  au  zénith =4.9.37.27.6*1 

Déclinaison  apparente =  88. 17. a5.o4 

Latitude =  38°  3g'  bf& 

Dimanche  ao  Décembre  1807. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR   DE   LA   POLAIRE. 
NIVEAU 

droite. 


NOMBRE          HEURES 

d'observationi.      de  la  pendule. 

gauche. 

1 8'l6'3l* 

66 

16. 57 

69 

Ï7.aa 

65 

17.52 

70 

l8.l8 

65 

18.42 

70 

19.II 

66 

1 9 .  5o 

68 

20.21 

65 

10. ..^          20.4^ 

70 

21.12 

65 

21.59 

69 

22.  5 

66 

22.33 

% 

22.59 

65 

a3.3i 

68 

24.  0 

66 

24.23 

69 

diff. 

diff. 

-3,0 

75 
7a 

-3,o 

-5,0 

76 

7» 

—  5,0 

—  5,o 

—  a,o 

76 
7a 
75 
73 

-4,0 
—  3,0 

—  5,o 

76 
7' 

— -  5,0 

—  4,0 

76 
7a 

—  4,0 

—  3,o 

-3,0 

75. 
7a 

76 
73 

-3,0 
—  3,0 

—  3,0 

7& 

-3,o 

7a 
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JDPSER.VATIOJÏS  DE  LATITUDE. 

Suit*  du  dimanche  ao  Pécembre  1807. 


3o3 


NIVEAU 


NOMBRE 

d'oboenrationi. 

HEURES 
de  la  pendule. 

gauche. 

difr. 

droite. 

diff. 

19..  v 

8*2^5/ 

65       * 

75 

ao.... 

-      . 'Il5.91 

68     ~  3>° 

73 

—  a,o 

95.54 

67 

74 

X 

96.20 

69     "  â'° 

7a 

—  a,o 

•"  - 

46.48 
37. ai 

65'5           *   K 

68     ~~fl'5 

75 

73,5 

-a,5 

97-48 
*    98. i5 

65          *„ 
68     ~3'° 

75,5 

73,5 

-3,o 

98.47 

£  -3>° 

.  75,5 

—  3,o 

»9-i4 

68             ' 

78,5 

vj  w 

3b. . . . 

99.46 
3p.  8 

65,5       , 
68,6"  3'° 

75 
7» 

-3,o 

3o.36 

•   *..  -  _  3,o 

75 

■—  3,o 

"     3o.58 

68 

7a 

31.99 
3*.54 

69 

73 
•7» 

—  a,o 

3»  .96 

66--3,o 

74 

—  3,o 

'*•    3*.5i 

69 

7» 

1 

33.99 

"  34.48 

67 

76 
73- 

-3,o 

34.15 

r.64     _S,o 

76 

—    5.0 

4°- • • • 

34.59 

69 

7» 

^J" 

35.. 19 
35.35 

f-3,o 
69 

74 
7» 

—  3,o 

• 

36.  5 
36. 3o 

68,5       3,° 

74,5 
79 

-a,5 

&7-  .9 

66     -3,o 

74 

—  3,0 

37.33 

69 

7» 

wj  w 

38.  5 

fô     -a,o 

75. 

—  9,5 

38.34 

67 

7a»5 

oo. • •  • 

'   3gc3o 

68          " 

78 

.  7» 

—  4>o 

4Q-54 

?     -5.0 

75 

—  3^ 

4»  »  * 

68 

7a 

y 

4i.35 

4*.  0 

68          4'5 

76,5 
73 

-4,5 

49.99 
43.  9 

66 

68     -a'° 

74 

—  a,o 

|^ati(.  polaire» 


\ 
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Latit.  polaire. 


70 


J  Nombre        heures 

|  d'observations,      delà  pendule. 

!  57....   .8*43' 49" 

44.  8 

.  44.3g 

60 —    45-  9 

45.4» 
4<o\  6 
46.40 

47-  4 

.    47-47 

48.  9 

48-47 

49  -»4 

49-49 
5o.aa 

5o.48 

5i .  1 1 

5i.55 
5a.  ao 
5a.  47 

53.  9 
53.38 

54.  4 
54.35 

80....  "'"  55.  8 

__  55.45 

56.i3 

56.4i 

57  •  9 

._  57.34 

58.  o 

58.37 

5g.  1 

...  59.34 

90 59.57 

9.  0.24 
o.5o 

...  »-»7 
1.40 


f  &4  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  dimanche  ao  Décembre  1807. 
NIVEAU 


saacbe. 

8                 diff. 

droite. 

diff. 

66 

74               , 

68,5- a'5 

7«,5 -8'5 

66 

74 

1~        —   3.0 

—  a.o 

68 

7a 

gt-3,5 

75  ,-3,5 

68,5 

71,5 

€5'5-a5 
68           a'° 

7f*5"^ 

f   ■  "  3>° 

74      -3,o 

69 

7» 

65     -3,o 

75      -3,o 

68 

7a 

65     _a,5 
67,5 

73,5 

69          4'5 

75,5  -  A  , 
7,      -4.1 

65           /  n 
69 

H      "4'° 

64    -  4,5 

68,5 

£s  "  <'5 

68 

7»     ~4' 

63,5._45 
68 

73,5 

H'5--».* 

73,5  _  , 

68 

73,5 

65     -.3,0 
68 

75  k  -  a>5 
73,5 

63,5- 5)5 

77  c  -  5,5 

69 

71,5 

f'5-5,5 
69 

77  ,-5,5 
71,5 

*•          A. 
68     _4> 

76  .  -  3,5 
73,5 

64     -5  5 
69,5       5'5 

76'5  _  5,5 
71 

65           , 
—  5,o 

75,f  -  5,o 

70 

"  70,5 

< 


Siut# 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  Dimanche  ao  Décembre  1807. 

NOMBRE  HEURES  MVEAU 

d'obserratioiu.        de  la  pendu];.        gauche.  droite. 

diff.  diff. 

95....   9*  a'  9'  65  75,5   , 

a.38  68  ~  3>°     72,5  —  3'° 
3.  9  .   64  \  76 

3.36  68  —  <»°     7a,5"~3'5 

4-  »  63  77 

»«»....     4-a8  7o  -7»°     70,5  ~6'5 

5.  3  64  7S     ,  - 

5.3b  70      '       70,5 

6.14       64       ,  5       76,5       - 

6.41  68,5  4'  73  -'~4'5 

.  7.i4  64,5  76  _ 

7-35  69,5  5'°  71     5>° 

8.  8  65  .  a  75,5    .  - 

8.36  69  4'°  7i,5""  4'° 

9-i5  63,5  .  77 

110..,.     9.4a  68,5"  D'°  7a  ~5>° 

10. 36  69  71,5    ' 

11.10  66  74,5   , 

11.33  69  -3'°     71,5""  3'° 

".9  64  _  ,      76  _  3  5 

13.4a  68     4>°     7a,5    ' 

13.43  69  ?l}5 

l4/14  63     -5  5  77,5       *. 

iao....  14.40  68,5       0)*  7fl     ~  5'5 

{Baromètre =  om753i 
Thermomètre  Baromètre ...  =  + 1 1  °  9 
Thermomètre  extérieur.  . .  /  =  +10.0 
Thermomètre  près  du  cercle  =  -f-11  .a 

À  la  fin  de  la  série  le  niveau  a  donné , 

Limbe  à  l'ouest ,  gauche 68  droite 7^5. 

Limbe  à  Test  /gauche 67  droite. 73,5# 

D  où  inclinaison  de  Taxe  =  — 1-  — o^5. 

a 

M.  Arago  observait.  M.  Chaix  notait  la  position  du  niveau. 

3g 


3o5 


Latit.  polaire. 
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3o6  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

*S™™5™  Suite  du  Dimanche  20  Décembre  1807. 

Util,  polaire       Arc  parcouru =  6614*82687 

Àrcsimple =      55'  1*3557*  =  49#36'4o'33 

Correction  du  niveau =         —     1 .71 

Réduction  au  méridien =         —  17.48 

Réfraction ; =  +     *  •  7*7% 

Distance  de  la  polaire  au  zénith =e  49-37.28.89 

Déclinaison  apparente , =  88. 17.25. 18 


Latitude =  38°  39'  56*29 

Le  Lundi  21  Décembre  1807. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR  DE   LA   POLAIRE. 

NIVEAU 

NOMBRE            HEURES  ' 

«Tobterrationi.        de  la  pendule.  gauche.  droite. 

diff.  duT. 

1 8,,7'10''  7i'5_3,5  l0     -3,o 

17.47  75  67 

ao.n  7°,5           .  7» 

20.44  75         4'  67     ~4, 

ai-37  7»      _3o  7o.5       _ 

fla.34  74             '  67,5— 3'° 

a3.i4  71           _  70,5 

«5. 14  74            '°  67,5- 3'° 

^•59  7°     _35  7'»5        . 

io....          a6.5o  73,5         '  67,5       4' 

117. «G  69     _,  c  7a 

a8.   i  73,5       *'  67,5""  4'° 

a8.47  68     _5g  7a,5 

ag.4a  71,5       5'5  «9,5.      3>° 

3o.3o  70            .  70,5 

3,.  4  74  ~4'°  e/  ~3'5 

31.57  70  __3  7o,5 

3a.3S  73     0,°  «7,5""  3'° 

33.i8  69  71,5    . 

ao....    53.5a  73  ""  4'°  67f5  ""  4' 

34.44  7°>5   „  c  70 

36.35  73  ~"3'5  67,5  ~2'5 

^7-4  7°          *  „  70      _ 

37.38  73  -3'0  67,5~  3'5 

"••5  69>5~a,5  7o,5_ao 

39.io  7a  68,5 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  3<>7 

Suite  du  Lundi  ai  Décembre  1807. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES         . 

d'obterrations.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

dHF.  diffir 

37....   8»4o'ai'  69  71     - 

4o.57  7a,5-3'5  68  -3'° 

4i.  3o  70    _  .  70 

3o....    4q.  a  73,5""  Ô,b  G7     ~5*° 

4a. 35  69>5  70,5 

43.  7  73  -~  3'5  67   ~  3»5    * 

44-48  69  .  7'      • 

45.i8  7a,5  °>°  68  —  3»° 

46-4  68,5  7», 5    ._ 

46. 39  73  ~  4.5  67  —  4.5 

47-  8  68,5     ■  7i»5 

47-43  73,5-5>°  67  -4,5 

48.3i  69  __3  71   _, 

4o....    53.  9  73     '  68     * 

53.57  68,5  7>     - 

54.35  73  ~3'5  68   -3'° 

55.34  68     .  ,  71,5    . 

58.  9  73>5"  4'5  e7,5  ~  4'° 

58,47  68,5  71,5 

9.  1.43  73  ~4'a  67  —  4.S 

•  4-a4     68,5_3      7»  _5o 
5.io     73    â'5     68     ' 
5.5o     69  _3o     7°.5_a5 
5o....     6.55     73     '      68     ' 

{Baromètre =  o"7533 
Thermomètre  Baromètre...  = +»a»o 
Thermomètre  extérieur.  . . .  =  +10.9 
Thermomètre  près  du  cercle  =  + 13.0 
Vent  est-nord-est  fort  ;  les  nuages  couvrent  souvent  l'étoile. 
M.  Arago  observait.  M.  Chaix  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru =  3756*  100735 

Arc  simple =      55*i33oi45  =  49°36'35"33 

Correction rflu  niveau *....  =        —     1 .6a 

Réduction  au  méridien =        —  13.06 

Réfraction - =    +  1.  7.55 

Distance  de  la  polaire  au  zénith .' t=  49.37.39. 18 

Déclinaison  apparente :.  =88.17.35.33 

Latitude ; s=  38°  3g' 56' i5 


Latit.  polaire. 
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3o8  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Le  Mardi  aa  Décembre  1807. 

"  "  PASSAGE  SUPÉRIEUR  DE  LA    POLAIRE. 

Laiit.  polaire.  NIVEAU 

NOMBRE  HEURES         /  *  s 

d'obsenaiions.        déjà  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  dilL 

1 8»i6'3a»  70,5  «9.o,    .5 

17.16  70,5       °'°  69,5+ °'5 

17.55  70  _  69,5 

C  °l5  fin        —  °»5 

aa.ao  70,5  *>9  ' 

a4.i3  7°»5.    10  68'5_i-1o 

5^.5i  69,5+  ,'°  69,5+  1«° 

a5.3o  63,5       q  69      _ 

49.44  69,5         '  67 

5a.48  68       ,  67,5  + 

,o....  53.aa  67     +  lf°  68,5^ 

53.5g  68  -  67,5 

9.  a.i5  67,5 +°'5  68,5 +,'° 

3-a4  67  69 

4-3a  67  69 

5.19  67  _  69  _ 

5.48  67,5  ~°'5  68,5-  °>& 

6.35  67  0>0  68,5       OQ 

7.  6  67   -  S8,5 

7.41  66,5  69 

ao....  8.a4  67,5       I#°  68     ~  l|C 

9'  3  68     +,0  67'5+i5 

9.38  67     +  l'°  69     +  ^ 

io.38  67.5.       5  68       .    l5 

*4....  19.19  66     +-,,b  69,5+    ' 

Baromètre =  o"749& 

Circonstances  atmosphériques.  <{  Thermomètre  Baromètre. ..  s  +ia*9 

Thermomètre  extérieur. ...  =  +ia»° 
Thermomètre  près  du  cercle  =  +i3.5 
Vent  sud-est ,  nuages,  étoile  souvent  invisible. 
M.  Arago  observait.  M.  Chaix  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru.. =  i3a3' 0^9675 

Arc  simple =      55*1370698  =  49°36/ 51*71 

Correction  du  niveau =        4-    0.1a 

Réduction  au  méridien =        —  a8.83 

Réfraction =    +  1.   6.94 

Distance  apparente  de  la  polaire  au  zénith =  4.9-^7*^°-°a 

Déclinaison  apparente , =  88. 17. a5. 47 

Latitude..... ^WW^'S* 
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OBSERVATIONS  DE  LATHUDE.  3oj> 

Le  Mercredi  aS' Décembre  1807. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR  DE   LA  POLAIRE. 

NIVEAU 
NOMBRB  HEURES  » 

d'obterrations.       de  la  pendule.       gauche,  droite. 

diff.  diff. 

» 8»i5'54*  73,5  69,5 

16. 3a-  73,5       °'°  7°     +  °*5 

17.11  7a,5  71  , 

17.46  74     -1'5  69,5       ''5 

18. a8  73  70 

i8.53  74     —  ^  69     "~    ' 

19. a7  73     _  70,5  _  10 

19.54  74  *  69,5 

ao.36  73,5  7°>5_0k 

*o. .. .  ai.  14  73  '  •  70 

ai  .48  7^>5_io  70|5_ 

aa.a5  73,5         '  69, 5 

a3.   1  73,5  „  Gq       , 

a3.38  73     +  °'5  70     +  1,C 

a4.a6  73  69,5 

a5.  a  73  '  70      ^     ' 

35.4a  7a,5  70     _      g 

36.30  73     -°>5  69,5         * 

a7-  »  7^     _o5  7o,5_o5 

ao....  37.38  73,5         '    .  70  ' 

38.37  73,5   .    ^  6q       , 

'  '   >    +  3,0  +  2>° 

.   33 a9-*7  7**5  71 

{Baromètre =  om7478 
Thermomètre  Baromètre...  = +n«7 
Thermomètre  extérieur....  =  -f-  g. g 
Thermomètre  de  la  fenêtre  =  +10. a 
Nuages  fréquens ,  étoile  souvent  invisible.  • 
M.  Àrago  observait.  M.  Chaix  suivait  la  marche  du  niveau. 

Arc  parcouru. =  1313*74786 

Arcsimple. . . =       55*i34goa3  =  4g°3S/44<rS8 

Correction  du  niveau . . =        —     0.1a 

Réduction  au  méridien =        —  33.67 

Réfraction =  +     *  •  7-3i 

Distance  de  la  polaire  au  zénith =  49-47-â8.ao 

Déclinaison  apparente =  88. 17.35.61 

Latitude . , -, . . . .  =  38°  3$'  bf  41 


Laiic-  polaire* 
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3to  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Le  Jeudi  *4  Décembre  1807. 
PASSAGE  SUPÉRIEUR  DE   LA  fOLAlRE* 


NIVEAU 

NOMBRE 

HEURES 

d'observations. 

de  la  pendule. 

gauche.                       < 
*                diE 

droit*. 

diff. 

1 

8*i5'V 
16.10 

7»5_0j5 

73 

îi.5-  *» 

16.45 

71'5-  i5 
73 

ft,5-"5 

17.53 
18.33 

71,5  -  .5 
73           1,D 

71     —  ,5 
«9,5       '*5 

i8.55 

71 

7',5_  1,0 

19.43 

—  1,0 

7a 

70,5 

30.  30 

7l 

71     -o,5 

10. . . . 

ao.55 

7a     -''° 

70,5 

31. 3o 

73  ,-o,5 

7°          0,0 

33.    6 

73,5         ' 

70 

as.  4a 

71     _  a,o 

71      -a,o 

a3.  8 

73 

69 

a3.49 

71     -,,0 

71      -1,0 

34.33 

7* 

70 

s4.55 

7», 5       o0 

7°          0,0 

a9-»9 

71,5 

70 

39.53 

7°*5-o,5 

7°.5-o,5 

ao... . 

3o.5o 

7» 

70 

3i.3o 

7°     -o,5 

7l     -o,5 

33.    1 

70,5 

70,5 

33.45 

7°     —  1,0 

7l     —  1,0 

33.  i5 

7' 

7° 

33.53 
34.35 

7°>5_  1,0 
7i,5 

.  7°     —  o,5 
69,5 

35.3o 

7°>5       0j0 

7°     -o,5 

35.5a 

70,5 

70,5 

36.  a8 

68>5-i,5 

.     7»     -,,0 

3o  # 1 . . 

37.  5 

70 

71 

37.44 

7l     -  1,0 

59'5-o,5 

38.  i5 

7a 

69 

44.57 

7°     _o,5 

7°>5-o,5 

45.5o 

7<>;  5 

70 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  3u 

Suite  du  34  Décembre  1807. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURKS  1 

d'observation*,        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  diff. 

35....       8*47'  40"  69  71 

48.10  70,5  —I'5        .       70        —    l»*' 

48.5a  70.5  70 

c  /     r        0.0  •  o,o 

00.29  70,5         '  70  * 

5i.  4  69,5  70,5 

4o....        -51.46  70,5        ,'°  69,5  -,'° 

5a.  i3  68,5  „  71,5 

C£  —  i,5-  '         —  i,d 

5o. ai  70  70 

9-3-5°  7o  0  70     _ 

7.41  71  •         '  69 

8.a5  69  71 

8.56  7»  -fl;°  69,     ~a'° 

ia,$7  69  71 

»3.S  7,  -fl'°  69      -fl'° 

**■  3  69      —  fl5  7>      _  a5 

5o....  14.49  7», 5  '  68,5 

{Baromètre =  0*7617 
Thermomètr.  Baromètre. . .  =  +ia»o 
Thermomètre  extérieur. . . .  =  -J-io.6 
thermomètre  à  la  fenêtre...  =+10.9 

L'étoile  disparaissait  souvent  derrière  les  nuages;  c'est  là  ce  qui  a  occa- 
sionné les  grands  intervalles  qu'on  remarque  quelquefois  entre  une  observation 
et  la  suivante. 

M.  Àrago  observait  l'étoile.  M.  Chaix  observait  le  niveau. 

Arc  parcouru _j , .  =5  3756'  }88ia5 

Arc  simple '. .  =*      55'  ra37Sa5  =  49°  36'  40*99 

Correction  du  niveau , =        —    0.47 

Réduction  au  méridien =        —  19.37 

Réfraction. =    -f-  1.  7.45 

Distance  apparente  de  la  polaire  au  zénith =49-37.28.60 

Déclinaison  apparente. .    =  88 .  17 . a5 . 75 

Latitude , . .......=  38*39'  57"  i5 


Latit.  polaire. 
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j  3ia  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE- 

*  £e  126  Décembre  1807. 

<j  **Ut«  P01*^  PASSAGE  SUPÉRIEUR  DE  LA  POLAIRE. 

f  NIVEAU 

NOMBRE  HEURES  *  .      .    - 

>'  d'observations,        de  la  pendule.  gauche.      ^^  droite.        ^^ 

;                '  • »«■•«■  *•!+*,  *  +*. 

>7-97  7l> 5  71 

18.10  73             _  69.5 

18.4.  7..5+I'5  7«      +1'5 

>9f  73     +  a,0  .«9     +  a,0 

19.50  71  71 

^•34  7»      +,,6  ^?5+>.5 

ai. 4a  70,5  71,0 

aa.3o  79,5 +1>0  69^+,,o 

10....          a3.  o  71,5  7°>5 

i                                                                                        a3'37  73     +  %     +a,0 

•                                                                                  *f  73      .   a,5  «9     +a,5 

a5.3i  70,5  7l>5 

•e.ts  7^,5 +2>5-  69    +  a>5 

37.  9  70  71,0 

37.46  73.5  +  a5  68     +  a5 

a8.ai  71,0  70,5 

;                              a8-55  79,5 +a>0  «g  +ao 

80....             29.07  70,5                ^  71 

I        .                                                                                     3o.  8  7a     +  l5  69,5  +  lj5 

i                                                                                             3o.4o  70,5  71 

3i.i3  7a              -  69              - 

3i.47  7°,5+    '  7o,5 +1,D 

3a. a4  7a,5  .fl5  68»5+a,5 

33.il  70  71 

33.^44  7a     +  aQ  69     +  a>0 

34.19  70  71 

34.53  7a             5  69       .      5 

3o....         35.a3  69,5^    '°  7i,5^ 

36.  1  73       ,    So  68          , 

«  s.  »«      +    '  +  3»° 

3b.  oi  70  71 

/                                                                                          37.  3  73     +  35  68       .    3  5 

j                                                                                          S7.30  69,5  7i,5^ 

38.3  73,5   .       5  68     +  3^ 

38.3a  70  71 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE,  5i3 

Suite  du  a6  Décembre  1807.  L*ûù  polaire, 

NIVEAU 

NOMBRE  HEURES  « 

cToUcrvatioiu.        de  la  pendule.        gauche.  droite, 

dis.  cuir. 

37....    8*39-  9'       7»    .  a5  68«5  +  a5 

39. 36  69,5  +3'b  71      +    ' 

4o.a6  7a,5  68 

40....  4o.58  69     +  3>5  7'»5+3'5 

4a.  a  69     +â>*  7i,5^ 

43.  aS  68,5+  3'5  7»     +    ' 

44.  i  7a  €8 


45.  4         7a 


68      ,    , 
+  4,o  mn    +  4,o 


45.3g  68     ^  *'  7» 

46.18  7>,5+35  68'5+35 

5o....  tf-46  68     T    'a  7a     +  ** 

47-a»  73      .    5  5  67  5 - 

47-55  67,5 +5'5  7a,5+3'& 

-fi:"-  S  +5'°  £  +5«° 

t.^  1;  +5>°  73  +*• 

5a. 10  71,5  ,    v  68,5  ,     . 

fio 5a.5o  67>5+4'°  7*,5+  4' 

53.48  73     +5,o  6*     +5,0 

54.38  67     T  73 

55. i5  71,5  ,    -  68,5  ,    . 

55.55  66,5+ 5>°  73,5+5'° 

56.5o  7»     +4>0  68  g 

57.  aa  68  73 

58.  o  73      ,   c  67 

58.5,  67     +6'°  73     +6'° 

70....  9.5o:1  ç  +*  7?  +  5-° 

;:S  S  +6>°  73  +6'° 

^  -&8+ 5'5  7V5'5 


40 
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OBSERVATIONS  D£  LATITUDE* 


l*iiu  polaire» 


Suite  du  a6  Décembre  1807. 


NOMBRE 

d'observations. 


75.. 


80 . • , i 


go. 


94. 


HEURES 

de  la  pendule. 

4.47 

5.3o 
6.10 

6.49 

7.17 

7.46 
8. «7 
8.55 

9<>7 
9-59 
io.38 
11.17 
H.55 
îa.So 
i3.  7 
i3.4a 
14.I6 
i4.5a 


Circonstance»  atmosphériques. 


NIVEAU 


gauche. 
73,5 


diff. 


67 
7a 


5,5 
+  5,o 


67 

67  +*■ 

68  +  3'° 

7sè'5+^ 

66,5 +^ 

74,5+*5 

Ç-»+*s 


71,5 
67  . 


+  45 


droite. 

dUT. 

£5 + w 

68 

73      +5'° 

73      +5'° 

68        .     . 

«*      +  *'° 

7fl 


Baromètre.  .......  r ..«,. .  =s  ow753itf 

Thermomètre  Baromètre. . .  =  -4?i  i*& 
Thermomètre  extérieur. . . .  =  +  9.7 

Thermomètre  à  la  fenêtre. . .  =  +1  o .  a 


Dans  le  coqrapt  de  la  série ,  on  ^  remarqué  tin  petit  excès  de  frottement  dan* 
Falidade  qui  porte  l'index  du  cercle  azimuthal ,  ou  plutôt  dans  l'engrenage  qui 
fait  tourner  cette  alidade  ;  en  manie  -teins  l'observateur  qui  suivait  le  niveau  , 
a  noté  un  petit  changement  dans  la  position  de  la  bulle  ;  cet  effet  était  sûrement 
occasionné  parle  frottement  de  l'alidade  f  et  il  en  résultait  inévitablement  dans  l'axer 
de  l'instrument ,  une  petite  flexion  ou  un  petit  changement  d'inclinaison  que  le* 
niveau  a  indiqué  à  l'instant.  Aussi  cette  variation  du  niveau  est  très-réelle ,  et 
doit  être  employée  dans  le  calcul  de  la  série  dont  l'exactitude  n'est  noUeneai 
altérée  par  cette  circonstance. 

M.  Biot  observait. 

M«  Chaix  suivait  Je  niveau. 
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3!6  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE! 

Laiit.  polaire.  Suite  de  la  série  du  aj  Décembre  1807. 


NIVEAU 


NOMBRE  HEURES 

(Tobterrations. 


3o... 


de  la  pendule.  gauche.  droite. 

diffl  difl£ 

33.  a  68,5 +3,&  71.&+3*0 

33.4a  7»>5       -  ^     +3() 

34.3i  68,5  +3'°  7i      +3'° 

35.47  68     T    '  7*»5^ 

36-ai  ?  +5,0  SI +  5.0 

37.16  67      T    '  7»»5 

37-57  7«    +4(0  €7'l  +  4,o 

4o....         38.45  68     ^4*  Ï'S 

40.17  67,5  7a 

*'°  7a    +4,5  7'   +4$ 

41.38  67,5 +4>  7» 

4a.ai  71      +35  °^  +  3> 

4a.56  67,5  7*      T    ' 

43.33  7«.5   .   45  67      +  45 

44.  5  68     ^  4'  7»»5^'»* 

5o....         45a9  67,5  7» 

I.*'  S..+*  S*'-*8 

22  S'5-1-*5  ?..+*» 

fc E2  S  +*•  ?:!+*• 

S:*  S  +*•  $+«• 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE,  3i7 

Suite  de  le  série  du  ay  Décembre  1897; 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  '   ■   '      ' 

dVwerYitions.        de  la  pendule.       gauche.  droite. 

diff.  diff. 

63..,.      8*54' aa«       .  7»      ,    ,  «7,5^  , 

54.56  68    +4,o  7i,5+4> 

55.47  7*     _<_  .  .67 

56. a7  68     +4,o  ?1     +4,0 

57.  a  7i>5        .  67,5 

57.35  67)5+  *°  7;,5+4,o 

58. 16  73  -  66 

79....  69.19  68     "i~°>°  71     +5»° 

59-57  7à,5  -  66,5 

9*  o-38  67,5  +  5'°  7», 5+  5'° 

1.53  67,5+4'5        ;     71>5+4,5 

a..a8  7»,5  67,5  ,    y 

3.5  67,5 +4>o  7»,5+*° 

S47  7»  ■  +  ,  67 

4-a9  68     +4*°  7,     +4»° 

5.  8  73  -  66      . 

80., . ,  5.48  _.  67,5 +  5'5  7, ,5 +  5'5 

6.31  '    71,5  6-7  5 

8a.,..  6.5a  ,    68    +  3>5  7*     +  3>5 

!  Baromètre. ~  0*7520 
Thermomètre  Baromètre. . .  =  +1 1<>  8     . 
Thermomètre  extérieur.  . . .  =  -f-  8.0 
"  Thermomètre  à  la  fenêtre.  =  -f  8.8 

Frottement  de  l'alidade  nul  ;  axe  très-libre, 

M.  Biot  observai^.  , 

M.  Chaix  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru =  4^19^90749$ 

Arc  simple .^ ;••••• =      55.  iao8a3  =  49*36'  3iff4f 

Correction  du  niveau « • =.  .  .4*        1 , 78 

Réduction  au  méridien „ . . . . —    _      16.01 

RéfractionW....... •/......,......,......,  =4.1.  8.16 

Distance  apparente  dô  la  polake  au  zénith =  49.07.26 .40 

Déclinaison  apparente =88. 17.a6.06 

latitude..  *,. ...r. ,,x. .... :\#-. . . . ... . ;..-. . .... . .  fi, . .  =  38° 40'  o"66 


Latit.  polaire. 
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3f 1 8  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Uûu  polaire.  I*  **  Décembre  1807. 

PASSAGE   SUPÉRIEUR  DE  LA   POLAIRE. 
JHTVEAU 


NOMBRE  HEURES 


d'obserrations.        <Jt  la  pendule.  tranche.     .  droite. 

0  diff.  difc 

t....       8*ia'  5-  73,5  r»>5 

ia.58  73      +  °>5  7a      +  °>5 

*■*  73/5-o,5  71>5-o,5 

M-  7  74  '  7i 

i4.38  t3  7a 

i5.  a  74  71  ' 

x5.44  74     _  0  c  7*      _  0  5 

16.1a  74,5  70,5 

"'*<  7t  e  -  «.S  71  K  -  o,5 

10....        17. 14  74,5  70,5 

17.53  74,5  70,5  Q 

tB.ao  74,5  70,5    . 

13.  6  73,5  _      5  71      _1>5 

t$.34  75  -  '  <f9>5 

**•  5  73  Q       ,    7i,5  _3)0 

flo,3o  75  '  69>5 

Ai. 38  t4,3        °'5        :    70  ' 

fljL.11  73,5  __  ,5  71      __  l>5 

ao....         flfl.35  75  '  69,5 

flî.lfl  75        i_  _  c  6o,5    ■    „  c 

a3.4o  74,5  70 

fl4-»3  75     ^     5  69,5 

A4.53  74,5^  70     +    ' 

»5. 27  74      _10  7°»5_10 

a5.5i  75  '  6g,5 

a6.a3  74      _  70,5  _ 

•Ma  75  69,5.     **° 

a7.33  74      _o.  70,5        o 

5*r...         37.54  74,5    '••  70,5 

fl8.A3  74   __0>5  7o,5-_o- 

38.59.  74>5    '  70      '  ' 

J9-37  74  0f0  70,5   0>0 

?°-  8  .74  ......    .  70>& 


3o.4i     73,5  _   5     70,5 
3i.ia     74'    vw"   '76,6 


9*9 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE,  3a  g 


Suite  dé  ta 

série  du  &  Décembre  1807. 

Latit.  potaiie. 

NOMBRE 

HEURES 

NIVEAU 

4\>bftcr?attoa8. 

de  U  pendule. 

gauche. 

diff. 

djpjtu. 

diff. 

07. . . . 

8»3i'53* 

74    +0»5 

70     +0»5 

4o.... 

3a.  58 
35.a8 

£5-°'5  * 

«9,5 

69     -o,5 

34.  « 
54.3g 

aï  - 

%,5 

69,5       °'°       - 

> 

35.  3 
35.^ 

74       rf- 

7°>5_o,5 

70  ►- 

36.  4 
36.34 

s*-*. 

7°'6       0  r 
7o     -o,5 

3y.io 
37.37 

s   - 

r            0,0 
7° 

60  # • . • 

38.  j4 
38.4, 

74     _A6 
74,5       *• 

J%-°'5.     * 
69,5 

39.i5 
39.4a 

75 .:  -    o»0. 

69            '        , 

'' 

4<?.»6. 
4«.  «4 

74.5         e 
74,5 

6o,5           " 

4*55 

74*       o,o 

69.5       0  0 

4a.  a4 

74.5- 

fe,5      °'° 

43.  4 
43-»9 

74    T 

!o'5  +  °'5 
7°. 

44-  8 

73,5  -«5 
74         °'5 

7°i5          - 

W0*- • r t 

44-38 

70     -°'5 

4$.  16 
45.46 

73,5  _1#0 
74,5 

7°»5-o,5 
«9.5         '* 

; 

46.85 
46-5» 

£5--* 

69 

« 

47-î>9 
48-  3 

%  - 

7°>5,     Oj0 
70,5 

48.43 

S  •■* 

69'5       n  n 

49-  8 

69.5       °'° 

f6.... 

49-4» 
So.ay  ; 

■8  °* 

7°>5       0f0 
7o,5 

St.  4 

73>5       où 

7o,5 

5t;36 

73,5       °'* 

7o,5       °>° 

- 

5a.  ao 
5a,5o 

%r* 

7°'5-0^ 
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Google 


3ao 


Laû.  potaire. 


NOMBRE 
d'obeerrattoof. 

75«. •- 


80. .. 


90. 


IOO. 


106. 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  de  la  série  du  a8  Décembre  1807. 


HEURES 
de  la  pendule. 

8*53'*4' 
53.54 
.  54.34 

55.  4 

55.44 

56.ai 

..56. 57 

57-49 

.  58.35 

69.  1 

59.57 

9*  o.  8 

o.56 

i.«9 

.s».  7 

ii.Si 

3ia 

3.4o 

4.17 

5*4° 
6*5g 

7*4 

.8*  1 

8.37 

.    8.59 

9*7 

10.  4 

10. 3o 

,     i*.  5. 

11. 35" 

i».  8 

ia.37 


NIVEAU 


Circonstances  atmosphériques. 


—  1,0 


0.0 


:+  o,5 


0.0 


.—  ro 


■"*•■  ** 

73 
74 
73 
73 
74 
73,5 

73.5   - 
73,5 

S'5-6 

7»,5 
73,5 

S— 

74,5- °'5 

78    -o5 
73.5      °'5 

73 

74  -1'0 

75  -°'5 
7»»5 

74    -1'5 

73 

74    -  1'0 

y-* 


draite. 
70,5 

70,5 
70,5 
69»5   , 

7°      + 
70 

7° 

7°     _ 

69,5 

69,5  + 
70 

7»     — 
70 

70     _ 

69 

69>5_ 

«9 

7«»5  — 

,70 

7°>5_ 
69.5 

69    - 
68,5 

7'     - 
«9,5 

7°    — 
69,5 

7°     — 
69,5 

7'     _ 
69,5 

Baromètre. .  • = 

Thermomètre  Baromètre. . .  = 
Thermomètre  extérieur.. ..  = 
Thermomètre  de  la  fenêtre  = 


dîff. 

r 

0,0 
o,5 
0,0 
0,5 

0,5 

1,0 
liO 

o,5 

o,5 

O.S. 

1,5 

o,5 

o,5 

»,5 

=  0-7544 
=  +n«5 

=  +  9-a 
»  +  9» 


M.  Arago  ob»eryait;  M.  iChaix  suivait  la  nifeau. 


Are 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.'  "3ai 

.Suite  de  la  série  du  a8  Décembre  1807. 

Laut.  polaire. 
Arc  parcouru =  5843'i478s5 

Arc  simple . . . =      55' ia4o36  =  49°36'4i'88 

Correction  du  niveau C7 =  —  o.ao 

Réduction  au  méridien =  —        ao.  îa 

Réfraction =  +       t .  8.08 

Distance  an  zénith  corrigée =  4.9-37. ag. 64 

Déclinaison  apparente  de  la  polaire .' =  88. 17.aG.06 

Latitude \ =  38'  39'  56*  4a 

■  Le  ao  Décembre  1807. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR  DE  LA   POLAIRE. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES        . 

d'obcerrationi.       de  la  pendule.        gauche.  droite. 

.    3iff.  àiS. 

6.56  74     +  °'5  7»      +  °'5 

7.45  74,5  79, 5 

8.18  74,5       °'°  7o,5       °'° 

8'55  74     _e>5        %7»      -o,5 

9.19  74,5  7°>5 

9.53  73,5  7«»5_1>0 

.     10.19  74,5  I,D           7o,5 

10.57  73,5  7I'^-i,o 

10....          11.  a6  74,5  *             70,5 

1a.  .3  74,5  70     +  o,5 

13.41  74     "*"  0,°  7°,5 

i3.a3  73,5  7»            0,0 

i3.57  73,5  '             7i 

14.53  73,5  71      ^o5 

.5.  1  74     "~  °'5  7o,5 

i5.3i  7»,5  _  g          7»,5  _      5 

16.  4  73  '             7» 

l6'44  73,5  70,5 

ao....          17.14  73,5  *            7o,5 

T5*  7%  +  0'5         7°'5  +  °,5. 

18. a5  73,5  71 

18. 36  73,5    .  71 

ig.3o  71,5  73       '      ' 

a°')\  73      +  7o,5  + 

ao.44  7a  71,5 

4». 
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3m  observations  de  latitude. 

Suite  de  la  série  du  ag  Décembre  1807. 
tatit.  polaire.  NIVEAU 

NOMBRE  HEURES  ,  K 

d'observations.        de  la  pendule.        gauche.  -     droite. 

QÎit,  ckff; 


a7. 


8*33'  17'  7&>.  r  «9»5    .  K 

33.44  73    +  °'5  70    +  °'5 
fl.3.3o  7a»5.       -  7°>5»   ne 

3o..,.  33.57  7*     +  °>5  71     +0'5 

34.45  7^5 +5  70  5 

35.13  73  70,5 

36.  4  70,5  ,  70 

36.33-  7',5+1>°  71     +,'° 

'  37'^  7*  0,0  !*>;!       0,0 

37.41  73  69>5 

*8.i3  73     +  1>5  69'5+.f5 

38.44  7»,5  7* 

a9.a3  73+o,5  69'5+0,5 

40 39.51  73,5  7° 

3ô.37  73      ,       5  69       ,       - 

3o.55  72,5^    '  69,5^    ' 

3i. 3i  7»  0,0  70 

3i.58  73  70        •»* 

33.34  73     +1)0  69 

33.44  7a  70     +  *»0 

34»5  7a  0>0  69,5 

34.33  73  70     +  °*° 
'        ••    35.  9  73  69,5 

5o....  35.3s  73  69,5       °'° 

36.i3  73     +ao  69,5 

36.4i  70.  7i,5+a'° 

•  •    37.34  73,5+      5  6g 

37.54  7*  7o,5+  *'* 

38.34  7»     +1,0  69>5  ,    ,  ft 

38.55  71  70,5  +  l'° 

lit  \\  +,'°  $9'5-+>.* 

39.55  71  70,0 

4o.a8  7i,5       0>0  70 

Go....  4o«5J  71,5  70  ' 

4i.3i  7a     +ï#0  69 

41.53  71  70      *      ' 


4a.  3» 

43.  7  70,5  "•"  "*"  70,5 


•!!e  +  «.5  7°     +«> 
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NOMBRE  HEURES 

d'obtenratioDs.       de  la  pendule. 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  de  la  série  du  29  Décembre  1807. 
WIVEAU 


3»» 


65.. 


70. 


80. 


go. 


100. 


&4&4F 

44.10 
44.45 
45.  j6 
47-a3 
47.5o 
48.  a8 
48.53 
'  49-36 
5o.  3 
5o.43 
51.17 
Si. 54 
5a.  ag 
53.  3 
53.*9 

54.7 
54.37 

55.  4 
55. «7 
55,58 
86.17 
57.87 
57.6a 
58.55 
59.18 
5$.  5i 

g*  0.46 
0.46 

•  ,  1.40 
1.46 

•'  ,-a.i5 

.  3..17 
3.47 
ç.34 
7..0 


ganche. 

droite. 

diff. 

diff. 

73     -, 

G8 

71       *'*'* 

*    '7Q-  +-a,o 

■  70   T   '..  . 

•  **+.* 

7*     , 

7.1    +  a>° 

68 
7° 

71     T 

68'5  +  i,5 
70 

^-h  x,5 

68,5, 

7» 

70 

72 

70     +"*° 

69     +a,o 
71 

73     +3,o 

68      .    *  „ 
+  0,0 

70 

7» 

73     +a,5 

68_+a,5 

7°»5 

70,5 

73'5  +  ,,5 

fi7'5+  ''5 

7a 

69 

73     +1,-0 

68      , 

73 

69 

72,5  +  0/5 

68'5j.0ti 

7* 

% 

7a>l+  »,o 

«?'*  +  -.o 

70,5 

70,5 

73'5+  «j 

?/+  ■•"» 

7» 

70 

7a»5+  i;5 

™  6+  ••* 

7» 

7° 

71  >5  ,      -c 

69,5 

7V+..;5 
'70,5 

68'5+  1,5 

70 

7a>5+a,5 

6»     j.  0  «; 

70 

70,5 

>*  +  «.<> 

67     +3,o 

70,5 

70 

Laùt.  polaire* 


N 
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3a4  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE; 

série  du  ag  Décembre  1807. 
Baromètre =:  om753o 


.    .       .  .  Suite  de  la  série  du  aq  Décembre  1807. 

Lutit.  polaire»  J  / 


r  Baromètre =  o"75oo 

Circonstances  atmosphériques.  \  Thermomètre  Baromètre. ..  =+1005 

î  Thermomètre  extérieur =  -f-  8. a 

\  Thermomètre  à  la  fenêtre. . .  =  -f-  8.7 
M.  Arago  observait  l'étoile.  M.  Chaix  observait  le  niveau. 

Arc  parcouru •. . .  =  55ia*3o$375 

Arc  simple =      55'  1330937  =  49°36'  38r8a 

Correction  du  niveau =    -f-         0-44 

;    Réduction  au  méridien ...« =    — -     «17.78 

Réfraction =    +  1.  8.14 


Distance  apparente  de  la  polaire  au  zénith =  4.9 -37» 29. 6a 

Déclinaison  apparente «...  =  88.  17.36. a5 


Latitude : =  38°39'  56*63 

Le  i'r  Janvier  1808. 
PASSAGE  SUPÉRIEUR  DE  LA  POLAIRE. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  ■ 

d'observations.      de  la  pendule.  gauche.  droite. 

^  S  diff.  diff. 

1....      8*  4' 56*         71  71,5 

6.53  71  °*°  7i,5       0,° 

ia.4a  71  -  70,5 

ao.aS  7o,5+°'5  71      +  °>5 

ai. sa  70  71,5 

aa.10  70  °'°  71,5       °'° 

s3.38  70  71,5 

34.  i3  70  '  71,0         ' 

10....  aS.  1  7o,5+  0r5  71      +°'5 

26. 38  71  70 

/0  '  0^0  '  o,o 

37.48  ji  *  70- 

39.4»  7°»5  70 

3o..a  70     +0*5  70,5 +  °'5 

33.,7  7o,5     •  70      +0|5 

34.49  70             *  70',5 
36. 11  7lj5  69: 

Sg.3!  70     +1'5  70,5 +  1'5 

4o.  ï8  7<>»5  70  • 

30....  4o.5i  69     +1'5  7i,5+,'S 

^  43.33  70  70       . 

aa....         5*.  6  69     +1'°  £,.     +  V> 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE-.-  ïa* 

Suite  du  1"  Janvier  1808. 


i 


Baromètre :=  0*745i  po»*«* 

-,         A  _      ,,  .  ■   Thermomètre  Baromètre...  =  4-n°a 

Grconatances  atmosphériques.  <  .  J 

1   Thermomètre  extérieur. . . .  =  «f*10*0 

Thermomètre  à  la  f enétre.. .  =  -+-10.4 
L'étoile  a  été,  pendant  toute  la  série,  d'une  faiblesse  extrême j  ses  dispa- 
ritions fréquentes  ont  occasionné  les  grands- intervalles  qui  se  sont  quelquefois 
écoulés  entre  une  observation  et  la  suivante. 
M.  Ârago  observait  ;  M.  Chaix  suit  la  marche  du  niveau. 

Arc  parcouru *. . . . ^.  =  iaia'6553oo 

Arc  simple r =      55*120695  =  49°36'3i*o5 

€orrection  du  niveau. % . . .- =      +      o.a6 

Réduction  au  méridien * . . , =      —      8.4^ 

Réfraction.  .r.. . .. ,#.. =      +  i*7*osà 

Distance  méridienne  de- la  polaire  au  zénith =  49^7. 19.91 

Déclinaison  apparente  de  l'étoile. , =  88. 17.26. 55 

Latitude. . .  =  38°  3g'  56*64 

—  -,  1  -  - — ■ — ■ — 

Le  2  Janvier  1808. 

PASSAGE  SUPERIEUR  DE  LA  POLAIRE. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES        ,— — — ^^— — — s  \ 

éTotarvationf.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  diif. 

».-•••       8*  a'  o*  70  71 

a.ag  71  ~  x>°  70     ~  l'° 

5.  6  70  71 

3.36  7*  -a'°  69     -fl'° 

4-5o  7a  69 

5.a8  68,5  7a  ,5 

5.59  7o,5-^°  70>5-â'0   • 

6.36  71  '70 

n-  '  —    1>0  '  —    1,0 

*o.. ..  7.  6  7a  69 

7.4^  70  71 

s.»      7»  ~"i0      69  ~fl'° 

8.4a  69,5  7'     _  .  5 

9.16  7»     ~    '  «Si5       ,,!> 

9-46  7o  î°'î->.o 

10..lB  71  69,5 

10.S1  70,5       ^  ^  70  ^  _ 

».&>  70,5  70 
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3  *6 


L*tiu  polaire. 


NOMBRE 

.d'obterrations. 

19 

âO. ... 


So.. 


4o. 


5o... 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE; 

Suite  de  la  série  du  a  Janvier  1808. 
NIVEAU 

gauche 


HEURES 

delà  pendule. 


8' 


ia'   r 

12. 3o 

i3.fc3 

i3.38 

14.  i3 

14.57 

i5.ia 

i5.45 

16.17 

16.47 

17.30 

17.50 
18. 3a 

19.  3 
19.37 
ac.i3 
20.48 
ai.aa 
aa.  o 
aa.3o 
a3.  4 
a5.3o 
a4*  8 
a4.36 
a5.u 
a5.4o 
aS.ia 
aS.45 

a7.53 
ùS.34 
39.  a 
39.40 
3o.i4 
3o.58 
3i.5o 
3a.  a5 
3a.  5o 


diff. 


—  1,0 


70 
7* 

70,5 

7\-o,5 
70,5 

70,5 
7°i5 
7l 
69,5 

6*>5-  o,5 

70 


0,0 
+  i,5 


70,5 

70 

70 


+  o,5 


0,0 


70,5 
70,5 

7l  0,0 

7» 

69     —  !  5 

6*'5-o,5 
70 

7°  0,0 

70 

£'5+o,5 
70 

70,5 
% 

7i 
70 
70 
70,5 

70,5 


-i,5 


droite. 

dUF. 

70,5 

69,5 

70,5 

70 

70,5 

70 

69,5 

6g,5 

69 

70,5 
70,5 
70 

la"  +  *>S 

70 
70 


.—  1,0 
-o,5 

—  o,5 
0,0 

•+■  i,5 

—  o,5 


0,0 


0.0 


0,0 


71  *  -  o,5 
70,5 

69,5 

69,5 

69 

69 

7°'5  -  o,5 
70 

70 

0,0 
70 

€9'5  +  o,5 
70 

5..—» 

71 

*9 

70 

70 

69.5 

«9,5 


a.o 


0,0 


0.0 
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OBSERVATIONS  DE  LATITtJDE. 

3a? 

Suite  de  la  série  du  a  Janvier  1808» 

Latit.  polÛK. 

ftOMRRE 

HFTTRF4 

NIVEAU 

d'obserratioiu. 

de  la  pendule. 

8Mche-     diff. 

droite. 

diff. 

57.... 

8*33?  35' 

33.55 

69'5-o,5 
70 

7°'5  -  o. s 
70               ' 

vO.  0 • • 

34.3a 

35.  0 

70 
70 

70 

0,0 
70 

35.3i 
36.  4 

6.9»5 

70,5 

36.34 
37.  4 

?8+-« 

6fl'5  -U  0  5 
70     +  °'5 

• 

37.44 
38.i5 

S     +  "° 

7:  +... 

38. 5i 
39. 16 

70     +I'° 

70  +»•• 

70* . . • 

3d.5a 
4o.n4 

70       +  °'5 

69'5  +  0>5     ■ 
7° 

4».  0 

^5_0l5 

7°'5~o,5 

41.37 

70 

70 

4».  0 
4a.38 

68,5 

70,5 

43.17 

70 

7°          0,0 

43. 5o 

70 

70 

44- »5 

69'5-0j5 

7°>5-c,5 

45.  4 

70 

70 

~ 

45.35 

69»5_o5 

7°>5  -  o,5 

8o« • • • 

46.  4 

70 

70 

"N 

46.38 

69»5       0>0 

7°>5       0>0 

47.10 

69,5 

70,5 

47-48 

7°     +o,5   . 

69'5+i,o 

48.17 

69,5 

70,5 

48-57 

71  c+o,5 

Î9    r  +  0,5 

49.a3 

70,5 

69,5^      * 

.49-56 

69»5       o,o 

70.5       0j0 

5o.24 

69,5 

70,5 

5o.58 

7°          0,0 

7°           0,0 

go-... 

5i.ag 

7° 

70 

5s.  0 

7°           0,0 

7°           0,* 

Sa.sg 

70 

70 

-   ' 

53.  3 

•69>5       0,0 

7°. 5       0/O 

53.3o 

69,5'     °'° 

7°»5 
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JLttir.  polaire. 


3aS  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE; 

Suite  de  la  série  du  a  Janvier  1808. 

NIVEAU 

NOMBRE  HEURES.       , 

d'observations.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  dilr. 

75....      8*54'  10"  7°>5  ,  69.5 

'  54.5S  G9.5+1'0  7Û.B+1-0 

55.56  70       ,       c  7°      .    „  c 

56.a4  69,5+ °>5  70,5+ °'5 

5S-57  70  7o 

100....  57. a5  70  7° 

58.4  70.B  5     *'5+0j5 

58.3a  70  T  '      70  T  J 

59.  3  69  _  5     7i     0f5 

59.3a  69,5  7°>5 

q*  o.  8  71    .  69   , 

o.35    70  T  '     70  T  ' 

*•">     69  _i,o     7o,5_Qi5 
108.. w     i.38     70  70 

Î  Baromètre =  0*74^ 
Thermomètre  Baromètre. ..  =  +ia°o 
Thermomètre  extérieur.,..  =  +10.1 
Thermomètre  près  du  cercle  =  -f-10.7 
M.  Arago  observait  }  M.  Chaix  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru ==  5g53'3633a5 

Arc  simple =      55' 1337345  =  49*36' 4o' go 

Correction  du  niveau .• =  —  0.1a 

Réduction  an  méridien =  —        18. a6 

Réfraction =  +  1.     7  oa 

Distance  apparente  de  la  polaire  au  zénith =49.37.39.54 

Déclinaison  apparente ='88. 17.a6.61 

Latitude =38°  3g' 57' 07 

Le  5  Janvier  1808. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR   DE  LA   POLAIRE. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  - 

d'obserratious.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  diff. 

1.,...      8*  9'54*  70  73, S 

io.56  71      "~  l*°  7i,5—  l>° 

n.3a  71  7a  ,  k 

îa.  1  7a     _j  7°J5         * 

Suite 


Digitized  by 


Google 


NOMBRE 
4'obacrrations. 


•OBSERVATIONS  DE  LATITUDE, 

Suite  de  la  série  du  5  Janvier  i8q8: 
NIVEAU 


3*9 


10. , 


20. 


OC«  •  i 


4c... 


HEURES 
de  la  pendule. 

8*ia' 55* 
,  i3.  2 
i3.35 
i4-  3 
14.36 
i5.  o 
i5.34 
ifi,  3 
i6.3i 

17.  o 
17.36 

18.  6 
18.43 
19.11 

20.  7 
20.41 

Al.    9 

21 .5o 
22,1g 
,aa^5i 
23.28 
23.69 
24.28 
24.58 
a5.23 
a€.  o 
26.30 
37.   1 

27.68 
«8.29 
28.59 
.29.25 
29.57 
3o.aa 
3o.52 
Si.ig 


gauche. 


air 


droite. 


diff. 


7a 

73  -1'0 

7l 

—  1,0 

70 

P6-»'5 

7a 
7i 

£B-.' 

lo     -  - 

73  ~a>5 

5..— » 

70  *-'>5 
71,5 

7a>5  -  lfS 
7* 

7° 
7a 

7a»5 

7o,5  ~a>o 

«9,5 

70,5 -*'0 

71     0,0 
7» 

7* 

7      0,0 

7* 

70 

0,0 
70 

7a 

7*      °'° 

70,5 

'  '    —  o>7 
71,3 

70,5 

«s-5+o5 

73  K  +  0,5 

7a>5 

70  *-•<>.* 
70,5 

71>5_0,3 
7»»a 

69>5-o,5 
70 

7a     „  * 
7.,5 -°'5 

70 

7\+o,5 
71,5 

69'5    ,  o 
70,5~  l>° 

7a 
7» 

70 

'      0.0 
.70 

7,'a+o,3 
71,5 

£•*-  *» 

7l 

71     °'° 

S  +-° 

7a 

7°  -o,9 
70,3 

7*     0,0 

7» 

lifttit.  polaire. 


4a 


Digitized  by 


Google 


33o 


I*tit.  polaire. 


NOMBRE 
d'obterrations. 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  de  la  série  du  5  Janvier  1808. 


HEURES 
de  la  pendule. 


43.... 

8*3i'5o* 

3a.  i5 

3a. 43 

33.  6 

33.36 

34.  a 

34.34 

50. ... 

34.59 

35.3» 

35.58 

36.33 

37.  a 

37.3i 

37.58 

38.  a8 

38.54 

39.37 

OO. . . • 

39.55 

40.35 

4>.  5 

4i.36 

4a.  0 

4a. 3i 

43.  a 

43. 3o 

43.5g 

44-3a 

70.. .. 

44.59 

45.54 

7a.... 

46.47 

MVEAU 


Qrconstances  atmosphériques 
M.  Chaix  observait  ;  Tfl.,  Arago  suivait  le  niyeau. 


■{ 


gauche. 

droite. 

diff. 

diff. 

69,5 

71»5        ^ 

70      -°>* 

71,5        °»° 

7° 

71 

o,o 

OjO 

70 

7» 

69-5      „  „ 

71»5       ^^ 

«9,5      '■■> 

7i.5       °«° 

Is-  ••« 

71'5           * 
7l     -°'5 

S  +  •- 

70»5 
7».5+  *'° 

S  +  »-° 

7°'5  .    «  « 
7>.5+a'° 

SS+*- 

69     +..0 

71     T 

S..+ •■• 

71     +1.0 
7a     ^ 

S,â+  ••• 

7a 

S  +••• 

S..+  " 

S  +  •■• 

EÎ+- 

S  +3-° 

73,5^ 

§  +'•• 

7>»5  , 
7^,5+  »•• 

s  +■- 

7a 

S:î+ *" 

'  69  «+  3>5 

Baromètre 

=to" 

o"7533 
Thermomètre  Baromètre. . .  =  +1  **  6 
Thermomètre  extérieur. ...  =  +  8.0 
Thermomètre  près  du  cercle  =  +  8.9 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE:  33r 

Suite  de  la  série  du  5  Janvier  1808. 

Latit»  polaire. 

Arc  parcouru 3968*56935 

Arc  simple 55'  1190188  =  49°36'  a5'6a 

Correction  dû  niveau =  +  o. 08 

Rédaction  au  méridien =  — •  6 .5o 

Réfraction =+    1  •  8.a8 

Distance  de  la  polaire  au  zénith =  49*37.227.48 

Déclinaison  apparente =2  88. 17 . a6 . 80 

Latitude , . =  3g#39'  5g* 3a 
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33*  OBSERVATIONS  BE  LATTTUDE. 


Lut  pofttir*  , 


PASSAGE  INFÉRIEUR  DE  LA  POLAIRE. 


Le  Dimanche  37  Décembre  1807 ,  au  matim. 

NIVEAU 


NOMBRE 

HEURES 

d'obterra  lions. 

de  la  pendule. 

■anche. 

droite. 

diff. 

diC 

1  •  •  •  « 

Pai'af 

74 

71,5 

33.  s3 

76       ~a'° 

70,5~  l*° 

33.  4 

7a      —  ao 

2    "M 

04.39 

74         a*° 

35.17 

7a'5  -  a,o 

73     _,,5 

36.   1 

74.5 

7»»5 

a6.45 

7*>5  -  3.5 

74    -3,o 

37.30 

75 

7' 

10* • • • 

38.  0 
38.39 

7a      —  a,o 
74 

73>5       .  0 
c—  *,o 

71,5 

39.33 

7,'5-a,5 

73,5 

'       —  a,o  » 

3o.  5 

74 

71,5 

3o.49 
3i.a3 

7»»5  -  3,o 
74,5 

73'5-  a,5 
7» 

33.    0 

7»      —  a,5 

73,5  _  a  5 

33.43 

73,5 

*** 

7» 

33.19 

7°»5  -  a,5 

74     —  fl,o 

33.5g 

73 

7a 

34.45 

7a      -  a,o 

7a»5—  1.5 

ao.. .. 

35.33 

74 

7l 

36.  5 

7a      —  i,5 

7a»5__  ,  « 

36.48 

73,5 

7«.5"  l'° 

37.30 

38.ia 

71            «  c 
73.5  -  *'5 

*     -a,5 
71,5 

38.49 
59-49 

7* 

73      ~fl'° 

71,5 

4o.  ag 
4i.  la 

71,5 

73,5  -  3'° 

73'5-  ,,5 
7» 

3o. ... 

4'- «a 
4a.  aS 

7^ 

7a'5__  lj0 
71,5 
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OBSERVATIONS  DE  LATITDDE. 


3» 


Suite  de  la  série  du  27  Décembre 

1807,  au  matin. 

L 

Latit.  polairt* 

W1VEAU 

NOMBRE 

HEURES 

d'ateorationf. 

de  U  pendule. 

gambe, 

diff. 

droite..    . 

diff. 

5l . . . . 

8*43'  S' 

71 

7*>5 

43^9 

73       -a'° 

71      ~  l»5 

44-*4 

71 

73 

45.18 

73      -fl'° 

7t      -  a'Ql 

45.58. 

71,5 

73,5 

46.36 

73,5 

7i.5  -1»0 

47- '4 

7a      —  o,5 

IU  -  o.B 

47- 5a 

73,5 

48.38 

71      —  a.o 

73 

4o.... 

49..5 

7* 

—  B,0 

7l 

49.57 

7a     —  i,5 

73               c 

5o.36 

73,5         ' 

70,5  -1'5 

5v.i6 
5i.5a 

71 

73     -a'° 

73,5  -  1  5 
71      —  ,»3 

• 

5a.  vf 
53.  3 

71 

73  -fl«° 

73 

71      ~a'° 

53.38. 
54.30 

71,5      .  s 

73    —  *»5 

7a'5  -  i,5 
71 

55.  6 

71»5 

7a»5           c 

OO. • • . 

55.4b 

73     ~  »»* 

7i      -».« 

56. 18 

70,i5 

75 

56.57 

73,5  ~  a>° 

7«,5-*'5 

57.41 

7a  • 

73 

58.  a» 

,73      —  »»0, 

71      -«'- 

59.  a 
9*  0.  0 

71  ,-1,5. 
73,5 

7B>5                   E 

o.36 

71      -  i,5 

£.-•« 

i.i3 

7*,5 

1.54 

7°'5  -  3,5 

7Î 

60.. . . 

s.ogr 

73           a'° 

71      -a'° 

3.17 
4.   1 

7* 

73     -,,5 
70,5 

64* • • • 

5.  «S 

6.  4 

73,5 

'  Bacomàtcs 

7a'5-.,5 
7? 
=  0*7538 

C^irconatancesatmosphériqiiesJ  Thermomètre  Baromètre. . .  = +io\9 

!  Thermomètre  extérieur, .. .  =+8.8 
v  Thermomètre  près  du  cercle  =3  +  9.0 
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334  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  de  la  série  du  37  Décembre  1807 ,  au  matin. 


ÏAt\t*  polttZCr 

M.  Biot  observait  ;  M.  Arago  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru =  3770*301*75 

Arc  simple =      58*910957  2=  53*  1'  1  i#5o 

Correction  du  niveau =    —  0.86 

Réduction  au  méridien =    -f-  11.  i5 

Réfraction =    -f-  1 .  16.8a 


.Distance  de  la 

polaire  au  zén 

ith 

s=  53.  3.38.6i 

Déclinaison .  • . 

s=  88. 17.36. 1 1 

141.30.  4-7a 

Latitude.  • , . ... 

=  3g»3a' 55*98 

Le  Mardi  99 

Décembre  1807, 

au  matin. 

PASSAGE  INFÉRIEUR  I>E  LA 

POLAIRE. 

4 

NIVEAU 

NOMBRE 

HEURES 

d'oUenrattons. 

de  la  pendule. 

gtacbe. 

diff. 

droite. 

Ht. 

1 

8»  9' 36* 

77 

73,5 

10.  i5 

7» 

—  1,0 

7..5-1'0 

\ 

10. 5g 
u.36 

78 

79 

—  1,0 

71,5 
70,5 

10,14 
13.46 

78 
7« 

0,0 

71,5 

71,5 

i3.a8 
14.   1 

77 
78.5 

-i,5 

79  ,  -,,5 
70,5        ' 

i4.3a 

78 

—  1  ,a 

7°'5_,,o 

IO  • • •  •  • 

i4.58 

7» 

•  1 

69>5 

i5.35 
16'.  4 

77»5 
78 

-0,5 

7°'5  -  o,S 
70 

16.45 

78 

+  »,» 

70      +1,0 

17.3a 

77 

71 

17.56 

78 

0,0 

7°     —  0.5 

18.35 

78 

69,5         ' 

/ 

19.  3 
rç.33 

77 
77.5 

—  0,5 

7°>5  — o,5 
70 

* 

ao.  8 

76,5 

—  0,5 

7°,5-_  0|5 

ÈO...XA 

90.38 

77 

70 

31.  l5 

76 

— •  1,0 

7l      -  1,0 

31.43 

•77 

70 

33.19 

33. 5o 

77 
77 

0,0 

70 

0,0. 
70 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  "  &5 

Suite  de  la  série  du  ag  Décembre  1807,  au  matin: 

__«-»  NIVEAU 

NOMBRE            HEURES  . 

d'obterations.        de  fa  pendule.  gauche,  droite. 

diff.  diff. 

a5....   .   8*aTa8*  77  70 

'       ^.4  76,5+ °>5  7o,5  +  °»5 

&4.41  .76,5  70 

A5.1Q  76,5          °'°  70                °'° 

a5.57  76,5  70 

5o,...    a6.a3  76, 5   °'°  70     °>° 

«7-  a  75  7i,5 

*7.3i  76  —  l>°  70^5-  }>*     s 

fl8.  a  75  7i' 

38:37  75    °'°  71.    °'° 

«9-»9  76.5  69,5 

39.44  76,5  69,5-  °>° 
3o.a7  76,5,  69,5 

Si.  o  75,5+  1'°  70,5 +,'° 

3i.39  75  7«     .  k 

4*....    Sa. 10  75,5""  °'5  70.5   °'5 

5a,45  .75  71   _  .  „ 

33. i5  76  "~  ''0  70      '9 

34.04  75,5+ °'5  70   ^ 

35.10  7M,     _  7°    _Lo5 

35.39  75   +  °'5      .  70,5  +  °'S 

3S.a6  '  76,5  .   r  69   .  ^  , 

36. 57  78  T  '  69,5 

37.34  75,6  70   +o,5 

5o....    38.  7  75  +  °»5    '  70,5 

38.45  74,5  _  7'  _  0  5 
39.. 8  75  ~°'5  7<»,5  °'S 
39.54  75  0#0  70  0,0 
4o.a3  75  70 

4o. 5a  74,5  ~  7o,5  _   g 

4>.a3  75  ~~0>5  70 

4»-  6  75  70 

4a.3x  75    °'°  70     °'9 

43-  8  75,5    5  69)5 

«0....    43.45  75  +°'5  70   +0'5 

44  -3a  •  74  «ri* 

45.  5  74     '  71 


Latit.  polaire. 


Digitized  by 


Google 


IftliL  polaire. 


330  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  de  la  série  du  ^Déctmlwe  1807,  au  matin: 


NOMBRE  HEURES 

d'obtenrationi.        de  U  pendule. 

63....  8»  45'  4o* 
46.1 5 
46.56 
47.3o 
48.  6 
48.3a 
49.ai 

70....  '  •  49*47 
5a.  04 
5i.  o 
5i.3g 
5a.  i3 
5a.  5a 
53.a9 
54.ia 

544» 

55.3t 

80....         56-i5 

56.57 

67.48 

58.5g 

5g. 3o 

9»  o.a3 

1.56 

a. 18 

a. 58 

3.45 

90....  4*'^ 

5.  3 

5.a5 

6.19 

6.48 

7-»9 
7.54 
8.35 

9.  5 

10.  a3 

100^.  ».  10.43 


NIVEAU 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE,  337 

Suite  de  la  série  du  39  Décembre  1807,  au  matin. 

{Baromètre =  ow754<> 
Thermomètre  Baromètre. . .  =  +10*9 
Thermomètre  extérieur. .  •  •  =  +  7.5 
Thermomètre  près  du  cercle  =  +  8.0 
M.  Arago  observait  l'étoile  ;  M.  Chaix  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru =  5890*849700 

Arcsimple =      58*90^970  =  53°    1'   3*53 

Correction  du  niveau =  +  °*oa 

Réduction  au  méridien =  -f-         18. ai 

Réfraction =  +    1 .  17-33 

Distance  de  la  polaire  au  zénith =  55 .  a. 3g .  09 

Déclinaison  apparente =88.17.36.30 

141.ao.05.a9 
Latitude .......  =  38°  3g'  54*  7 1 


Lalit  polidrt. 


Mercredi  t 

m  matin, 

3o  Décembre  1807. 

PASSAGE 

INFÉRIE0R  DE  LA  POLAIRE. 

NIVEAU 

NOMBRE 

HEURES 

de  la  pendule. 

d'otMerationi. 

gauche. 

dur. 

droite. 

diff. 

1  •  •  •  • 

8»  7'  4f 

75 

7l 

8.46 

75 

0,0 

71 

9-*4 
10. 5o 

74.5 
74,5 

0,0 

71  i    V 

11.39 
ia.18 

74 
74.5 

—  0,5 

71,5        «5 
71      -°'5 

i3.  a 

74 

7l 

14.59 

74 

0,0 

V          °fl 

10* • • • 

i6.55 
35.38 

73 
70 

+  3,o 

£*  +  „5 

f  Baromètre 

=  o"75o<7 

Circonstances  atmosphériques. 


i 


Thermomètre  Baromètre.  • .  =  +*o°  a 
Thermomètre  extérieur. . . .  =  +  8.8 
Thermomètre  près  du  cercle  =  4-9.0 
Cette  série  a  été  faite  par  des  circonstances  très-défavorables  ;  on^  voyait  i 
peine  l'étoile ,  et  les  nuages  la  cachaient   souvent  tout  à  fait  :  ce  n'est  même 
qu'après  avoir  attendu  18'  £  à  la  suite  de  la  gm°  observation ,  qu'il  a  été  possible 
de  saisir  un  moment  d'éclairci  pour  faire  la  iom°.  La  Commission  avait  rejeté  la 
série  avant  de  la  calculer  ;  j'ai  cru  néanmoins  devoir  la  rétablir  ici  puisque  nous 
nous  sommes  engagés  à  ne  supprimer  aucune  observation.  (Arago.) 

43 
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338  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  Mercredi  au  matin,  3o  Décembre  1807. 
l^ft-  p"hn^"      ^''  ®'ot  °k*ervait  ;  M.  Chaix  notait  la  marche  du  niveau. 

r  Arc  parcouru =  589*  o5 1  Go 

L  Arc  «impie =    58*  90$  160  =»  55»  o'5a*7» 

L  Correction  du  niveau =    -*-         o. ai 

F  Réduction  au  méridien =    --       a8.oi 

Réfraction =    -f-  i. 16.61 

•  Distance  apparente  de  la  polaire  au  zénith =  53.  a. 37. 55 

1  Déclinaison  apparente =  88.17.a6.S0 

i  141 >ao.  3.85 

i  Latitude N =  38«3g'  56*  i5 


Le  Dimanche 

;  3  Janvier  1808 

,  au  matin. 

\ 

FASSAGE  INFERIEUR  DE  LA 

POLAIRE. 

NIVEAU 

NOMBRE 

HEURES 

de  la  pendule. 

I^^^H                                           f» 

d'obterratioiif. 

gauche. 

droite. 

diff. 

dut 

1.... 

8»   i'53* 

74 

7l 

a. 38 

75      -*.° 

70            ' 

3.a6 

74 

71 

4.  6 

75  ~,'° 

70     -»«• 

4.48 

744  •- 

71 

5.a5 

71          °i° 

6.  3 
6.54 

y+* 

71     +  °>5 

10. • . • 

7.38 
8.a3 

74 

74 

7' 

'            0,0 

71      •  •    ' 

' 

9-4 
9-49 

7S.5_0f5 
74 

71,5       o* 
7,     -  o.» 

10.37 

73,5 

73 

0,0 

il.  a 

73,5 

73 

11.41 
ia.3a 

7^,5  -°»5 

7U             o* 

7«,5-°'5 

i3.ai 

7a 

7l 

.  14.  5 

1     +  I*° 
7a 

ao« •  », 

14.47 
i5.a8 

7a     +  °»5 

£.*+* 

16.  6 
16. 56 

jr  +.o 

7°*5  • 
7a,o 

17.35 
18. i5 

S  +••• 

Il  +  *«° 

7a 

18. 58 

73     +«>o 

7°     +s,o 

19.40 

7» 

73     T 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE,  3*9 

Suite  du  3  Janvier  i8ofr,  au  matin.  , 


NIVEAU  Laiit.  polaire. 

NOMBRE  HEURES        , -r  -  W 

d'obterratioiia.        de  la  pendule.        gauche. 

*7....        8*20'  if 
20.55 

ai.  3a 
3o...,  aa, 10 

23.45 
a&.ai 
24.  8 

^•47 

a5.ao 

a5.5o 

s6.s5 

07.  7 

37.47 
^o....  08,37 

39.13 

3o,  4 

3o.4i 

31.17 

3i.59 

3a.  5i 

33.3a 

34.14 

34.46 
60.... .        35. a5 

36.  o 

36.4o 

37.18 

37.59 

38.3a 

39.16 

39.50 

40. 99 

41.  4 
•©•  • . .        41  «4e* 

4a. 14 
43-55 
43.39 

44.34. 


anche. 

diff. 

,  droite. 

diff. 

£.+  * 

7Î.5+0>5 

£5+"* 

70 
7t,5+  l»5 

7I'5+o,5 
7» 

71,5 

78     +».o 
71     ^ 

£t+" 

7a  *  +  >»5 
71,5 

p5+'* 

71     T 

7°>5   . 

70,5     - 

70,5 +.,5 
7a      ^ 

7'*5   . 
T^  +  '>° 

73     +»,o 
7i 

71      +..0 
7a 

%-    +a,o 

7,'54-i5 

7» 

71»5  . 
70,5 

7o.5  +  I>0 
71,5 

&+'■» 

^5+i'5 

71,5 

7:,5+-5  • 

7°'5+».5 
73 

7,'5+  1* 
70 

7°'5+  ,,5 
7a 

69.»  5 

70      +35' 

7a'5+».5 

70 

59'5+a,5 
73     ^ 

73     +»,o 
70 

Il    +a>° 
73 

55+ *• 

.      7°»5 +1,B 
7a 

&+.~ 

•  7a/5   
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34*  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  3  Janvier  1808 ,  au  matin. 

,  .  NIVEAU 

Util  polaire.  NOMBRE  HEURES  - 

d'obfcrrationi.        delà  pend  aie.        gauche,  droite. 

diff.  diff. 

65....      8*45'  10'  7*  70       ,    f5 

45.57  7o,5+  l'5  7i.5+    •* 

46.38  71,5  ,  7°       ,      ^ 

47.  .7  69:5+a'0  7-     +a'° 

47.48  7», 5  70 

70....         49.10  70     +  l»*  71,5"*"  *»* 

49-39  7»       .    .  _  7o.5 

5o.a4  69     +  a'°  7a.5  +  fl'° 

5i.  o  71  70,5 

5i.58  69,5+  »»5  7a     +  ** 

5a. 3i  71              _  70, 5 

53.  6  69,5+  >'5  7a     +  *'5 

B4.a3     70     '      71,5  ^ 

54.56  7a  69'5j.flB 

80....    55.3i  69>5+a,:>  7a  +  a,° 

56,11  7'»5    -  70   .   - 

56.48  69  +a,&  7a>5  +  *'& 

57.a4  7a,5  69      - 

58.  o  7o  +  a>5  7i,5  +  a** 

2*5    ?'5+3.5  ^  6\  +3.5 
59.15     69  ^  '      7a,5^  ' 

M     'JïZ  î''5+a'5    7\+»«5 

88....   9a  0.27     69  73,5 

Î  Baromètre. =s  0*7465 
Thermomètre  Baromètre...  =  +n«o 
Thermomètre  extérieur.  . . .  =  +  8.6 
Thermomètre  près  du  cercle  =  -f-  9.3 
M.  Biot  observait  l'étoile.  M.  Chaix  le  niveau. 

Arc  parcouru =  5i83'9aq375 

Arc  simple =      58*9o83oa5  =  53*   1'   a* 90 

Correction  du  niveau =    -f-         0.6? 

Réduction  au  méridien =    -f-       16.73 

Refraction s=    +  1 . i6.o3 

Distance  apparente  de  la  polaire  au  zénith =  53.  a. 36. 49 

Déclinaison  apparente ^ =  88.17.26.66 

i4i*^o.  3.i& 
Latitude..... „ , ••..•it..  ss  W3$'56miB 
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Observations  de  latitude,  84* 

Le  Lundi  4  Janvier  1808,  au  matin. 
PASSAGE  INFERIEUR  DB  LA   POLAIRE. 
NIVEAU 


"N 


NOMBRE  HEURES 

d*obeenraiioftjs,        de  la  pendule.  gatiche.  drokel 

diff.  dUC 

i....      7*59'4a#  71,5  7a 

8.  o.a8  7a     ~  °'5  7i,5""  °'* 

1.  8  71,5  7a 

1.39  73,5~  a>°  70."*â'° 

a.  9  71,5  7a 

a. 39  73,5  ~a'°  70 

3.54  73  3'°  70 

4-3i  71  7a 

10..,.  6.  o  73     —ft'°  70  fl'° 

5.3i  70,5  7»»5_  ,j 

6.16  7a     -1'5  7, 

6.5a  70,5  7a, 5 

7.36  71,5  71,5 

8.4.  7'>5"~1'5  7.     ~,,S 

9.44  73»5  70 

io.a3  7i  7',L.» 

■o....  10.48  7a,5"~  l'°  70  ,0 

11.19  7t,5  +     5  7«     +0,5 

n.5o  71      ^      '  7«,5         '•• 

"■•2  7*    •-  i,5  7»,5_     6 

13.45  70,5  70 

13.17  7°     _  l5  7*,5_     - 

i3.48  7l,5       I,J>  71  ,,& 

i4-a>  7°»5 _  l5  7a 

'      14.44  7»  '  7°>5        * 

i5.aa  71  .  _  7i 

80....  i5.48  7i,5"~  °'5  70,5""  °'5 

r6.a7  7°.5_1 5  7',5_     - 

i6.55  7a  'D  70  ,'5 

i7.a6  70,5  _  7''!!-a,o 

17.50  73,5  69,5         ' 

i8.a5  71,5  70 

»».  9  70    +  lr  7» ,5+  "»5 


Latit.  polaire* 
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3£*  OBSERVATION»  DE  LATITUDE* 

^_  —  Suite    du  4  Janvier  1808,  au  matin. 

Latît.  Mlibt.                                           .  NIVEAU 

*aui.  poiaire.  NOMBRE  HEURES —        - 

d'obaerTâtions.        de  la  pendule. 

37,...        8*19'  4** 
20.1 3 

20*46 
4o,...    *  '   ai. 14 

ai.5o 

29,17 

a3.  o 

a3.a5 

a3.5g 

a4.a4 

24.57 

a5.ao 

a5.57 
5o 36.38 

36.58 

37.3a 

a7.54 
a8^ai 

a8»48 
'   »9^4 

5o.i5 

3o-47 

60...  ♦  3ui3 

3i^6 

3a^ig 

Sa.  53 

33.19 

33. 5o 

-  «4.i5 

34.5o 

*      ■-  35. iS 

.35.53 

70....    "      56. ao 

36.56 

57.  ao 

5a.  6 

'     .98.38 


gauche. 

diff. 

droite. 

diff. 

70 

69,5 

70    -°>5 

71,5 
70,5-    '•• 

71,5       ' 

7°          „  k 
70,5 -°'5 

71'5-o,5 
7» 

70     -a  5 
7S.5       a'b 

^'5-  2'5 
69 

7°>5-o,5 
71 

70,5 

70     -*.o 
7» 

7,i-  .,0 

70,!) 

7°          a,o 
70 

71 

7             0,0 

7» 

71,5 

7» 

70     ~a>° 

69     -..o 

7» 

73     -a,o 
70 

7°'5       ,  « 

71     -«.« 
70 

71»5 

71     -,,o 
70 

7°K->,5 

6<>'5-à,5 
70 

70 
7i,5- °'5 

7» 

71,5 
7o,5-  «»• 

70 

7»   "V° 

7^.5          Q 
7Q,5        ' 

71 

7L'5       ,  « 
7°>5 

70,5 

70,5 

7l 

71          °>° 

70 

-70    •     °'° 

7* 

0.0 
71             '" 

7°          b,o 
70 

71 

'           0,0 

7»' 
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OBSERVATIONS  DE  LàTITUDB;  3# 

Suite  du  4  Janvier  1808  ,  au  matin. 


NOMBRE 

HEURES 

NIVEAU 

Xaiîi.  poteiMi 

d'observations. 

de  la  peadule. 

gauche. 

•                dîff. 

droite. 

diff. 

/*j  •  • .  • 

8*39'  i5' 

7o     -°'5 

71,5        „5 
71      _  °'5 

39-44 

40.16 

7°>5 

7°'5        ,  „ 

4o.3S 

7.,5-  *'° 

.    69.5-  1«° 

80. . . . 

4i.\4 
4>>4° 

70,5 

70,5-  °'5 

43-'3 

4a.  3a 

70     ~0'5 

7l>5_o,5 
71 

43.  0 

6»     -»,o 

7a     -a,o 

43.  a7 

7> 

70 

43.54 

?9 

J     —  a,o 

7a 

—  a.o 

• 

44- 14 

7' 

70 

44-46 

7°'5      0,0 

7°>\      ofi 

45.io 

7o.5      .  '      . 

7o,5 

- 

45.4o 

<*>*-  1,0 

71,5 

r  —    I.O 

y>*,.. 

46.  0 

7°i5      ... 

70,5 

46.3o 

7°     -r,o 

7> 

46.5a 

>> 

70 

47*4 
47-45 

70 

—  lj)C 

7». 

71       -,,0 

7° 

48.  i5 

'                       O.O 

7»          0,0 

48.40 

70 

7» 

49.  5 

*9'5-  i,5 

7',5_ï5 

4g.  3o 

7« 

70 

•  - 

«fe-59 

*•*-  1.0 

71 15 

r—    J.O 

100. .r» 

5o.a3 

70,5        ' 

70,5 

*5o.5i 

69'5-  .,0 

7,'Î-    I.O 

5i.i6 

70,5 

70,5 

51.47 

69>5_o,5 

7,'5-o> 

5a.  14 

70 

7« 

5a.53 

7°     -,,0 

71     -.„ 

53.i8 

7l 

70 

53.46 
54ia 

6*'*-  x,o 
70,5 

7ii-  »><> 
70,5 

54.47 

69>5-o,5 

71*5-  0,5 

110. ... 

55. ao 

70 

7» 

55.48 

Tr+0,5 

7*  c+o,5 

66.14 

«9,5 T    ' 

7».5T 
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344 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 


Lftttà  polaire. 


NOMBRE 

4'obaervationa. 

u3.... 


Suite  du  4  Janvier  1808,  au  matin. 
NIVEAU 


1AO. 


HEURES 

de  la  pendule. 

8*  56' 48* 
57.i5 
67.46 
58.  i5 
58.47 
5g.  i3 

59.47 
q.  o.i5 


dur. 
0,0 


gauche. 

70 
70 

7°»5        '*° 
70 


droite. 


diff. 


Circonstances  atmosphériques, 


i 


69,5 


70 


+  0,5 


7» 

7» 

71,5 

70,5 


O.O 


l.O 


7* 


Baromètre =s  o"^^ 

Thermomètre  Baromètre. . .  = +ii*a 
Thermomètre  extérieur. ...  =  +10.4 
Thermomètre  près  du  cercle  =  -f-io.5 
H.  Arago  observait  l'étoile  ;  M.  Chaix  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru =  7069*026875 

Arc  simple =      58*9085573  =  53»   1'  Z'jZ 

Correction  du  niveau • =    —        0.46 

Réduction  au  méridien. =    +      l7-$ 

Réfraction • =    ■+•  1. 15.84 


Distance  apparente  de  la  polaire  au  zénith. =  53.  a. 36. 56 

Déclinaison  apparente =  88. 17. 36.711 


141. ao.  3.1*8 
Latitude =  38°3o/  56*  72 

Le  Mardi  5  Janvier  1808  ,  au  matin. 

PASSAGE  INFÉRIEUR  DE  LA  POLAIRE» 
NIVEAU 


NOMBRE 

HEURES 

l'observation*, 

de  la  pendule. 

puche. 

droite. 

dur. 

diff. 

1 .  • . . 

7*58'  i*' 

73'5-  1  5 

75  —  *'5 

,1..-  "s 

59.11 

8.  0.  0 

74 

7a>5 

o.56 

75  -1'0 

7«.B"  "• 

*  1.40 
a.So 

IU-  °-5 

73  *-  o,5 
71,5        » 

3.io 

4-  0 

m  - 

7li  °»° 
71,5 

Suite 
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NOMBRE 
4TobseiTattons. 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE; 

Suite  da  5  Janvier  i8o8',  au  matin. 
NIVEAU 
gauche 


345 


Letit.  polaire* 


HEURES 
fie  la  pendule. 


9- 

10. 


20.  • 


3o. . 


5.19 
:-  5.58 
6.36 
7.30 
8.  a 
8.55 

10.38 
11.  7 

\  »  *;   n.46 

ia.38 

-1  ?3i7 
14.  o 

..*4-% 
15.S4 

.  o   -;.  16.  4 
16.54 

r  .     .  *7*7 
18.37 

.  ig.i5 

19.88 

ao.38 

ai. 48 

.  ,   .    aa.56 

«3.44 

34. 3o 

a5.  9 

,    t-a5.5i 

J  à6.3o 

•  fI  j  À7.i3 

37.49 

a8.34 

19.17 

,.       ag.55 

3o.3b 

'   .  ;  s*.  ? 
'  Si. 45 


diC 
-o,5 


0,0 
-o,5 


QiO 


74 
74,5 

'74 

74 
'74 

74,5 

73,5 

74    -0,5 

73 

73         °»° 

73,5       °.° 
73,5 
73.5 
-73   .. 
7a,5  +  °»5 
79,5 

7»,5   '    °«° 
73- 
73 

73  ' 

7..5+0'5 

73,5. 
7»,5+l>0 

73.5.- 


0.0 


7a,5 
>73,5. 


+  1,0 
+  i,5 


7» 
74 
7a 

71,5 

7a 

71,  & 


+  "»»o 


■+  »>« 


0.0 


0,0 


0,0. 


droite. 

diff. 

71,5         «  «i 

71,5 

7i,5       °>0" 

7», 5 

71      -  °>5 

7,'5-o,5 
7» 
7a 
7a  -, 
71.5 
71,5 
7» 
7» 

71,5 
7a 
7a 
71,5 
.7» 
7» 

71  c  +  0,5 
71,5 

7», 5 

7a,5 

70,8 

76,5 
7» 
.70 
'7i,5 
69,5 
71,0 
70 
7a 

7^+i,5 

7».  5, 
.7° 
7» 


0,5 

0,0 

o95 

+  i# 
+  1,0 

+  o,5 
+  *,5 
+  3,0 
+  «** 
+  i,5 


44 
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Eatît.  polaire.  5oiie  da  5  Janvier  1808 ,  au  matin* 

NIVEAU 


■L*^-  s. 


NOMBRE  HEURES 

d'oUerration».        de  la  pen4o!«.  gauche.  droite. 

•  diff.  •  ditt 

47..'.      8»3a'a5*  73,5  70 

.     35/8  7l,5.+  3'°  7a     +  a>° 

33.6i  73»5.   „  7°       , 

5o..r.     *    34.43  7'.5+S'°  7».     +a'° 

35.A9  7a,5  ,       .  71  5 

36.49  73,5  70 

37.36  7i,5+fl,°  7a     +a'° 

38. 57  7»     +B,J>  7a,5+fl'5 

39.41  7»»5  71  - 

4o.a9  7»     +,>5  7«-5+    * 

60,.  v.        4' -48  7»     +9'°  7*,5 

43,35  74  5  69i5 

43.  ja  78,8-+  V5  71,     +  1'5 

43.55  73,5  70,      , 

44r4°  7*>5+;a>°  7?    +a'° 

45r.i5  73  .70,5 

46.  1  7*»5+1'5  7a     +1'5 

46. 3j  73      ,  70      , 

47**7  71  7a,  . 

70«.#«'    40,00  yi  «  ,   ,  yat 

49.86  7-.J  +  .IfP  7P,5 

-,  bo.10  71,5-  7»»5 

50.50  73  +8i0  70 

.  5i.a6  71  781- 

:     •   5a,5o  71,*  7?U+    ' 

S3.34  7^5+,5  7o,5.+  I,5 

54,i5  71     •  7a .    T 

54.56  73.5.  7o.5+ a  o 
80....          55.43  70,S+â,°  73>& 

56,?i  73,5 +,/5  69,5+fl,& 

57.  3  71  7a      ^    ' 

84..  r.  60.00  71     .    -   .„  7a 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  5  Janvier  1808 ,  au  Matin. 


Hn 


Circonstances  atmosphériques 


i 


a  90 

0.47 

17.6a 


Baromètre =  0^5 1 3 

Thermomètre  Baromètre. ..  =  +io°g 
Thermomètre  extérieur,.  ...  =  -j-  6*7 
Thermomètre  près  du  cercle  =  -f-  7-3 
M.  Biot  observait  l'étoile  ;  M.  Chaixje  niveau. 

Arc  parcouru.. .  \ . . . .  i* =±s  4948**973*5 

Arc  simple ....- , -=ss      58'9o83©o3  =  53°   i' 

Correction  du  niveau  .  • i  ...;..♦ =    -+• 

Réduction  au  méridien ; =    -f- 

Réfraction.  ..♦..• ...;:..  =    -f»  1. 17.04 

Distance  apparente  de  la  polaire  au  zénith =  55.  2. 58. 94 

Déclinaison  apparente : *.',..  =  88. 17. 06.79 

i4i.ao.  5.o6 
Latitude , ; . , :. ... . .  =  58°39'  54"û4 

L    ^  i        i    

Le  Dimanche  10  Janvier  1808,  au  matin. 
PASSAGE  INlhÊ^IEÛR  IXE  LA  POLAIRE . 
ïMVEAU 


Làtft.  polaire. 


«OMBRE 

HEURES 

-  aM          ^ 

d'obterrationt. 

do  fapeodole. 

■-*"•  «ft 

droite. 

dur. 

1-M- 

.  jk4&3o' 

7*  - . 

7>,S 

47. ûo 

75  *t'° 

73,5  +  »•« 

„  47.54 

48.  *3 

75 

76     -^ 

7a'5  _  ,  rt 
7»,3-l'° 

49-  4 

78 

71»5       n  „ 

49i34 

76          °>° 

7.,5       °'° 

5o.  17 

75 

7a'3       ,  rt 

60.47 

76     ■"»*? 

7»V5_1'° 

Si.rg 

7*'s-    „  < 

7a,3 

1; 
ÎO.  •  •  •' 

51.47 

75    -?'5 

?a;5      °.° 

f 

Sa.  07 
53.  9 

7B   - 

75          e'° 

7a. 

0.0 

7a             * 

- 

53-35 
54<-u 

74,5       o  5 
75     -o,S 

7a      -°'5 

« . 

«4^44 
55;  j4 

74,*  -     ' 

75,5           < 

7i,5 

65<.$i 

75,5.         " 

7**5           _ 

m 

~~  56;i5 

76      -.°>5 

,  .  —  0,5 

71 

56:48 

75 

71»5           nrt 

90.... 

67.46 

75             °'° 

7,,s     °'° 

58.  ai 

T3»5-,,^ 

75     _,5 

* 

58;  63 

75 

7i,S      ''5 

- 

5y,*i 
59^45 

£  -  3'° 

73>5       g  o 
»  —  0,0 
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348;  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE* 

Suite  du  10  Janvier  1808 ,  au  matin. 
UbU  pobiK.  NIVEAU 

NOMBRE  HEURES  . 

d'obtenratioiM.       de  la  pendule.       mâche.  droite. 

^  diff.  di& 

a5....       8»  o'a3*  74  7a 

».44  75  - 1.>°  7'   r: '>ô 

a.ai  73,5__      5  7»>5  __ 

a.46  76  a»D  70  a'a 

3a7  74     _  a  0        .  7a     ._  a  0 

3o....  3.48  76  '  70 

4-î«3  74  _  71»  ,  R 

4-45  75,5       ''5  70,5-  ,»6 

6.3o  75  71  * 

8.54  73,5  _1>0  7»     _10 

g.ao  74,5  71  ' 

9-54  73    ._  a>5  7a,5 

10.16  75,5  70  *»* 

.    »°-47  74     _  t>5  7',5_     - 

40. .;»     "'ii.il  75,5-  70  * 

11.44  73>5—  ô,5  7a      e 

i3.a5  74  "•  71,5— °'5 

M-56  73  _1>0  7»,5   , 

»5.a4  74  7',5-I»° 

15.56  73>5_0,5  7«      t 

'  -*6.»i  74  -  71 ,8 -"°'6 

»6.56  73  _,.  5  7,,5 

>7.a3  74,S   .  7,   —  i,S 

»7-55  73  _a,o  7a,5 

5o..'.j    18. 19  75  70,8  ""fl,° 

19.  8  73,5  __   5  -a 

*>-»  74  -,,5  71,5 

1     ao.40  75,5  70  —  »»» 

ai. 14  73  _a5  73,5     _ 

ai  .36  75,5    '  70  -fl*5 

aa.i3  73,5  _   5  ?a 

«•43  75  70,5-  ■»» 

«3.16  .75.5  ^..o  7» 

60..  :.    a3.4o  75,5    '  70  ~"fl'° 


a4l°     73  _ge     7a,5   - 
«4,36     76  -5^°     L5-3'0 
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NOMBRE 

HEURES 

d'observations. 

de  la  pendule. 

63.. .. 

8*a5'  if 

35.40 

36.38 

a6.54 

37.38 

37.50 

38.5a 

70.... 

38.57 

39.3i 

•  39.66 

3o,3i 

Si.  1 

3i*4a 

3a.  i3 

3a.  45 

53.  6 

53.4i 

©O» • • • 

34.  4 

34.39 

35.  7 

35.43 

86.  8 

36.4a 

37.11 

-  37.44 

88.17 

38.53 

yO» • • % 

3917 

» 

. 139-58 

40.39 

41.  5 

41.38 

4fi.11 

43.39 

. 

43.18 

43.40 

-  44: l9 

100*  *•• 

4443 

OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  10  Janvier  1808,  au  matin. 
NIVEAU 

pacte.     ^ 

73 

7Î'5-  1  5 
75  ,,B 

73,5 
75,5-  a'° 

7S,5--5 
73,5 

75.5-  a'° 
T3     _fl)5 

7a»5_^g^ 
76 

73     —  3  5 
73'5-  ,  « 

7"*B-  a>o 
74,5      a*° 

7fl,5 

/  c —  a>° 
74,5 

51s- ... 

r/-  -■ 

75,5    3*° 


—    flyO 


73 

75 

55-- 


«boue. 

di£f. 

73,5 

70,5 

a,o 

7a 

r,& 

70,5 

)v 

7a     _ 

3,0 

70 

7a»5_ 

3»o 

69,5 

w>w 

73,5  __ 

3,5 

70 

7a     _ 

3,0 

70 

7a»5-. 

*,5 

70 

73     _ 
69,5 

3,5 

?9,5_ 

3,5 

69 

7a     _ 

i,cr 

7» 

73     ^ 

3^0 

7* 

73     _ 

3,0 

7» 

7*,5__ 

i,& 

7' 

7a»5^ 

i,5 

7* 

73     _ 

i,5> 

7», 5 

73     _ 

3,d 

70 

7^,5^. 

3,0 

70,5 

7a>5_ 

3^ 

70 

73    _ 

3,X>> 

7v 
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Google 


JLttiu  polaire. 


S5»  OBSERVATIONS  DE  LATTTUD8. 

Suite  du  iq  Janvier  1808 ,  au  matin* 

{Baromètre =  om7564 
Thermomètre  Baromètre. . .  =  -+-*o°o 
T  r 
Thermomètre  exténeur. ...  =  +  7.8 
Thermomètre  près  du  cercle  =  4-8.0 
Nuages ,  étoile  souvent  très-faible. 
M.  Arago  objectait  l'étoile  \  M.  Chgix  le  niveau. 

Arc  parcouru %  =  58go*75i55 

Arc  simple =      58*9075i55  =  53*   1'   o'35 

Correction  du  niveau =    — *       o. 74 

Réduction  au  méridien =    +       19.47 

Réfraction =    +  1-17.60 


Distance  méridienne  de  la  polaire  au  zénith.. =53.  s. 36. 58 

Déclinaison  apparente  de  l'étoile. , =  88. 17.36. go 


141. ao.  3.47 
Latitude =>  38* 3o/  56*53 

Le  Lundi  11  Janvier  1808  ,  au  matin. 
PASSAGE  INFÉRIEUR  DE  LÀ  POLAIRE. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  « 

d'obtenraiioiM.       .de  la  pendule.       jauchc.  droite. 

dî*  diff. 

i...,      7*5i'i4lr  77,5  70,5 

'  53.  o  77,5       °'°  7o,5       °»° 

54.»8  77,5~°'5  7o>5-°'5 

55.45       78        '         70       ' 

56.5i  78  70 

56.58  78,5~  °'5  69j5-°'5       . 

57.33  77>5_      5  7o     _  Q  5 

10....  58. 10  78  '  69,5       °'° 

?'*  ^     -  1>°  ?"    -  -.0 

5^.  ao  78  09  ' 

8*  1.  7  77  69>5 

1-35  77  °'°  69,5 


°>o  "*         0,0 


a. 49  76,5       ^  i;  70  c 

4-5  77  «9 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  ii  Janvier  1808,  au  matin. 


tu 


MIVEAU 


NOMBRE 

HEURES 

^observation*. 

de  la  pendule. 

8",che-    «c 

droite. 

dilT. 

ao, . . . 

7"  4'$' 
5.  9 

76           ,  5 
77,5  -->>5 

68,5  —  *'5 

5.49 

75'5-i,5 

r,5-.,5 

6.  ao 

77 

69 

7.  8 

76      _,o 

70 

7.41 

77 

69  -,'° 

8.16 

75,5       „ 

7°'*       „  n 

8.48 

77,5  -  fl>° 

68,5  -  a>° 

9.26 

75,5          5 
78          *'* 

7«>,5 

9-57 

68      —  a'5 

10.99 

76 

70 

00» • • • 

10. 56 

78     -fl'° 

68     —  a>° 

11.48 

19.  M 

76 

78     -a'° 

69,5 

13. 45 

76,5 

% 

l5.l5 

77,5  -1'0 

68      ~~  l'° 

i3.fig 

75      _fl5 

TZ'5  -  *,5 

14. aS 

77,5       a*& 

6a         * 

l5.J3 

76  .  -  9,0 

?  *  -  »,5 

i5.3B 

T» 

67,5 

îfi.flb 

75,5  _,  >5 

S'5 -1,5 

40.... 

i6.4f 

77 

68             ' 

i7,.»8 

75,5  -  1  5 

S'5 -i,5 

"17.56 

77 

68 

»8.38 
19.  6 

75>5_1,5 
77 

69,5  -  1  5 
68           *'* 

19W 

».  3 

74,5  _      5 
77 

68     ~a'5 

ab.30 
su.  6 

75             K 
75,5  -  °'5 

7°                  e 
69,5  "  °'5 

ai.  45 

7^,5  _  3 

7°'5  -  3,0 

5o« • t • 

99.19 

"77,5 

67,5            ' 

aa.47 

75     -a,5 

7°      _  a,5 

a3.ie 

77,5         ' 

67,5         ' 

8»a3.5i 
94.19 

75'5-i,5 
77 

69'5  _      5 
68           ,,S 

s5,36 

75,5  _,  g 

6a'5__      5 

96.  3 

77 

68 

UftpoIwKj 
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35i  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.* 

Suite  du  u  Janvier  1808 ,  au' matin. 

NIVEAU 
NOMBRE 

d'observations. 

07* • • • 

Go.,.. 


70. 


80. 


90. 


5uôe 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE,  Î53 

•  Suite  du  11  Janvier  1808  ,  aumatin. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  . 

4%>burTaticm§.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  dilT. 

95....      8*4/5i'  73,5  70,5 

48.i5  76,5  ""3'°  67,5  -5>° 

4917  76,5 -fl'5  67,5       *'5 

49.5a  73*5_q5  7°»5        a  * 

100. •..  5o.ao  76  **  68      —    ' 

5o.54  73  K  71  c 

10a. •..  5i.aa  75,5  ^8,5  ' 

{Baromètre =  o"7538 
Thermomètre  Baromètre. . .  =  +1  i*o 
Thermomètre  extérieur....  =  +  6.6 
Thermomètre  près  du  cercle.  =  4-7.3 
Nuages;  étoile  d'une  grande  faiblesse  pendant  les  îa  premières  observations; 
ensuite  elle  est  devenue  brillante  et  facile  à  observer. 
M.  Arago  observait  l'étoile  j  M.  Chaix  le  niveau. 

Arc  parcouru =  6oo8*63375 

Arc  simple =      58*  9081738  =  53°   1'   a*  48 

Correction  du  niveau =  —  o.  8a 

Réduction  au  méridien =  +        16. 79 

Réfraction =  +  1 .   17 .5$ 

Distance  apparente  de  la  polaire  au  zénith. . . . . . =  53*  a. 36. 04 

Déclinaison  apparente ......  =88. 17. 36.78 

141. ao.  a. 95 
Latitude =  38°  39'  67*  o5 

Le  Mardi   îa  Janvier  1808,  au  matin. 

PASSAGE  INFÉRIEUR  DE  LA  POLAIRE. 

55.a3  74,5+  3'5  7*     +  3>5 

56'11  78     4-3  5  68'54-35 

07.15  74>5+3»5  7a      +    '* 

»•  °  77     +5$0~  69     +3|0 

59.  o  74  7* 

69.37  77,5+3|0  «.J  +  8^ 

8*  0.19  74,5  71 ,5 

*•  °  77     +  5,0  69      +  3,o 

10....  1.54  74  7* 


Latit.  polaire. 
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JUuit.  polairt. 


354 

OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

/ 

Suite  du 

13  Janvier  1808 ,  ou  matin. 

NIVEAU 

NOMBRE 

HEURES 
de  la  pendule. 

(Tobseirationf. 

gauche. 

droite. 

diff. 

diff. 

11..  .. 

8»  a' 40' 

76'5_L       K 

69>6    .         c 

3.a5 

74    +  fl'5 

7a      +  3>5 

4-  5 

4.5a 

S  +^° 

68 
7i,5+3,5 

• 

.5.37 
6.a6 

£ï+* 

69 

7a     +  3»° 

7.10 
7.5a 

76'5+a5 

7>»5T 

,  a© • • . • 

8.3» 
9.35 

74     +3'° 

68'5  +  3  « 
7«,5+3'° 

10.96 

11.  5 

76,5  +35 
73     +  5,t> 

!!'5  +  3>5 
7a 

11.40 

7«     +  3>° 

69     +3,o 

19.111 

73 

7a 

ia.56 
i3.S6 

&M° 

68 >  5   1    t 
7.,5+î'° 

14.16 
i5.  5 

*«+* 

7:  +*.° 

8o.,.. 

16.  0 
16.46 

7J.+  3,5 
73,5 

tV" 

17.33 
18.  8 

?/+** 

7»,5  +  3'5 

18. 5o 
19. 3i 

?.5+  3'5 

7^+^ 

30.    7 

ao. 49 

r,5+3-5 

£5  +  S,S 

31.36 
aa.  7 

7:  +<■« 

78^+4,o 
73,5 

40 . # • • 

m.  46 

33.33 

7a 

7.,5  +  4'° 

34.30 

35.   4 

75,5  j.** 

7a      +  3'5 

W'5+3,5 

7a       "^    ' 

35.47 
36.36 

2     +  <>° 

7a 

7a     +  4'° 

27. 11 

7e      .    / 

68 

38.  a 

7a     +  4>° 

7a      +^ 

38.44 
aj- 14 

£ï+* 

7»,5+ f° 
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NOMBRE 


4'< 


49-   • 

5o, . . . 


60.  •*•  • 


70. 


OBSERVATIONS  DE  LÀTTTUDE. 

Suite  du  ta  Janvier  1808  ,  au  matin. 


m 


HEURES 
de  lapeaduk. 

8*3o'  7* 
3a.  19 
3a.  59 
54.  3 
34.53 
35.4i 
36.37 
37.11 
37.53 
38.46 
39.48 
4o.33 
4i.  r8 
4a.  1 
43.41 
43.i8 
44-  o 

4436 

45.17 
45.55 

46.4a 
47. »8 

48.  9 
48.5* 
49.35 
50.17 
5i.  o 
51.45 
5a.  ai 
53.  8 
53.5a 
54-36 


OO. . . . 

Circonstances  atmosphériques 


NIVEAU 


sanche. 

*  diff. 

2  +*»° 


75 


+  e.o 


69 

74,5  +  5>5 

69 

75     +  6,5 

68,5 

*     +5,o 
70 

Il     +  5'° 
70 

74'5+  4.5 

™5+4>5 
70,5 

74'5+4.5 
70 

74.54.  45 

70 

74,5 +4>5 

70 

70,5 

74 

70 


74 

70 


+  4.0 
+  4,0 


droite. 

diff. 

7a     +  3'5 

«9 

76     +7,o 

67,5 
76,5+  9'Q 

74 

68>5  +  5,5 

74 

73    +5'° 

;:..+<■» 

7r+^ 

£5+4,5 

-n  k"*"  4>° 
73,5 


Baromètre =  °m749° 

Thermomètre  Baromètre...  =  -f-io°a 
Thermomètre  extérieor.  ...  =  -f*  8.<* 
Thermomètre  près  du  cercle  =  -f-  8.3 
H.  Biot  observait  ;  M.  Chaix  suivait  le  niveau. 


Latit.  pakir* 
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35*  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE, 

JUrit  polaire  Suite  du  \a  Janvier  1808  ,  au  matin. 

Lorsqu'on  a  desserré  la  vis  de  pression  de  la  lunette  pour  faire  la  5a1"*  obser- 
vation ,  cette  vis  s'est  détachée  tout-à-fait  du  petit  ressort  qui  De  la  lunette  au 
limbe ,  et  le  ressort  est  tombé  à  terre.  On  Ta  remis  aussitôt ,  et  avant  de  ter- 
miner l'observation  ;  mais  soit  qu'il  n'ait  pas  été  placé  bien  exactement  dans  la 
direction  de  la  vis  ou  par  quelqu'autre  cause ,  le  mouvement  de  la  lunette  sur 
le  limbe  est  devenu  fort  dur  pendant  quelques  instans,  après  quoi  il  est  revenu 
à  l'état  naturel  ;  mais  comme  dans  les  observations  paires ,  le  mouvement  de  la 
lunette  tend  à  abaisser  le  cercle  du  côté  du  nord ,  il  a  pu  en  résulter ,  dans  tout 
le  système ,  une  petite  flexion  que  le  niveau  a  dû  indiquer ,  mais  qui  était  de 
nature  à  diminuer  peu  à  peu.  C'est  probablement  là  la  cause  du  changement 
subit  du  niveau  dans  l'observation  5a"10,  et  de  la  diminution  graduelle  de  cet 
écart  dans  les  observations  suivantes. 

Arc  parcouru =s  47l*g 6i6a5 

Arc  simple...  •• =      58' 907031a  =  53p   1'   0*96* 

Correction  du  niveau 9 =    +        1 .  88 

Réduction  au  méridien =    +       18. 5i 

Réfraction =    +  1.16.67 

Distance  de  .la  polaire  au  zénith. =  53.  s. 38. o3 

Déclinaison  apparente =88. 17. 36.93 

141 .ao.  5.48 
Latitude =  38°3g'  54*  5a 

Le  a5  Janvier  1808,  au  matin* 
PASSAGE  INFERIEUR  DE   LA  POLAIRE. 
NIVEAU 


NOMBRE 

HEURES 

d'observations. 

de  la  pendule. 

gauche. 

1.... 

7»  39'  46' 

85 

40.19 

&i 

49.  i3 

82,5 

4»-49 

83 

44-  4 

83,5 

44*4 

84,5 

45.10 

84 

45-47 

84,5 

46.  a3 

83 

ÎO.. .. 

46.55 

85 

47.3o 

8a,5 

48.  0 

85 

dit: 

droite. 

diff. 

+  4>o 

68,5 

73, 5  +  *° 

—  o,5 

s..-* 

—  1,° 

70 

«9     -1'0 

—  o,5 

70 

69  -*'° 

—  2,0 

70 '5     «« 

68,5       a'° 

-51,5 

68,5       ** 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE, 

Suite  du  s5  Janvier  1808,  au  matin. 


357 


KOMBRE 
^obteirationt. 

hft]hfa 

NIVEAU 

U£fVJSUE49 

de  la  pendule. 

gauche.       ^ 

droite. 

10» • « • 

7*48'  5i* 

8»           * 
85     -3>° 

7» 

49.16 

68 

49. 5a 

8s             - 
84,5-  a'5 

7» 

, 

50.19 

68,5 

60.57 
5i.aa 

8a     -3,o 
85 

7} 
60 

5 1.56 

83             « 
«4,8"  ^ 

70 

ao.... 

5a, ao 

68,5 

*■" 

53.  0 
53.37 

83     -i5 
84,5       hb 

69,5 
68 

54.19 
54.45 

83,5          c 
85     -1'5 

69 
67,5 

55.  a3 
55.53 

8a>5-l5 
84            ' 

69,5 
6g 

56.a6 

83 

69 

56.53 

85     -fl'° 

67 

3o. .,. 

57.43 
58.  i5 

8a'5-i5 
84 

69,5 
68 

5g.  4 

83     -i,5 

69 

59.37 

84,5 

67,5 

8*  0.14 
0.43 

84        *'b 

69,5 
68 

1.19 

8fl     -3,0 

70 

»-49 

84 

68 

3.37 

3.    3 

8a>5-35 
85          *'* 

69,5 
67 

3.38 

8a      -3,5 

70 

40. . . . 

4-  6 

84,5        ' 

67,5 

446 

8»,5_  l5 

70 

5,30 

83 

68,5 

5.59 

8a      -3,5 

69,5 

6.37 

84,5         ' 

67 

•    7-  6 

ll     -  3,o 

70 

- 

7.33 

84 

67,5 

8.33 

81  >5-  3,o 

70 

8.48 

84,5        ' 

67 

9.38 

81 

70 

fo*«.. 

14-54 

83     -a>° 

68 

Latit.  polaire* 


diff. 

-3,0 
-3,5 

-3,0 
-1,5 

-1.6 
-i,5 

-i,5 

—  3,0 

—  i,5 

-i,5 

—  3,0 
-3,5 

-3,5 

-1,5 
-3,5 

-3,5 

—  3,o 
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35« 

OBSERVATIONS  DE  LAT 

Suke  du  a5  Janvier  1808  ,  au 

1TÙDE, 

matin. 

Lttit  pdfdre. 

NOMBRE 

HEURES 

NIVEAU 

- 

d'obterrations. 

de  la  pendule. 

gauche. 

8                dift 

droite. 

dur. 

5l.  ... 

8»i6/a5' 

81 

7° 

17.  >5 

83     -*° 

68     -  a»° 

17.59 
18. 3o 

81 
83,5~  *>5 

67,5  ~  a'5 

.    »9-  9 
19.41 

8o,5          , 
83     -*5 

7°'5  _  a  5 
68          *'* 

ao.aa 
ao.53 

8,'5-i5 
83            ,D 

68           l,D 

ai. Sa 

80,5       _ 

7°»5 

60. . . . 

ai. 56 

83,5-^° 

67,5 -3'° 

aa.54 
aS.a6 

83,5  "*  *5 

71     -35 
67,5       3'5 

34.  6 
34.36 

K-* 

7°'5       *rt 
67,5  -  3'° 

s5.i3 

S*                  c 

67,5- fl'5 

35.49 

83,5  ~8'5 

36.  Si 

80     -3,o 
83 

7l 

36.58 

68     —  3'° 

70 ... • 

37.39 
38.  3 

83,5"  3'5 

71      -3b 
67,5       6>b 

• 

38.43 
39.  8 

80    -4.5 

84,5       * 

71 

66,5  ~~  4'5 

39.50 

80           - 
—  4iO 

V     -4,o 

3o.3o 

84           * 

67         * 

5o.57 

79 »5-  4,0 

7»..5_4 

3l.3t 

83,5       * 

67.5 

3i.55 

80     -4,0 

r  -4.0 

3a.a4 

84          * 

67    * 

80.... 

33.  6 
53.3a 

84     "^* 

S:5»-* 

54.27 
34.55 

79,5 -4,o 
83,5       * 

7e;  -* 

35. 3o 
36.  4 

79'5_  35 
83          d'a 

71     —35 
67, 5  ~3'5 

36.43 
37.13 

80     -35 
83,5       a,s 

67          *'* 

•  37-47 

79.5  _  ,  5 

84          * 

7»     _/5 
66,»5      * 

00 . . • • 

38. i5. 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE,  35$ 

Suite  du  a5  Janvier  1808,  au  matin. 

Î  Baromètre =  0*7435 
Thermomètre  Baromètre...  =  +  Tl 
Thermomètre  extérieur.  . . .  s=  -f»  5.o 
Thermomètre  près  du  cercle  = 
M.  Arago  observait  ;  M.  Chai*  suivait  le  niveau. 

L'étoile  était  toujours  très-faible  et  disparaissait  souvent  tout-à-fait  derrière 
les  nuages. 

Àrc  parcouru . =  5584*  03075 

Arc  simple =      58. 9094403  =  53°   1'    6*59 

Correction  du  niveau =    —         1.14 

Réduction  au  méridien ...,...., =    +       18  .o5 

Réfraction ==    +  1.16. 38 

Distance  apparente  de  la  polaire  au  zénith =  53.  3.40.49 

Déclinaison  apparente . . . =  88. 17.26. 18 

,  i4i.ot.  6.67 
Latitude.. .  - .  ; ; =  38°39' 53*33 

»-  ii-    ---  ■         ■  -       ...       .  _  .     .   .  ,  _ 1 _ 

'  Le  Jeudi  a8  Janvier  1808. 

PASSAGE  INFÉRIEUR  DE   LA  POLAIRE. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES         . 

d'otMerratiora.        db  la  pendule.       gauche,  droit*.' 

di».  diff. 

1 7*33'  43'  75  .  7*  .  . 

34.a5  79     ~4,o  g7     --4,0 

.   35.  i3  76  _  '70'  t     • 

'35.5o  78,5~~â'5  67,5"~  a,b 

36.38  75,5  70,5 

37.16  80     *~  4.»  66     "~  4>& 

38. a8  77  69 

39.  3  78     ~  *'°  68     —  1>° 

39.5o  77  68,5 

10....  40. ai  77,5        '  68     "~  °»5 

4i-»o  l  77.5  -  68 

41. 45  77     +    '  68,5+ °'5 

4».  »9  77  68,5 

4*.58  77         °'°  68,5      0'CT 

^•^  77      ,nf.  68,5,      _ 

44.1»  76,5+ °'5  «9     +  °'5 

45-  ©  76,5       mn  60 

45.3e  t€,5       °'°  *  °'° 


Luit,  polai 
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36o  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  Jeudi  98  Janvier  1808. 
Uftit.  polaii*. 

NIVEAU 


NOMBRE 

HEURES 

d'obterratioiu. 

de  la  pendule* 

nacbe. 

*              diff. 

droite. 

diff. 

19 

90 • • • • 

7i#''7' 
46.48 

77 
77 

68 

68           °'a 

47-4» 
48.17 

77>5    .    n  k 

mm          +   °»5 

77 

68      +  °*5 

49-  5 

77           0,0 

f7'5  +  o,5 

4g.36 

77 

68 

50.19 
5o.5a 

%  +  °* 

68      +o,5 
68,5  T    ' 

5a.  0 

77  -  —  o,5 

«7.5  _  o,5 

5a.  09 

77,5       °'a 

67 

53.  a4 

T6.5       0,0 

68 

5o.... 

53.48 

76.5 

68 

54.5o 
55.  aa 

£1  +  - 

67     +  1,0 
68 

56.i8 
56.54 

77»5  +  o,5 
77 

67      +  o,5 
67,5 

57.55 

76,5  _     5 

68     +  o,5 

58.  ai 

77 

68,5 

$9-  & 

76           0,0 

67»5  +  o,5 

59.40 

7« 

68 

8à  o.a5 

76,5  +  0  s 

«7     +  1.5 

4o.*.. 

1.  0 

76 

68,5 

1.46 

77      +  1,0 

S  c  +  >»5 

a.  14 

76 

68,5 

a.58 

7«.5  +  0>5 

68     4.  i>0 

3.3a 

76 

69 

4-i5 

76,5  +  o,5 

67,5+  lf5 

443 

76 

69 

5.34 

7«      _  o,5 

67     +i,5 

5.53 

76,5 

68,5 

6.48 

76+o,5 

?  c  +  l>5 

00 • • • • 

7.a5 

75,5 

69,5 

8.37 

77'5  +  i,5 

68       .    ,  rt 

8.54 

76     T 

69      T 

9-43 

77'5  +  a,o 

f7'5  +  i,5 

10. a3 

75,5  T 

69 

11.19 
11. 5o 

75,5 

'               —    1  .O 

68,5 

67,5  -  »'° 

Suite 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  36i' 

Suite  du  Jeudi  a8  Janvier  1808.  , 


NOMBRE  HEURES 


d'oUerration*.        de  la  pendule.  gauche,  droite. 

diff.  diff. 

67 8*13'39*  76  68 

•  i3.  7  76,5— °?5  .67,5—  °'5 

i3.49  76,5  .  68       ■      _ 

60....  14.33  75,5"^  ,|0  67,5  ~~  °'5 

>5.  7  .  76,5  .  67,5  . 

15.35  76     +    ,&    .  68     +°'5 

16.  sa  76  68 

i6.56  75     +  1'0  69     +  1»° 

17-^°"  76,5         5  67)5 

18.16  75     ^    '  69     +  ,»5. 

18.59  76,5  67,5 

»9.3i  76,5      °>°  67,5       °'° 

ao.i3  76,5  67,5  5 

70....  30.47  75     +  l*  69     +    ,S 

.  BlS3  76      .  67^       e. 

aa.  8  74     +  »>°  7o  •  +  a»5 

33.53  76.5l5  67,5 

a3.34  75     +    '  69     +  lfi 

34.30  76  68      .      _ 

34.53  74,5+ ^  69,5 +I'5 

«6.  6   -  76  '  63      , 

«6.45  ?74    +8'°  70     +S'° 

•7-4*  77      ,  67       . 

80....  38. 10  75     +  a»°  69     +  a,° 

38.56  77  67 

39.33  75,5  +  »'5  68,5 +  l*5 

50,10  76     j.  .«;  «S      ,      c 

So.58  74,5+  ^  69,5+ ''5 

3i  .46  76  .  ,  68 

fa.  10  75,5"*"  °'5  68,5+ °'5 


33.  o 


"—L**  67 


33.43  74.5+ *'5  69,5+ a'5 

54.5o  76,5.      -  67,5^      _ 

90....-         35.  5  74     +a>&  7o     +a»5. 


! 


_  .  Baromètre ; =  o^rrfr 

ÛrcoMtances atmosphériques.  {  Thermomètre  Baromètre...  =  +I0o0 

Thermomètre  extérieur..,.  =  +.  8.a 


NIVEAU  Luit  polaire. 
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Ma  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE, 

S==5=^.  Suite  du  Jeudi  a8  Janvier  1808. 

Xiaisl*  polaire.  - 

M.  Arago  observait.  M.  Chaix  aurait  le  niveau. 

Arc  parcouru =  53oi*8a34o5 

Arc  simple =      58*9091^94  =  53»  1'  5*64 

Correction  du  niveau =  -f»  o.ai 

Réduction  au  méridien 1 =  +  18. o5 

Réfraction =  +  1.16 .38 


Distance  au  zénith  corrigée =53.  s.4o.a8 

Déclinaison  apparente  de  la  polaire. =88. 17.86. 17 

141. ao.  6.45 
Latitude =  5Sr3s'S3'3S 

Le  Vendredi  39  Janvier  1808. 

PAS&AGE   INFÉRIEUR  DE  LA   POLAIRE. 

NIVEAU 
«OMBRE  HEURES  . 

d'oUcrratio*- .      de  b  pendule.       gauche,  droite. 

dMK  dift. 

1....      ?Z*'  6*  78  67,5 

33.  o  77     +  ,-°  68,5+  l'° 

53v5a  77  68,5 

34-Si  77  °'°  68.6       ^ 

35.87  77  68 

36.  6  77  °»°  68  °'° 

37.15  77  68 

37 .5a  77    :  °»°  68  °'° 

38.58  76,5  68,5 

10...,         3^3g  76,$  °'°  68,5       °'° . . 

4o.a3  76,5  6M  ,      , 

41.  a  70     +  °>5  69-    +  °'5 

4i. 5o  76,5  68,5 

4a.3o  78,5  °>°  68,5       °'° 

43.5a  76,5^  °*!'  68,5+ °'5 

44-5»  76,5^  68  ■  . 

45.ai  76     +  0»5  68,5 +0»5 

»..».         46-44  76,5^  °>a  68    +°r 

47-30  76,5  68 

4».  3  76,5      °'*  68          °,(7 

49.3  76,5  ,       h  68     Xok 

49.34  76     +  °'*  68,5 +°^ 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  3«* 

Suite  du  Vendredi  29  Janvier  1808.  «555HH55SI 

Lfttit.  polaire. 

droite. 

diff. 


NOMBRE 

HECBES 

NIVEAU 

d'oUervationf. 

de  la  pendule. 

g«ad.e.     m 

a5.... 

7à5o'  aa» 

76 

Bo.5a 

76            °'° 

5i.4o 

76'5       e  0 

5a.  5 

76,S       °'° 

,5o 

5s. 54 
53.43 

îî,8+^ 

54.34 

75'5J.  .  „ 

55.  7 

•   tf.5  +  ''° 

56.  1 
56.4a 

&•+*■* 

57.08 
•57.59 

5  +,-° 

59.  0 

75  +ï'° 

. 

59.39 

40.  .j. 

8.  o.ao 
1.  0 

76   _1_ 

75  +I'° 

1.48 

78  ,+  »,5 

a.  38 

74,5^    ' 

- 

3.i3 
3.47 

*+"° 

4.4a 

'5>*  +  i,5 

5.i3 

74  •         ' 

5.58 
6.35 

76     +  1  5 

5o.... 

y.ao 
7.55 

&.+  ■•' 

843 
9«»7 

S  +  - 

9-57 
io.33 

75'5+  i  5 
74     +  1'5 

11.14 
11.49 

75,5  +  »,o 
73,5^  8'° 

ia.38 
i3.io 

73,5+  * 

60... # 

i3.58 
14.54 

^    +*>* 

i5.a4 
16.  o" 

£ï  +  - 

68  °'° 


67,5      °»° 


68     +°'5 


68 

68 

€7,5 

67,5 

67,5 

68 

69     +,'° 

s»  , 

6»,B+  °5 

&*+  »•« 

68  _L 

69  +I'° 

69 

67  +  ,,5 
68,5 

68  +  .5 
69,5  +  '*5 

69 

67*54-  !  5 

69  +  1»D 

67.5  , 

&■+.»* 

69 


Digitized  by 


Google 


964  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  Vendredi  29  Janvier  1808. 

,  •  NIVEAU 

Uut.  polaire.  NOMBRE  HEURES  »  .    .   . 

d'observations,        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  dur. 

63....     .8*16' 47"  75  67,5 

17.37  73     ^  '  69,0         '. 

i8..3  74,5  68 

18.48  73     +  '5  69,5+  *'5 

»9-37  75     +  1>5  ?»5+i,6 

ao.10  73,5  69 

ao.58  75     +  l5  67.5+ljs 

70....  31.36  73,5  69 

as.  6  74,5  .    ,  0  68       , 

33.36  73,5  69     T 

a3.i6  74     +  ,  0  68'5+i,o 

a3.48  73     T     '  69,5 

a4-33  75     +l5  67,5  5 

a5.  5  73,5  69     T 

a5.49  74,5+  1>0  68     +  ,0 

36.39  73,5  69 

37.14  74.5^.  I>0  68     4.  ,j0. 

80 27.47  73,5  69 

38.a5  74  00  68,5       00 

38.54  74  68,5 

29.33  74,5+I>0  68     + 

3o.  12  73,5  69 

3o.54  74      ,    .  0  68,5 

3^. 17  7<     +o5  68>5+o5 

88-...  32.58  73,5 T    '  69     T    ' 

{Baromètre ='o*749&' 
Thermomètre  Baromètre. . .  =  +io°i 
Thermomètre  extérieur. . . .  =  +  7.» 

M.  Arago  observait  l'étoile.  M.  Chaix  suivait  la  marche  du  niveau. 

Arc  parcouru =  5i83* 98606 

Arcsimple =      58*9089346=53°    1'   4*g5 

Correction  du  niveau =      +      0.40 

Réduction  au  méridien - =      -j-     17.77 

Réfraction =      +1.16.97 

Distance  de  la  polaire  au  zénith =53.  2. 40. 09 

Déclinaison  de  l'étoile ». =.  flft ~iy.a6. 08 

141. 20.  6.17 
Latitude... , L c=  3803o;  53*8$ 
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NOMBRE 

d'observation. 


10.. 


a©.. 


S».... 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Le  Samedi  3o  Janvier  1808. 
PASSAGE  INFERIEUR  DE  LA  POLAIRE. 


365 


Lâtit.  polaiiCr 


HEURES 
de  la  pendule. 

7*3i'  6* 
3i.39 
3a.  a5 
3a.  58 
33.46 
34.17 

.  35.  a 
35.36 
36.17 
36.46 
37.3o 
38.  4 
38.44 
33.i3 
3s.5o 
4o.ao 

.  .  4o.58 
4r.3a 
43.1a 

43.43 
43.37 
43.56 
44.40 

45.13 
45.48  4 
46.18 
47.  o 
47M 
48.20 
48. 5o 
49.00 
5o.  8 
5t. 16 
5t.  5o 
5a. 48  . 
53.  ao 


75 
77,5 
75,5 
78 
75,5 
78,5 
,75,5 
78 

.7* 
78 

75  .-. 
77,5 
74,5 
78 

74 

77,5 

74,5 

77 

75 

77 
74,5 

77 

74,5 

76,5 

74,5 

77 

75 

77 

74 

76 

75 

76 

75 
76,5 
75 
76 


NIVEAU 

diff. 
-a,5 

-3,5 

—  3,o 
-a,5 

—  4,0 
-a,5 
-3,5 

—  3,5 
-a,5 

—  a,o 
-a,5 

—  a,o 
-a,5 

—  a,o 

—  a.o 

—  1,0 

-i,5 

—  1,0 


droite. 


diffl 


70,5 

•f 

68  — 

3,5 

70 
67,5- 

3,5 

7°  _ 

3,o 

67 

**  >  w 

7° 
67,5- 

3,5 

7»  __ 
67 

4,0 

70 
67,5- 

3,5 

70 
66,5  — 

3,5 

70,5 
67 

3,5 

70 
67,5- 

3,5 

69,5 

67,5- 

3,o 

69,5 

67,5- 

a,o 

70 

68  — 

3,o 

70 

67,5- 

3,5 

69 

67  ~ 

a,o 

69 

68  — 

1,0 

70 

68 

a,» 

69 
67,5 

i,5 

68,5  _ 

i,» 
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m  jobservàtïons  de  latitude. 

Suitp  du,  Saçie/di  3o  Janvier  1808. 

b*.,**      N0MBRE     ^^  , «2^ 

d'obsemttoni.        de  la  pendule.  cwche.  droite, 

diff.  diiF. 

37....      7»&r.i5'  74,5  69 

54.48  7C  —  '  67,5  — »'5 

65.45  74           ,  ,  69,5 
40....          56.i3  78,5—  ^  €8     —l>* 

56.33  74,5_  69 

57.96  76  I,&  67,5       *'6 

58.ia  74,5  69 

58.46  76     -1'5  67.6         ' 
59.3o  74     __  69,5  __ 
S9.58  76            '  67»5         * 

8»  o.5a  74,5  __      5  68,5  _      g 

i.a4  76  '  67 

•'  a  74     -  a.o  f9     -  a.o 

5o....  a.36  76  '  67 

5.»5  74,5  _     Q  68,5 

4.  »  75,5         '  €7.5       If° 

6.5.6  75,5       ï,b  67 

6-»9  74     _l5  €8,5_l5 

6.49  75,5  €7 

l'b  74     _  ,  _  «8,6.10 

8.a8  75     -1'0  67.5         ' 

9-'3  74     _IO  «»»5_lj0 

00....  9.54  75  67,5 

io.38  74  €8     _     5 

11.17  75,5       ,f5>  66,5 

«•  B  73,5  _  «8>5-lj0 

ia.35  74,5        *  67,5 

i3.a8  7a,5  69,6  _ 

14.  6  73,5  ""  *'°  €8,5         ' 

i4.53  74  €8 

i5.ag  75     -  »»°  67     ~  *'° 

16.16  73,3  68,5  _      5 

70....  !6.43  75     ""  *'*  67 

17.33  73  60 

18.3  75     ~a'°  67     ~fl'° 


i8.53 


7p-^5  ?>5-i,5 


i9.«6  75  "  67 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  36? 

Suite  éta  Samedi  do  Janvier  1808. 

TflVEAU 

NOMBRE            HEURES         ,  — n 

d'obterrationf.        de  la  pendule.        gaftefae.  droite. 

dMfc  diff. 

75....      8*ao'  g'  73,5  "68,5 

30.40  75,5  ~  a'°        .  66,5  ~~  a'° 

•a.   î  75  67 

22.48  73  69.     _      5 

80....          a3.a3  74,5  —    ,D  67>5 

24.15  7*>*_  ,  5  G9,5_      s 

*4-5i  74             '  68           1,& 

95.44  7*>          5  69      _      5 

»6.a5  74           '^  67,5 

•7.10  7a  69>5_a,o 

^7-4o  74  '              67,5 

•         28.18  7*>  69      _      5 

•8.5i  74  '             67,*          ' 

*9-39  7^,5^  *    e9               Q 

go....         3o.i4  74,5  67 

3i.   !  7*,5-_  g           69      „  .  5 

ga....          3i.3o  74  l*a           67,5          ' 

Baromètre =  o^Bîfl 

Circonstances kwio'dpliérîqtoes.  ^  Tbtrmomèh-e  Baromètre.. .  = +10*7 

Thermomètre  extérieur, ...  =  +  8.0 

Tems  calme  ;  étoile  tranquille  et  bien  visible. 
M.  Arago  cfeeérvrit  ;  M*.  Chaix*  suivait"  le  niveau. 

Arc  parcouru =±  5419*644062 

Arc  simple.1. . . . -. .  t=t      58*9091746  =  53°   i'   5*74 

Correction  du  niveau . .  =    — -        o. 88 

Réduction  att tnérfdien w . -. , . .  =    +       18 .37 

Réfraction .. . =    +  1  •  17. 09 

<  '  '  i  M,  —————— 

Distance  de  la  polaire  jlu  zénith1. .......  .* ........... .  =  53.  sr.40. 3a 

Déclinaison  .• ; =88. 17. 25.99 

141.20.  6.3i 
Latitude.  ..*, , , , , ,  v 4 .  ,.  r. .  ==  38°39'53"69 


Laiit.  polaire 
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368  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

■  Le  Lundi  i"  Février  1808. 

Latit.  polaire.  PASSAGE  INFÉRIEUR  DE  LA  POLAIRE. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  1 

d'obterralion*.       de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  dit 

1....       7*3o'54*.  75  7»      _       r 

3a.  o  77    »""  *'°  69,5         ' 

3a. 38  77  69,5       n  c 

__  "  0,0  J"    —  °>5 

33.ia  77  '  69 

34.  1  76  70 

34.3a  77  —  ,»°  69     "  l»°. 

35.  8  75  70  k 
35.47  77  ~a'°  67.5"  a'5 
36.39 

10. ...  37.  5 
37.53 
38.39 
39.  a4 
39.59 
40.45 

41.  «7 
4a.  6 

4a.  38 

43.39 
ao....    44-  ° 

44.39 

45.16 

45.59 

46.40 

48-  8 

48.44 

49.9a 

5i.54 

5a.  3o 
3o. • . .    53.  8 

57.46 

58.a4 

5g.  ag 

8»  0.10 

6.3o 

7-  7 


£  -«- 

fi9'5-8'5 
67 

76 

77 

69 

68  -1*0 

75,5 

'   —  1 .0 

?•!-•.• 

76,5    ' 

67.5 

&.--* 

69  -i.fc 

67,5 

74.5  _lj5 

69  -a,o 

76 

67 

7^ 
76  ""a'° 

7°  -3,o 
67 

74   _fl,o 

69  -  i,5 

76 

67.5   .  '. 

76 

68.5_  Ij5 
67 

74    -a,o 
76     ,p 

Ç9  —  0  5 
68,5  °'* 

S  — 

69  -1,0 
68 

7t     -..o" 

69  —  1,0 

75     '»°  - 

•  68 

73,5 

~  —  1  .O 

69  —  o,5 

74,5 

68,5 

74'1       0,0 

2     °>° 

74.5 

68 

74.5 

68>*-o,5 

74,5    ' 

68 

£W** 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  S69 

Suite  du  Lundi  1"  Février  1808. 


Liait*  polaire., 
NIVEAU 

1COMBRE  HEURES         , — x 

^obterrationi.        de  la  pendule.        gauche,  droite. 

diff.'  diff. 

37.,..       7*  8'   3'           74  68,5 

8-36           76     —  a>°  67      —  l'5         . 

9-3a           74       .5  68,5 

40.,..          i3.49           73,5  +  °'b  68,5        °*° 

17.17           73,5           5  69,5_     5 

4a....          22.47           73             '  6»           °'5 


{Baromètre =  omj55* 
Thermomètre  Baromètre...  =  +i.°o 
Thermomètre  extérieur. ...  ==  +  8.0 

Les  nuages  cachaient  souvent  l'étoile  ;  de  là  les  grands  intervalles  qu'on  re- 
marque quelquefois  entre  une  observation  et  la  suivante. 
M.  Chaix  observait  l'étoile  ;  M.  Arago  le  niveau. 

Arc  parcouru =  *474g  l^3^4 

Arc  simple ...=      58*909377  =  53°    i'   6#o6 

Correction  du  niveau =    — <-        o.58 

Réduction  au  méridien =    -j-       17.80 

Réfraction =    -f-  1 .  17.33 

Distance  apparente  de  la  polaire  au  zénith. .  • =53.  2.40.61 

Déclinaison  apparente =  88. 17.25. 75 

141.20.  6.36 
Latitude =  38°3a' 53*  64    • 

Le  Mardi  2  Février  1808. 
PASSAGE  INFÉRIEUR  DE  LA  POLAIRE. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  n 

aFoUerrationi.       de  I»  pendule.       gauche.  droite. 

diff.  diff. 

t....   7*»9'55*    75,5    .     %,5    _ 
«•   3o.53     78  - a>5     67  -  a>5 
3i.3o     76  69 

3a.  7     78  ~fl'°     67  ~a'° 
3a. 55     75    -      70 
33.35     78    3'°     S7  ~5'9 
34.  9     74,5_   5     70  _ 
34.40     77  '  68 

47 
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370 


K*ÛC  polaire. 


NOMBRE 
d'observations. 

g . . . . 

10.... 


flO.< 


3o.. 


4o..,. 


diff. 


droite. 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  Mardi  2  Février  1808. 

NIVEAU 
HEURES 

de  la  pendule. 

7*35' «o» 
35.55 
36.55 
37.31 
38.  9 
38.45 
39.37 
4o.  5 
40.41 

41.17 
4a.  o 

43.4i 
43.34 

44-  3 
44-5o 
45.37 
4s.  10 

46-47 
47-53 
48ai 
48.58 

49-  4o 
5o.35 
5i.  o 
51.39 
5a.  10 
5a.  48 
53.a6 
54.  a 
54.40 
55.33 
55.54 
56.38 
57.  i5 
57.58 
58.35 
59. 18 
59.53 


diff. 


73  +3,0 

70    T 

73,5+  3>° 

74      . 

7° 

75  +l>° 

-      —  1,0 
«9 

75 

75 

69 

76,5       l*° 

68'5- ,  5 
67    ,,a 

h+i>> 

68'5-o5 
68          0,S 

75,5 +5'° 

63,5 
68,5+  5'° 

76    +  5>° 

68,5 +M 

8,'5J-fi  a 

75,5+6'° 

63      -1.5  a 

68     +5'° 

l;  +«.0 

68,5  +  5'5 

77 

Ç^+M 

77 
78  -1»0 

K+<* 

78.5- °'5 

«6>5- 1,0 

65,5 

77 

78  -•■° 

65 

65          0'# 

77 

66 

78  -1*0 

65     ~l'° 

78 
78 

66 

65     -1'0 

77 

65 

77 

65          °>° 

7î,8-».5 

66 

—  1.0 

78 

65 

7Gc-»,5 

65»5-  i,5 

77.5       '*a 

65 

75'5-i,S 

2 «-  »>* 

77 

65,5        ' 
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37t 

Suite  du  a  Février  1808 

NOMBRE 

HEURES 

NIVEAU 

L«tit.  polûe. 

d'obterration*. 

Il  liw  XIUJ 

de  la  pendule. 

gauche.      ^ 

droite. 

diff. 

47"  •• 

8*  o'35* 

T5 

67,5           _ 

l.SO 

78      -S'° 

66     ~"  1>5 

5o. • # , 

i.58 
a.  36 

74,5       *'° 

68 

65     -3'° 

3.i5 
3.5i 

77*-  a,5 
77 

68'5       3o 
65,5~  5'° 

4.37 
5.14 

7^5-3  5 
78          °'û 

68,5          - 
66     -a'5 

6.  0 

74,5_  35 

2  -3,0 

6.33 

78 

65            ' 

7M 

7.50 

73'5-  3,5 
77 

65     -5'0 

6c... 

8.35 
9-*3 

77 

68 

65     ~3»° 

9.5a 

10. ag 

7*>5-  *,5 
77 

68             t 
65,5""  a'5 

.11.  4 
11.41 

74,5      3* 
78     ~3>5 

68            «5- 

65     •~3''     * 

ia.ai 
i3.  0 

«  -3,0 

69     -3,o 
66 

i3.4a 
14.23 

S   +  - 

65,5 +°'5 

70. •• • 

i5.ao 
i5.53 

£.- 3-5 

68>5       3  5 
65     -3'5 

16.43 

17.30 

L3'5-a,B 

77 

69     -35 
65,5      °* 

17.56 
18.4a 

7S,5-  *° 

70    -4,o 

66          * 

i9.3a 

ao.  7 

I!'5-  4,5 

69>5_3  5 
66            ' 

ai.  13 

73,5 

68>5—  3,S 

ai.  53 

77,5-  *'° 

65 

33.87 

7a'5      <;« 

7o     —  5,0 

80. • . • 

a3.i4 

65 

a3.55 
a4.33 

-5-4,5 

70     -4,° 
66 

a5.i6 
35.54 

S.5-" 

69>5_  fa 
65,5      *' 
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372  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  Mardi  2  Février  1808. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  . 

d'observations.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  difll 

85....      8*  26' 33"  72  70,5 

a7.11  77     -5>°  65,5~  5>° 

a8.ao  77  66 

a9.  3  73,5_4  70     _  . 

90....  39.58  76,5       *'  66  *' 

Baromètre =  o"7534 

Circonstances  atmosphériques.  ^  Thermomètre  Baromètre. . .  =  +u*o 

Thermomètre  extérieur. ...  =  -f-  o\o 

M.  Chaix  obseryait  l'étoile  ;  M.  Arago  suivait  la  marche  du  niveau. 
Pendant  la  série,  on  a  touché  plusieurs  fois  à  la  vis  du  pied  du  cercle;  de  là 
les  variations  qu'on  remarque  dans  la  marche  du  niveau. 

Arc  parcouru =  53oi*847375 

Arc  simple =      58*90941 53  =  53°   1'  6*5i 

Correction  du  niveau =    —        0.67 

Réduction  au  méridien =    -f-       17.31 

Réfraction =    +  1  •  17.  i5 

Distance  de  la  polaire  au  zénith „ ,......=  53.  3.40.28 

Déclinaison  apparente * =  88. 17. a5.63 

i4i.ao.  5.91 
Latitude =  38°3<  54*09 


Le  Dimanche  6  Mars  1808 , 

au  matin. 

PASSAGE 

INFÉRIEUR  DE   LA 
NIVEAU 

POLAIRE. 

NOMBRE 

HEURES 

d'observations. 

de  la  pendule. 

gauche. 

droite. 

diff. 

dilF. 

1.... 

6*54'  53* 

7a                ' 

78            a* 

75>5  -  a'5 

55. 3o 

56.  8 

.    56. 37 

6»     -3,o 
7* 

78'5  *0 
75>5  -  3'° 

57.  a3 
57.5i 

69      -3,o 
7a 

7*  -a* 
75,5        *'* 
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Suite  du  Dimanche  6  Mars  1808  ,  au  matin* 
NIVEAU 


Lttit.  polaire, 


NOMBRE 
d'obeenraiions. 


10.. 


SO., 


OO. • • • 


4o.... 


HEURES 
de  la  pendule. 

59.  4 
59.40 

7.  o.i3 
0.53 
1.36 
a.  6 
a.3o 
3.i5 
3.48 
4.a3 

4.59 
5.35 
6.  ï 
6.45 
7.10 
7>5i 
8.36 

9>*4 

9.43 

o.a4N 

0.67 

i.3a 

a. 10 

a.53 

3.ao 


57 
a7 

6 

44 
3i 


7-  7 
7.38 

8.a6 

9»9 
9.54 


ganche. 

% 
71,5 

69,5 

.  73 

69 

7a 

68,5 

7a 

69 

71,5 

G9 

70,5 
68,5 
70 

69 

74,5 

68,5 

70,5 

68,5 

70,5 

68,5 

70 

68,5 

70,5 

78 

70,5 

67 

7° 
68 

70 

67,5 

70 

«7.5 

69 
67 

68,5 


droite. 


diff. 

diff. 

-3,5 

78     a5 
75,5  - a'5 

-3,5 

77,5 
'75     -fl>5 

—  3,0 

—  3,5 

75     -a'5 
75     -3'° 

-3,5 

75     _a>5 

-i,5 

77 

76     -1'0 

~i,5 

76           ^ 

—  5,5 

77     _a  5 
74,5       3'5 

—  3,0 

77.5  _  2,0 
75,5 

—  a,o 

77     _a>0 
75 

77     _  ,,5 
75,5 

-i,5 

—  3,0 

77 

75     -a'° 

-3,5 

77     —  05 
74,5       S'5 

—  3,o 

77>5_a>5 
75 

—  3,0 

77 

-3,5 

l    -'■' 

-1,5 

77     —  1,0 

76 

-i,5 

77'5-i,5 

76 
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374  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  Dimanche  S  Mars  1808,  au  matin. 
NIVEAU 


Latitv  polaire. 

NOMBRE  HEURES 

d'observations.        de  la  pendule.        gauche. 


diff.  diff. 

43....        7*flo'34*  67,5  77 

ai.   9  69      —  !'5  75,5""  l'S 

m.  43  67>5  77 

Aa.  19  68,5—  lj°  76     —  1>0 

aa.53  66,5  77,5 

a3.a8  68     —  *>5  76,5"  1,Q 

So....  a4-4*  69,5-  ''5  74>5         ' 

a4 .  54  67  77 

a5.aa  G9     -a'°  75     ~-a'° 

a6.*7  66,5  77»5_l5 

a7.   i  G8  ,,a  76 

a8.  4  68  ,  ^  76 

1.8.57  69     "~I'°  75     ",,(> 

3i.i4  67,5  "       76,5 

3.. 54  68,5-  I»°  75.5"1'0 

3a-46  66,5  77  5 

60....         33.57  65,5"*"  I>0  75,5~  â'° 

34.41  66.5  77,5_l5 

35.  a8  68  l'°  76  ,'5 

36.48  G7,5_.0  76,5       ia 

38.5o  68,5       ,»°  7is"l'° 

4i.3i  66,5  _     5  77  - 

43.56  68  '  75,5        ' 

44-55  66,5 c  77 

45.3a  68  I,B  76     ~  ll° 

46.  9  66     __  77,5 

7o....  46.43  68  75,5         '° 

47 .04  66,5  _  77  .5 

48-48  68  *  75,5       lfi 

49.a9  66  77>5_a5 

5o.  5  68,5       a'D  75  ' 

5o.58  65,5  _  78     __ 

5i. 39  67,5         '  76 

5a.a8  56  77,5 

53.   1  68,5         >°  75  ' 

53.?7  66  77,5 

80....  54.i6  68  '  75,5         ' 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  3?5 

Suite  du  Dimanche  6  Mars  1808 ,  au  matin* 


.   Lttît.  polùit; 

Baromètre =  0*7466 

Circonstances  atmosphériques.  ^  Thermomètre  Baromètre...  —  +  9°  7 

Thermomètre  extérieur. ...  ac  +  7.a 


1 


M.  Arago  observait  l'étoile  ;  M.  Chatx  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru —  471**9*1875 

Arc  simple =      58*gii5a34  ==  53*  1'  i3'34 

Correction  du  niveau. * =  —  0.9a 

Réduction  an  méridien =  -f-  18. aa 

Réfraction ♦ * s^  +     1.16.67 

■  ■■■■■'  » 

Distance  de  la  polaire  an  zénith =  53,  «.47. 3x 

Déclinaison  apparente —88.17. 18.76 

1  m 

.    i4i.ao.  6.07 
Latitude 5=  38°  3g'  53*93 
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Lui  t.  polaire, 


.OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Résumé  des  observations  du  passage  supérieur  de  la  Polaire. 


Dates.'  ' 

.  Nombre 
d'observations. 

'  Latitude. 

Nom  de 
folservatear. 

■  ir;  décembre  1807 

îfl 

i3 

i4 

i5., 

33 

86 
80 
38 
3o   . 
130 
56 
34 
sa 
5o 

t 

106 

.    100 

33 

I08 

73 

38*39' 58"  73 
53,  o5 
56,43 
57,57 

57,73 

•      •      56,a8 

•  •  56,4s 
57,43 
56,39 

56,i5' 

65,53 

57,  i5 

58,47 
40    0,66 
39  56,43 
56,63 
56,64 
57,07 
59,33 

Biot. 

Biot. 

Biot. 

Biot. 

Arago. 

Arago. 

Arago. 

Arago. 

Arago. 

Arago. 

Aragq. 

Arago* 

Arago. 

Biot. 

•î«/.:...:.: 

17.  .-; 

'     19—* ..-...- 

ao 

31  ....... 

aa.- 

,.  ^,a3 

*4 '..-.. 

•  a6 

S:::::::::::::: 

39 

1  "janvier  1808». 
2 

Biot. 

Arago. 
Arago. 
Arago. 
Arago. 
Chaix. 

5 

Moyenne  par  i35o  observations  =  58*  3o/  bj",oj. 


Résumé  des  observations  du  passage  inférieur  de  la  Polaire. 


Dates. 

Nombre 
d'observations. 

Latitude. 

Nom  de 

robservdtenr. 

37  décembre  1807 

f?9 

3o 

64 

100 

10 

88 
îao 

84 

100 

103 

80 

88 
§8 

S 

38°  39' 55*38 
54,71 
56,1 5 

56,85 
56,73 

*   56,53 
57, o5 
54,53 
53,33 
53,55 
53,83 
53,69 
53,64 
54,09 
53,g3 

Biot. 
Arago. 

Biot. 

3  janvier  1808.. . 

4 

5 

10. 

Biot. 

Arago. 

Biot. 

Arago* 

Arago* 

Biot. 

11...... 

12 

35 

a8 

Arago. 
Arago. 
Arago. 
Arago. 
Chaix. 
Chaix. 
Arago. 

QQ 

S:::::::: 

1"  février 

3 « 

6  mars 

Moyenne  par  i3i8  observations. 
Moyenne  par  l'autre  passage. 


38°  3o/  54"  93 
38°3û/57*07 


Moyenne  des  deux  ou  latit.  définitive  =  38°  3g'  56"  00, 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 


f  petite  Oone. 


fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 

Afin  de  nous  conformer  à  l'usage  suivi  par  les  deux  Astronomes  qui 
ont  mesuré  la  Méridienne  de  France,  nous  ne  nous  sommes  pas  bornés, 
pour  la  latitude  de  Forméntera,  au  résultat  que  la  polaire  avait 
fourni,  et  nous  avons  cherché  à  la  déterminer  par  des  observations 
de  fi  de  la  petite  Ourse,  prise  dans  ses  deux  passages  au-dessus 
et  au-dessous  du  pôle.  *JLes  tableaux  qui  suiveqt  renferment  l'heure 
de  chaque  répétition  éd.. teins  de  la  pendule  ,  et  les  observations 
correspondantes  du  niveau.  J'ai  réuni  dans  deux  autres  Tables  les 
époques  des  passages  de  l'étoile  au  méridien  et  les  déclinaisons  appa- 
rentes; le  lecteur  se  trouvera  ainsi  en  mesure  de  vérifier  nos 
résultats , s'il  le  juge  convenable.  Les  réductions  au  méridien. ont 
été  calculées  par-  k  Table-générale  de  la  page  280 ,  et  les  corrections 
du  niveau ,  en  supposant  que  chaque  partie  équivaut  fe  0^,95 a.  Ce 
nombre,  dont  on  s'est  aussi  invariablement  servi  dans  le  calcul  des 
observations  de  la  polaire ,  est  la  moyenne  des  résultats  qu'on  avait 
obtenus  le  ig  et  le  20  décembre  1807,  le  10  janvier  et  le  10  fé- 
vrier 1808.  Il  faut  cependant  remarquer  qu'on  n'a  p?s  tenu  compte 
de  Ja  troisième  série  du  10  février ,  parce  qu'alors  le  ntveaq  avait  été 
déplacé  et  qu'il  ne  reposait  plus  sur  les  ressorts  qui  le  retenaient 
dans  sa  monture  pendant  les  obserfatiqns  ie  latitude.  On  a  rapporté 
les  séries  p$r  ordre  de  date, 


4* 


Digitized  by 


Google 


378 

0  péri,.  Onr...     ^^  |.|   | 

*  *•     2    fi»    ~ 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 


"g  § 


«-  ït  •"►    fi"»C 

Cf.  o  —  g    ^ 

S  S  3   |  O 

s g  11  f 


g 

g. 
s 


o 
S 

n 

n 

s 


g   o%  *   o   fi» 

£.  *oj  B-         ^ 

g  -  i  I  s- 

g.  o    E    S-  H 
2T    C 


O 

a 
fii 

m 

a 

3 

o 
8. 


g»  •   •   •   S 


3- 
t 


?: 


4T 


•  •••••■•••  ^ 

o  p  o  "o  *o*b  o  "o  o  "-  - 
»  wwatft  or*  oo>x)  o  •- 


++++TTTTTÎT 

oo  o  »  oj  en  o)  *-  'sD  co*-  en 

»-    0>£v  00  O    0>  Ul  U«  *-   0>n* 


IliiJlIiUli, 

o"o  oo  ©"oo  oii«ô 

CO    00^4    Oï-Ov  W  »   -  ^O    00  0> 


tnCJiCjiuiai'-nî-n^u^Cj^oi 


«54S8,8^&88S88 


^Sg^g^SÊ^S 


•       ••••••■••  s 

tr»  et  o^  a/5  oa  oo  oo  oo  oo  oo 


I  I  M  :l  I  I 

*•*■-»    19    •-    *< 
<7)  j»Qp   O  O  ^  v] 

O}  W  CJi  k-    »-   ÇJV^> 


ili  I 

00  19  «<* 


ITTTITTTnT 


en  o">  a>vj  oo^o  o 

^O   OO  0O4K  O)  o 


O   ~   tt  O) 

enot  >3  o 


o  ô  ô  ô  o 

5* 


o  o 


o  o  o  o 
00  o  ooo 


^^^vjvjvî^,,v,v'v'v' 


o  crt^j  -OvC©  o  o  **-  i  -  *v 

_VJp    »-*s.4KO^00tt    -    19    ►- 


3 


5      §      5 


i  § 


■  * 

il 

•     en 


V) 


"^ 


e 

O 
2 


r 
w 

> 
ci 

». 

S" 
S 

D- 

O) 


S- 


o 


a 
B. 

O 


au 

o 


«o 
a  ' 


Digitized  by 


Google 


OBSEHYATIONS  DE  tATITUDB. 


Zft 


wm^  fi  petite  Ourte, 


Passages  de  fi  de  h  p^iti  Ourse  en  .tém*  <U  11  pendule,  tels  qu'on  les  a 
employés  dans  le  calcul  des  observations  de  latitude. 


ÉPOQUES.  _ 


il  décembre  1807. 


îa. 
i3. 


14*  •  •  •  •  * 
i5. 


ao. 
ai. 
aa. 
a3. 

a4- 

a5. 
a6. 

a£ 
a». 


a9 

a  janvier  *8o8; 


a8  Janvier  1808. 

?9 

3o 


1er  février. 
a 


10 

a8 


•  •  •  •••••« 


*9 

1"  mars  1808 
a 


PASSAGES 
Mëridien. 


e«i'   6* 
o«.5o.  3 
Q.'4g-   1 
0T47.58 
0.46.54 

0.4a. 4° 
o.4i.36 
6.40.33 
0.5.9.39 
o.38.a6 
0.37. a3 
o.*36.ao 
Q.35.17 
0.34.14 
o..  33.ia 
o,.?a.  9 
0.37.69 


Scpeneur. 


aa 

.  ââ 

21 

ai 

SU 
ai 

-  ai 
ai 
ai 

'  ai 
ai 
aï 
ai 
ai 

a» 
ai 


.   1 

.  'o 

I9 

.57 

.56 
'% 
.34 
:3 

.«4 

.aa 
.ai 


a3 

ao 

.16 

11 

8 

t 

M 
,i5 
.3 
10 
.  8 
.  a 

% 


«tefiiNAisoNs 

apparentes 
pour  les  passages. 


F4°5S' 
74.5B'. 
74.56. 
74-56. 
74-56. 
74.56. 
74.56. 
74.56. 
74.56. 
74.56. 
74.56. 
74.56. 
74.56: 
74.55. 
74.56. 
74-56. 
74.56. 


ia,66 
ia,34 
ia,o4 
11,7a 
10,44 
10,11 

9,53 
9,a6 
8,97 

8,41 
8,i5 
7,86 

6,6a 


74-56. 
74.56. 
74.56. 
74.56. 
74-55. 
74-56. 
74.56. 
74.56. 
74-56. 
74-56. 
74-56. 
74-56. 
74.56. 
74.56. 
74-56. 
74-56. 


a.i 

a 

i,97 
1,87 

1,81 
i,46 
i,5a 
1,68 
a,  09 
a, 47 
3,56 
a, 68 
a,  83 
S," 
3,  a5 
3,4o 
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38e  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 


>  petite  Oarte. 


/3  DE  LA  PETITE  OURSE. 


PASSAGE  INFÉRIEUR  DE  /S  DE  LA  PETITE  OURSE, 
Le  Vendredi  11  Décembre  1807. 


NIVEAU 

NOMBRE 

HEURES 

d'observations* 

de  la  pendait. 

poche. 

droite. 

as. 

dift 

1  •  •  •-  « 

1©»  33' 44' 

14 

83 

35.  0 

85    -"*° 

73      -l°'° 

S61.  5  ' 
30.3i 

i  -e>° 

•  «   •   • 
.  .  •   . 

37- 19 
38.  5 

i\  -*• 

83 

73       -»»° 

38.46 

«  «  *  » 

84       -_ 

39.37 

•  •  •  • 

73       ",,,° 

40.  5 

» .  * . 

85          - 
— i3.a 

10... r 

4o.33 

.... 

7a 

4'-  4 

73 ..  . 

«... 

4>.5a 

.  m  #  % 

79 

4*H 

»  r  •  • 

•  •  .  • 

43.31 

•  ••••• 

70  •■•—••< 

43.54 

84    

73     

44.39 

•  •  •  • 

45.  0 

•  •  .  • 

•  *•'•• 

45.36 

83     

74  : 

46.11 

•  •  .  • 

•  •  •  » 

&0.... 

46.43 

•  •  •  • 

•  .  .  • 

47  i4 
47-47 

74    _qo 
83          9' 

74    .  .   . 

48.  a9 

•  «   m    •  • 

4g.  i3 

•  »  •  . 

•  "e   •    • 

4q54 

•  .  •  • 

•   •    •   • 

5o.35 

•••••• 

•  .  •  . 

•    •••«• 

5i.s5 

74     

8s 

5s.  0 

•  .  •  • 

•  •  •  . 

53.36 

•  •  •  » 

•  .  •  • 

3o. • «è 

53.1» 

84    

7* 
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Google 
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.  Suite  du  Vendredi  1 1  Décembre  1807. 
MVEAU 


38i 


l  petite  On»* 


NOMBRE 
'observations. 

HEURES 
de  la  pendule. 

*■**"    difc 

droite. 

diflP. 

Si.... 

io»53'5o' 

71     —13,0             84     — i3,o 

64.20 

• .  •  • 

•  •  •  • 

54.54 

.  •  •  • 

• . .  • 

55.  q  8 

8a 

74 

56.  4 

75»     -,0>°              8a     -°'° 

57.10 

•  •  •  • 

57.5o 

•  •  •  • 

58.4o 

•  •  •  • 

59.18 

• .  •  • 

4o« • • • 

11*    0.31 

•  .  è  .    •••••< 

>        .... 

0.87 

.... 

i.3a 

84 

7» 

a-  9 

74    -">>< 

8a     -10>° 

a.5o 

•  .  f  . 

3.a5 

.... 

3.58 

.... 

4.37 

•  •  •  • 

5.20 

•  •-.•*-* 

5.54 

.  •  .  • 

Bo. . • • 

6.3o 

»                                           .«•••». 

7.10 

•  •  •  • 

7-44 

85    

7*     

8.1a 

.  i . . 

8.47 

.... 

9.15 

••••  #t#^## 

10.  0 

•   .  •   a 

10. 3i 

•  •  a   . 

11. i5 

•  a  •  . 

H.53 

»  •  a  • 

60 ...  : 

12.41 

.  .  .  . 

i3.ai 

•  .  .  . 

6a. . . . 

14.46 

•  •  •  • 

'  Baromètre. .-, 

=  om746o 

rastances  atmosphériques,  < 

Tberniomètn 
Thermomètre 

••••••••  —  v  /rs 

a  Baromètre...  =  -+-  7°5 
j  extérieur.  ...  =  -f-  3,8 

Thermomètre  près  du  cercle  =  -f-  5, 5 
Etoile  diffuse  ;  les  fils  ne  sont  pas   très-exactement  au  foyer  de  l'objectif. 
Après  la  6a**  répétition  et  la  lecture  des  yemiera ,  la  double  correction  dn 
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Google 


$  petite  Ofxne, 


3S*  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  Vendredi  i 1  Décembre  1807. 
niveau  était  de  — •  3  parties  ;  deux  heures  ayant ,  pendant  la  série  de  la  polaire,  on 
avait  trouvé  —7;  le  petit  nombre  d'observations  ci-dessus  donnerait  —  10.  Et 
adoptant  —  8,  on  peut  donc  craindre  de  se  tromper  d'une  seconde, 
M.  Arago  observait  l'étoile  ;  M.  Rot  le  niveau. 

Arc  parcouru =  457o'3g58a5 

Arc  rimplê ' =      73*7160536  =  66°ao'  4</oi 

Correction  du  niveau , . .  =    —        3, 81 

Réduction  au  méridien =    +  1.  3, ai 

;    Réfraction =    -f»  fl.i5.i4 

Distance  apparente  de,  fi  au  zénith =  6(T.a3. 5a  ,55 

Déclinaison  apparente < , =  74.56.13,00 

141. ao.  5,55 
Latitude =  88*39' 64*.*$ 

fi  DE  LA  PETITE  OURSE, 

PASSAGE   INFÉRIEUR. 

Le  Samedi  îa  Décembre  1807. 


NIVEAU 

NOMBRE 

HEURES 

d'observation!. 

'  de  la  pendule. 

gauche. 

diff, 

droite. 

diff. 

1.... 

io»3y38' 

7a 

8l 

34.15 

81 

—  9,o 

7%     -9*o 

35.  5 

•  •  t  • 

•    a    a    a 

35.4a 

.... 

a   •   •    • 

36.  a3 

•  •  •  • 

•   ♦  •   • 

36,56 

•  »  •  t 

•   •  .   • 

57.3a 

.... 

•    •   a    • 

3».   1 

•  •  •  • 

a  .    a    .  .   « 
.... 

S8.40 

•  •  •  • 

■    •    .    • 

10..,. 

5g. la 

•    a    f   • 

.   •   •   •    .    a 

•  •   •    •  «    « 
•   .    •   . 

4a.  a 

•    a   a    • 

•    .    •   • 

4a.  38 

73 

1  •  a  ••  • 

8a     

41.16 

•    a    •   a 

f  a  •  • 

4>  -47 

.... 

•    a    a    a 

4».  19 

«... 

.... 

4».44 

•   •  •    . 

..   a   •  •  t 
.  •  a    • 

43.  a7 

•  .   a    . 

■  •  .   . 

44-  7 

•   •  •   . 

•    a    •   • 

44.39 

ta 

7a 

•©• ,. • 

45.i5 

«... 

•    fa. 

45.53 

•    a   •   . 

t  •  •  »  • 

.   a    a    . 
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NOMBRE 
d'obfenmûonft. 

a3 


OO •  •  •  • 


40. 


DO. • . • 


$0 • » • • 
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383 


HEURES 
delapendnW. 

10*46' 53' 

47.39 
48.  9 
48.45 

49.29 
5o.  1 
5o.36 
5i.&4 
5i.55 
5a.  a6 
5a.  5a 

53.  aa 

54.  a 
54.37 

55.  a 
55.33 

56.  4 
56.35 

57.  5 
57.33 

58.  8 
58.45 
59..  i5 

59.46 
b.i3 

o.45 

î.ao 

*•  9 

2.3l 

3*67 

3.a8- 

3.57 

4*aa 

5*ao 

S.59 

6.87. 

6,5a 


11 


gauche. 


NIVEAU 


l -petite  Oui** 


diff. 


droite 


80 

70 


—10,0 


7a 
8a 


— io,o 


diff. 


73 
70 


—  3,o 


75  c 

80      -5'° 
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fi  petite  Ourse. 


Circonstances  atmosphériques, 


! 


384  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE/ 

Suite  du  Jeudi  12  Décembre  1807. 

Baromètre s  0*75345 

Thermomètre  Baromètre...  =  •+-  7-5 
Thermomètre  extérieur. . . .  =  -f-  6,0 
Thermomètre  près  du  cercle.  =  -f-  7,5 
Par  les  observations  ci-dessus ,  la  double  correction  moyenne  du  niveau  ,  pour 
la  série  ,  serait  —  7,6  parties  :  à  la  fin  on  avait  trouvé  —  2  ;  pendant  les  obser- 
vations de  la  polaire ,  deux  heures  avant ,  — r  6,5.   En  employant  —  6,0  ,  on 
n'aura  à  craindre  qu'une  légère  erreur. 
M.  Arago  observait  l'étoile  j  M.  Piot  le  niveau. 

Arc  parcouru.. . • . .  : =  44*3*37o5oo    =  73,7328417 

Arc  simple =      73*7228417  =    66°2i'  a'oi 

Correction  du  niveau, .  • , =  —  a, 86 

Réduction  au  méridien =  +        41  >  2*> 

Réfraction . .  '. f  =  +  a«    >3,i4 

Distance  apparente  au  zénith ,  =  66. a3. 53, 55 

Déclinaison  apparente =  74»56.ia,66 

141.20.  6,21 
Latitude =  38°39'  53*79 


*  DE  LA  PETITE  OURSE, 

PASSAGE   INFÉRIEUR. 

.  Le  Dimanche    i3  Décembre 

1807. 

NOMBRE 

HEURES 

NIVEAU 

d'observations. 

de  la  pendule. 

gaache. 

droite. 

dHF. 

diff. 

1  »  •  •  » 

10*35'  a5' 

68 

8l 

36. 10 

75     -7>* 

73      ~8>0 

36.58 

.  .  •   . 

• .  • . 

37.  a3 

•  •   •  * 

•  •  •  • 

38.  7 

•  •  •  • 

•  •  •  • 

38.4a 

•  •  «  • 

39.16 

a . . . 

t  •  • . 

39.39 

a  •  a  a 

•   •   •   a 

*o..,.' 

40.19 
40.41 

65 

75  -l0'° 

*4 

73     -"* 

41.19 

•  •  .  • 

•  •  t  • 

41. 5o 

•••••# 

•  •  a  a  a  •» 

•  •  •  • 

42.25 

.... 

•  a  •   • 

4a.«5o 

•  •  •  • 

•  9  •  • 

43?4i 

.... 

•   •  •  • 

44.11 

•   »  a  . 

a    a   •  a 

44.44 

.  .  •  .                         .   , 

•  f   •   • 

45-io 

•  •  •  • 

•   •  ■  • 

Suite 
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Suite  du  Dimanche  i3  Décembre  1807. 


fi  petits  Oune. 


NIVEAU 

NOMBRE 

HEURES 

«ToUerration*. 

de  la  pendule. 

gauche. 

droite. 

diff. 

diff. 

19. . . . 

io»45'53* 

63 

8a 

ao . . . • 

46.a3 

75 

— 10.0 
7a               ' 

47-  7 



47-34 

.... 

•  ••• 

48-  7 

.... 

.  .  .  • 

^8. 38 

•  .  •  • 

. 

49.11 

.... 

49-47 

.... 

.... 

5o.i8 

.  •  •  • 

.... 

5o.5o 



5l.91 

.  •  •  •                ... 

« 

90« •  •  • 

5a.  1 

.  .  .  . 

••••'•   . 

. 

■   5a. 44 
.      53.i4      • 

fi5         . 

..74.-8'0 

53,56 

•  •  .  . 

•  •  •  . 

54.3o 

.... 

W          r 

55.  7 

•  «  .  • 

.... 

55.39 

.... 

»... 

56.i8 

•  .  t  • 

', . ,', 

57.  0 

•  •  .  . 

....       -—     - 

B7.PI         \ 

.... 

4o. ... 

58,i9 

•  .%  .  .  . 
.  .  .  • 

.... 

58.55    ' 

65 

83 

5g.  *8 

74    -'■' 

74     -9'° 

11*  0.11 

•  •  ... 

o.^o 



•••••• 

1.1a 

1.4^ 

. .  t . 

a. ai 

«  •  •  • 

a.  53 

•  .  •  • 

•  ••••• 

5o. • . • 

3.3i 
4.3i 

•*  -6,0 

71 

■ji:i-*» 

5.aa 

•  •  t  • 

•  •  »  • 

5.55  - 

•  •  .  . 

6:40 

•  •  .  . 

•  »  .  • 

7.  5 

•  •  •  • 

•  •  •  •- 

49 
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$  petite  Oim. 


Suite  du  Dimanche  i3  Décembrt 

Î1807. 

NOMBRE 

HEURES 

NIVEAU 

d'obterrations. 

de  la  pendule. 

Mche. 

diff. 

droite. 

00 • • • • 

11*  7*5o 

•  •  •  • 

•  •  •  • 

8.90 

•  •••  • 

•  •  •  • 

9.  5 

«  •  •  • 

»  • .  • 

60.... 

9-37 
10. i3 

jo.47 

t  •  •  • 

65      «0 
73  ~s'° 

•  •  •  • 
8a, 5 

76 

dur. 


■1 


—  6,5 


Baromètre =  o*75a8 

Circonstances  atmosphériques.  ^  Thermomètre  Baromètre. .  •  =  +  9*0 

Thermomètre  air s  ■+»  7,0 

H.  Arago  observait  l'étoile  ;  M.  Biot  le  niveau. 

Arc  parcouru =  44*%*  917900 

Arc  simple =      73*7209867  =a  66*ao'  53*73 

Correction  du  niveau '•'.'• . .' =    —        4>°& 

Réduction  au  méridien =    +      5a, 34 

Réfraction , =    -fa.  ia,38 


Distance  apparente  au  zénith. =  66. a3. 54,37 

Déclinaison  apparente ; =  74-56.  ia,34 


Latitude. 


141.90.  6,71 
=  38939'  53*99 


NOMBRE 
d'obterrationt. 


HEURES 
de  la  pendule. 


/s  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  INFERIEUR. 

Le  Lundi  14  Décembre  1807. 
NIVEAU 

droite. 


10*30'    o* 

.      3o.3o 
3i.i5 

Si.  47 
39.  a6 
3a.  48 
33.91 
.     33.44 


64 
73 


.    diR 


diff. 
74     -l°'° 


*  •  «  *  # 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE,  38y 

Suite  du  Lundi  1 4  Décembre  i  807.  J  ai.    -^^ 


NIVEAU 
NOMBRE  HEURES        ,    ■       m,       ^ 


d'tbfanraiions.       de  la  pcnd«U.       gauche  fonts. 

diff.  diff. 

9....     io*34'ait  •-.•  •  ••• 

ÎO. . • •  O^.DO  ....  •••• 

35 . 39  •  •  •  •  . . . . 


36  .6  . • .  •  •  •  • 

36.44  • • • •  • • • 

37.11  ....  

37.44  6a  84 

Oo.  1D"  •  f  »  •  •  •  • 

38.43  ....  . . . 

39.    9  ....**"** 

39.4a  ....  ... 

ao....         40.  * .  73     75 

4o.56  ....    ' 

41. 3Ï 


43.i3 
43.3a 
44.  8 
44 3a 
45.x3 
3o.....         45;5o 


43.1a  6a  0  84     _u  0 

4^.38  7<  ..   -  73  ' 


4«. ^7 

46-58.     ...... 

47*44 

48*  5  •  «• 

48.40         64 


49*10  . ...  .... 

49  *r  •  •  •  •  .•.;■"*' 

OO. -0  .... 

5«34  ««     — ,9,o  84—9,0 

40....  5l.       ©  74  yj, 


5i.38 
59.  9 
5a.  5» 
53.i8 
53.47 
5434 


•••••• 
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Google 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 


fi  petite  Onne. 


Suite  du  Lundi  14  Décembre  1807. 

NIVEAU 

NOMBRE            HEURES 

droite. 

, 

d'obt«rvations.        de  la  pendule. 

gauche. 

diff.  . 

diff. 

4,7....     io*55'   4' 

..*..''    ' 

•  •  • . 

55. 28 

....  •••"•• 

• .  .  • 

56.ia 

•  .*  •  • 

.... 

5o.i,,          56.4a 

.  •  .  • 

■   •  a   • 

•   •     57-34 

6a 

84 

58.  5 

73     -u'° 

75 

-9.0 

58.38 

•  •  •  • 

•  .  .  . 

59-  7    ' 

•  •  •  • 

.  •  •  • 

59.47 
ii*  o.ag 

63 

— 10,0 

73          .   . 

84     . 
74 

— 10,0 

1.  4 

•  •  •  . 

«  •  •    a 

i.35 

•  .  «  ■ 

•   a   •    • 

a.  4 

6a 

84 

60. . • .            a .36 

7a     -10'0 

75 

—  9»o 

3.i3. 

.... 

3.38 

•  .  •  • 

•    .    a    • 

.         4.  5 

•  •  .  • 

•    •   .   m 

4.35 

•  .  •  . 

V    •    • 

5.  4 

63           «« 

85 

5.47 

7a     -*> 

76 

-9»o 

G/17 

•  •  •  • 

•    •    9    m 

08 • • • •            0 ,  53 

•  •  •  • 

m  *  .  » 

f 

Baromètre.... 
Thermomètre 

.  s=  o"75o» 
=  +  9°« 

irconstances  atmosphériques.  \ 

Baromètre.., 

l 

Thermomètre  extérieur.  . . 

•  =  +  7>° 

M.  Arago  observait  ;  M.  Biot  suivait  Je  niveau. 

Arc  parcouru 

— »   f$r\i%t r\*fl/\n 

Arc  simple v 

73.7»o866£ 

\  =  66»ao'  55'6i 

Correction  du  niveau 

........ 

•  =  -  4,7S 
=  +  5o,8i 
=    +  a. n,65 

=  66,a3.53,3i 
=  74.56.13,04 

141. ao.  5,35 

Réduction  au  méridien 

Réfraction ' 

Distance  apparente  .au  zénith 

.         . 

.   •   a   •    t   2  .    •   .  .   , 

Déclinaison  apparente 

r* 

Latitude.... 

=  38°  3s' 54*65 

Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 
fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  INFÉRIEUR. 
Mardi  i5  Décembre  1807. 
NIVEAU 


38g 


NOMBRE 

HEURES 

d'observation*. 

de  la  pendule. 

8,uche-    m. 

droite. 

diff. 

1..,. 

io»3i'47* 

65         CK 

80              K 

33.i5 

7i>5- 6'5 

.    75       -5'° 

34.  *4 
35.i8 

•70,5-4,0 

76  -3>° 

36.i8 
37.  5 

7°»° 

79»5_  y  Q 
75,5       4'° 

_  38.  7 

65                   C 

80 

38.44 

70         -5'° 

7.6     -4'° 

IO« . • • 

39.53 
40.34 

64»5_5o 
69,5       &'° 

8o,5        . 
76,5  "4'° 

4i.34 
4a. i3 

64>5_5  5 
70          0,D 

86     -4,o 
76 

43.  0 
43.5a 

63,5 
6g,5-6'0 

76     -5'° 

44-47 
46.  0 

65 

6g     -4,o 

Il     -«•• 

47-38 
48.25 

65 

mr.         —    5,0 
7O                        ' 

75,5 

fiO.  .  •  . 

49.a3 
5o.  7 

f '5-  5,5 
6g 

76     ~4'° 

5o.44 

!P-4,5 

79,5  _  35 

51.37 

6g         4* 

76 

5a.  14 

64     

80 

53.   1 

•  ■  •  • 

•  •  •  • 

54.  a 
54.39 

«4    -5,0 
6g 

c     —  4,o 
76 

55  Si 

65    -4,o 

7»,5  _  a,5 

•56. 14 

6g 

76 

OO • • • • 

56.5g 
.     58.  3 

65     _3,o 
68 

79     -a,o 

77 

• 

•  5g.  6 
59.45 

63,5  _45 
68          4' 

80      _3,ô 
77 

ii*  o.3a 

l4     -5,o 

79,5_35 

1.14 

6g 

76 

a-  4 
a.5x 

64>5  _  *  e 
68          3'5 

s.-- 

I  petite  Ouxte. 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE: 

Suite  du  Mardi  i5  Décembre  1807. 


NOMBRE 

d'observations. 


HEURES 
de  la  pendule. 


NIVEAU 


57- 


40. 


11 


46.. 


'  3'3/ 

4.14 
4.5a 
5. «7 
6.10 
6.5o 

7-44 
8.3o 

9.16 

10.  7 


Circonstances  atmosphériques. 


68,5 
64,5 
68,5 

64*5-4.5 


«3 

Baromètre  .♦.,. 

Thermomètre  Baromètre.  •  • 

^  Thermomètre  air 

M.  Biot  observait  l'étoile  ;  M.  Àrago  le  niveau. 

Arc  parcouru »  3390*89345 

Arc  simple =      73*7150750 

Correction  du  niveau , 

Réduction  au  méridien , 

Réfraction . 


Distance  méridienne  au  zénith. . . . 
Déclinaison  apparente  de  l'étoile  « 


Latitude. 


=  66*  20' 36*  84 

=    —        t>93 
=    +  1.  6,i5 

S      +   A. 10,06 

2  66.a3.5i,ia 
=  74.56.11,7a 

i4i.ao.  s, 84 
=  38°39'5/i6 


NOMBRE 

d'observations. 

le.   .. 


HEURES 
dfi  la  pendule. 


io»a6'  91 
28.  *S 
3o.3o 
3i.i9 
3a.  ao 
34.  5 


A  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  INFÉRIEUR. 

Le  Samedi  19  Décembre  1807. 

NIVEAU 

dreite. 
diff. 

65 

64    +  ,'° 

64,5 

64 


63 


+  o,5 
+  1,0 


diff. 

76,5+  *>5 

76 
77 


+  »*o 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  39i 

State  du  Samedi  îq  Décembre  1807.  .    „ 

*  '  £  petite  Ours». 

NIVEAU 
NOMBRE  HEUBfcS  ,        •  ■  •■  ■ 

d'obaerrationt.      de  la  pendule.         nnckc.  droite. 

diff.  diff.  . 

7....     io»36'4t»  65  75 

3g. aa  65,5+  l'b  76,6  +  *»5 

.     40.87  63  77 

10....         41.  a  64    ""  ,'°  76     ~"  ,»° 

4i.49  63,5  77 

44.58  63     +Q'5  77           °»° 

46.ao  63,5,    n_  76,5,       _ 

47*4  63     +  °'5  77      +  °>5 

48.  7  65  77 

48.43  63          °>°  77           °>° 

49-S5  65,5  76,5 

5o.a3  63,5       °'°  76,5       °»° 

5i.  o  63  7. 

flo....          61.44  63,5~"0»5  76  5""  °'5 

53.45  63,5+  °'5  76,5  +  °'5 

54. ai  GJji  ,       -  95  5 

55.a4  64     +  °'5  76      +  °'5 

56.38  64      .  76 

S9.0  63    +l>°  77      +t.o 

-  59.5a  63  *- 

11*0,35  6a,5+°'5  77  5 +  0'5 

3o....  a.38  63     +  °»5  L      +  o,5 

{Baromètre __  O»_5oo 
Thermomètre  Baromètre...  =  +{*<>* 
Thermomètre  extérieur. .. .  =  4.10  « 
M.  Biot  observait  l'étoile  ;  M.  Chaix  le  niveau 
Arcparcoum =»  »au»J«4o75 

ttï^::::::::;;:::  =  73,7,9,358  r  66°3o'5o'°° 

Réduction  au  méridieû ~    "J"      ,0,*° 

Réfraction ~    +      53>81 

Distance  apparente  de  *  au  zénith __  ce  „*  c*    /• 

Déclinaison  apparente . .  —  ob • 23. 53,94 

=74-56.io,44 

Latitude »£'f ;  <*>38 

=ss38<>3g'55*fo 
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3g% 


fi  petite  Ourse. 


NOMBRE 
d'observation*. 


10., 


ao., 


3o...« 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 
fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  INFÉRIEUR. 
Le  Dimanche  ao  Décembre  1807. 


HEURES 
de  la  pend  aie. 

10*31'     l* 

42.  3 

a3.  3 
fl3.45 
a4.35 
a5.ao 
26,  8 
a6.45 
37.31 
s8.  8 
29.10 
«9. 45 
3o.3o 
3i.  4 
3i.43 
32.1 3 
3a.  53 
33,4o 
34.  ao 
34.54 
35. 3o 
36,  9 
36. 5o 
37. a7 

38.  i5 

39.  3 
3g. 4a 
40. 18 
41.  * 
41. 5i 
4a.  3q 

43.  8 
44*  8 
44.4i 

45.  aa 

46.  8 


NIVEAU 


diff. 
-3,5 


-6,0 


gauche 

65,5 
69 

c  ~~    5»° 

69 

63'5  —  5,5 

69 

63,5 

6.9,5 

63>5  —  6,0 
«9.5 

69      -6'° 

î*'5  -  6,5 

€9 

6a  - 

69,5  "  ?>5 

63  ** 

68,5  -  5'5 

63     —  6,5 
69,5 

6'>5~6,5 
68 

6a>5  «.«s 

ç9 

6a>5  -  6,0 
68,5 

63     -6,0 
69 

fi*'5  ~  «'5 
69 

6fl'5  -  6,0 
68,5 

^S  -  5,5 

^     69 

6a'5  -  6,0 
68,5 


droite. 

76,5 

73 

78 

75 

78,5 

73 

78,5 

73,5 

78 

7a 

78,5 

72,5 

79 

7a,5 

78,5 

7a 

78,5 

73 
78,5 

7» 
80 

73,5 

79 
7a, 5 

79 
73 
78,5 
73,5 

79 
73,5 

79 

73 

78 
73 

79 
.73 


diff. 

-3,5 

—  5,0 
-5,5 
-6,0 
-6,0 
-6,0 

—  6,5 
-6,5 
-5,5 
-6,5 

-6,5 
-6,5 
-6,0 

—  6,0 
-6,5 
-7,0 
-6,0 

—  6,0 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE*  î$3 

Suite,  dit,  Dimanche  *Q  Décembre  1807.  , 


E"^  fj.ûUôur^ 


NOMBRE  HEURES 

d'oUervationa.        de  la  peadule.  s>acb«.  droite. 

..••••".       dur.  diff. 

3> 10*46' 46*  6i,5  79,5 

47.»5.  ..  69     ~7'5  ,7a,5-7»°    . 

.      47.5a  6a  79^5             -      .. 

4o....        '  48. 5o  68;5'— b,:>  73     ""  "'* 

:  —49.39  -6»  ...    ;•  80. 

5b.  9  68     "~..7'^'  73   .—  7.0 

-  -5o -47  ^        -  79          o  e 

5i..5  69. ~-7ïo  73j.5-  6,5 

• -5.1.54  cfia    -^  J.  .79  '*       fi(; 

5i.a6  68,5      *»?  7a,5       b'5 

;     .  ...53.  o  j6i,5-  79,5 

53.38  68,5"  7>9  73,5-"  7'°  ' 

54.31  ,^a:  _.  .  '  "  79   ' 

5o....          54.58  69     ""7.9  l7a     —7.0-   -^ 

•  -   55.35  ,6a    .  70     , 

56.. 3  69     -7*  79a,5-6>5 

..  -56.53  iÇ^5-  78,5       c 

67.28  68,5-:6>°  7a,5~  6,° 

.      --58.15  <63:.~     •■'  78 

58*46  69     ~6'°  7a     -e.° 

.   590$  €a-  ■  --  79  ' 

59  55  69     ~  7><>  ?l  »  -7,0    • 

n»  o.33  •  6i,-5__e  ,     N      79,5      Rti 


• 


I   Baroiuèt: 

hériques.  J'  Thermoi 

1     '     '"   l:  Thermoi 


.  Baromètre  ..^..•' =  o^^S 

Circonstances  atmosphériques.  £  Thermomètre  Baromètre. . .  =  +1 1°  8 

Thermomètre  extérieur.  •■..==  +10.0  n  "   l 

-.  '  •■  ■    *  -.5(".  1    :     i 

M.  Biot  observait  l'étoile;  M.  Chaix  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru.. ==-  44a3'p6i85o ,  /. 

Arc  simple..'. ... ...  ............... ..^  '    7357176990 "s&  66°  ao' 45*35  » 

Correction  du  m"  veau .  1 .  .*..'.".  i  j  '.  •  •  •  : .  ; .  |  â . . .  \: . .  ! .  .  ....:==?  ir— .       5*  06 

Réduction  au  méridien ........!................! —    -l.     ,  So  ûo  ' 

Réfraction ...(..  =    +  3.11,00, 

Distance  de  fi  an  zénith ; ......... .i......  ^  66,33,58,4a' 

Déclinaison  apppàrénte. .  : ... ...... ['.l  ......  '.  '.. ........  =  74/56.  io',n 

•  l4l.30.    3, 6©I 

latitude.  ;...♦.  ;...;, ;.. •;;;;.. :..;..  :..;......' =  38"  Ço' 57*40 

5o 
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/>  petite  Oone. 


3g4  QBSERVÀTIONS  DE  LATITUpE. 

■  ■    p  DE  LA  PETITE  OURSE. 
-  .sâ&sage  whaisor. 
£e  Lundi  si  Décembre  1807. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  1     »  '  [    > 

d'obterrationi.        de  la  neodul*.        gaacfce.        _  dtoitf. 

1 io*a4'5o*  7a  €9  _ 

-*6.  o  74     ~*'°  67.5  *~1'5 

3o.i»  7°»5  _  7°  0 

35.56  79,5       a*°  68 

-38.34  7a    -       '  €8,5 

3g. 5a  70     _  3  70  - 

:   .40.34  73-    -     '  67,5        ' 

45.  4  70     _  i  5  70     _  Ij5 

10...*   •  --5o.55  7ix-5  -      '  68,5 

53.26  69.5  70  . 

55.18  71  ,,&  68,5         ' 

56"-  a  69     -.«5  7o.5  __  -5 

57-a5  69     _  7?>5_ao 

58.  4  71     -       '  68,5 

5g.  3  69     __  7o,5  _ 

18....    i»*  i.'ji  71  68,5 

!  Baromètre. , ;.....  *=  o"7533 
Thermomètre  Baromètte... .  =  +ia-o 
Thermomètre  extérieur. . . .  =  -H°*5 
Thermomètre  près  du  cercle  =  -+-ia,0 

Des  nuages  ont  souvent  caché  l'étoile.  Vent  B.-N.-E.  fort. 

M.  Biot  observait  l'étoile.  M.  Chaix  le  niveau. 

Arc  parcouru =  i3a6'84^70 

Arc  simple as-  ■  ■  j&yiSSçtf  ==  Ç6tfao'3a#o5 

Correction  du  niveau ] ;  '..•..'.:. .;..'..... .  =    —        0,99 

Réduction  au  méridien.  ;.....;,.:.;:•'.;.:..•.•  : =    +  1 .  i»,  10 

Réfraction  v; ;;.;...;:  ..........:..:;.•  : =    4-  a.  10,70 

Distance  apparente  de  /S  au  zénith =  66.33.53,86 

Déclinaison  apparente.  /.  ;. .  ;; .".*.  ...♦.' =  74-56.  9,81 

-  •  141.30.  3,67 

Latitude. =  58°  3g'  56'  33 


Digitized  by 


Google 


OBSERVATIONS  DÉ  LATITUDE. 


'395 


fi  DE  LA  PETITE  OURSE* 

PASSAGE  IHFÉRlEttR. 

' 

Le  Mardi  aa  Déceîr&rA  1807. 

NIVEAU 

NOMBRE 

HEUHE&    '•  ,r    iiii  nii    1  lu  inirn  r   '  ii'  '  .    . 

d'obiemtions. 

de  la  pendule,  ,     *•"$<;  .     ;.  «  »    ?       Apite, .      ... 
diff.                                 cuir. 

i.... 

iota/'**         70,6 69 '■ 

> 

-      t*.5«    k      tô,&   •  ^° 69.   .   ."?* 

-'-.    : 

.«547  •■■     69i5_  lS 7®'          .  5 

.  £4,55        ..71     •  .-1.'?  ■   ..     68,5       ,#* 

•      •' 

•s5i5r 6« 70 u— 

> 

..«6.14.    .   ..70  ...      ',              %   .,       f 

'.      * 

.   «7-.  7...   .   68,5                   1.70,5                 ; 

a8.  a           69,5        *               69,5—  "*•• 

a8.5i           69                          70 

10.... 

a9.38                      7O                                                     "9 

3i.  5           70            '*'            69            ' 

3i.63  .<•      69        •....-        69,5          5 
3a.54„.       69      :,°>°      w    69     ~  °'5 

33.53           68,5                       70             K 
34.3A _7o    r1'5            .88,5-  ''5-    . 

3&;b6           68                    ••'    70,5  : 

36.i3          70 ;  "a'°        ,    68,5"  a'° 

*>...♦ 

3o  .56         r  69 .  _      A                 69             •  •  •    - 
S/.Sa           69,5~^         .'69;        °'° 

..     38Jaa         -68-                        70 

39-  9            69     *-*•          '69     -,'° 

.   39:53           68-.-        *              70  '" 

4*a8         69    -  'î°          63  ;  -  l'9 
41.46        69,5-7 li0       và$-l+ 

I 

:■ 

4a-43           69      ;.                   6$,5,    rtK 
43.3i           69      «•*»            604"0'- 

-30.w.r 

44.«3  •       67;5'-  o,'  1       70           - 
46.«y    -.■*.■.»•-«•  '  ,    69..5"0!5 

^    >       '       " 

•      5o.â6      •'•^;5'   '^  i        69,5 

6t58     -..^«.-r:*»*'  »        g3;5       0,0 

1      *     t  '            « 

...    53..  j!     /i-67..  ■».*! -   i-    .-■   '  -70-      •' 

34* • ♦ • 

55.36  .......»,"..V?v.-.   69^  ~"°'5, 

jtf'pedte  Ourse. 


,     \ 


•  '  '    »  ' 
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£  petite  Ourse. 


?a6  observations  de  latitude. 

Suite  du  Mardi  sa  Décembre  1807, 

{Baromètre ' =  0*7495 
Thermomètre  Baromètre...  =  +la°5 
.  Thermomètre  extérieur.  . . .  =  -|-i  1,6 
Thermomètre  près  du  cercle  =  -f-13,5 
Tems  nuageux.  Etoiles  souvent  invisible.  Vent  S.-E. 
M.  Biot  observait  l'étoife.  M.  Chaix  surirait  le  niveau.  : 

Arc  parcouru =  a5o6'6i4oa5 

Arc  simple.. =      73*7*394*0  =  66°ai'  h'fy 

Correction  du  niveau .  r • • %..."*..  =  —  o  4a 

Réduction  an  méridien '..*.". ,•.;,..•  =  +        40,  o5 

Réfraction ».,.*..  =  4-    a.  q.5o 

ci-—  .  -  -  J  * 

Distance  apparente  d*  fi  au  zénith : •....,..  =  66.23.54,70 

Déclinaison  ^apparente  de  la  polaire... '. .•;; . . .  =  74.66.  9, 53 

141.20.  4,a3 
Latitude. .  .c^. .  t-r. . .] •. .- =  38°3o/  55'77 

-        *  DE  LA  PETITE  OUR$E. . 

PASSAGE  INFÉRIEUR. 

Le  Mercredi  a3  Décembre  1807. 

.      NIVEAU 
NOMBRE  HECRES  , 

d'observation!.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

''    "*      '  "  diff.  duc 

1....     io*33'3o*  7a  7Q 

4         7».-5-+°'5         7Q        °:°     . 
53  69,5     '  7o  ' 

«      --  45. 5o   •        7o/5       ''°  69,5""°'5 

4$-5o      70     :         70 

■-,      -  5ô.4i  71-         1,G         .69  l*° 

5i.  39  70  .70 

«-••••    Sa, 17  y,—-"1»0        ,.ç9.    —1,0 

10....   ■■■«.„        «$,5     °;°      .:75j5     °>° 

ÎBaromèç-e. . „.;...  =  0-7480 
2Wrifibni*tre  Baroatètft. . .  =.  +1 1*7 
Thermopiètre  extérieur,  ;>..  =  -f  9,8 
Tltermomètre  près  da  cercle  == -f>io,o 
On  ne  voyait  l'étoile  que  par  intervalle»^  et  le  plfujonvent  elle  était  faible. 
M.  Biot  observait  l'&crile  ;  M.  "ëhaîi"  le 'mvean.   '*"••-' 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE,  397 

Suite  du  Mercredi  a3  Décembre  1807. 


Arc  parcouru ; =  '  737*  139675  fi  petite  Ourse. 

Arc  simple v . . . .  =      73*71396^5  =5  66°ao'  33*  a5 

Correction  du  niveau =    —        ot  s4 

Réduction  au  méridien. =    +  1.11,91 

Réfraction .......  =    -f-  a. 10,0a 

Distance  apparente  de  fi  au  zénit • « . .  •  =  66.a3.54>94 

Déclinaison  apparente . =  74« 56.  g,a6 

141.20.  4>ao 
Latitude =  3803g'  55" 80 


fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 

.  ...  PASSAGE  INFÉRIEUR. 

Le  Jeudi  24  Décembre  1807. 

NIVEAU  * 

NOMBRE  HEURES  . 

d'obenraiioni.        de  la  pendule.        gauche,  droite.  . 

^  *  diff.  Ai* 

1....     io*ao'59*:        70 71,5       .  c.  < 

r     •   5i;r6    -      71     —  \>°      .      70     ~1'5 
-      =  -36-49 68.5_*0  7i,5 

.38.  5  68,5^     5  7*>*    •   ■ 

38.38  71  V  69j5-  *'° 

%•**  ç9  «  „  71  0  * 

39;5a 7a'  -3>°      *     68,5-  *>5 

4o.35  68,5_3o  7i>5_fl5 

10....  46.  1  71,5         -69  ' 

47.11  71,5  69  * 

48.4a  7a,5  ,  '  .68    5>a 

49. ai  69  ,.     7>,5 

49.55  7a,5  0,a     68    â'5 

5o.34  68  -  _     7a, 5   _ 

5i.i3  71  69,5 

5i.59     69    _      t^e-3.<>  " 
ao....    5a. 40     7a     '      68,5    ' 

53.a4  69  _   5     7^5    . 

54.  8  7i,5    *°     69  a'° 

54.54  69     -      71,5  - 

55.a5  7a    5'°  •  68,5  3'° 
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398  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE* 

Suite  du  Jeudi  a4  Décembre  1807. 

fi  pctile  Oui  se. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES         ,  n,.  *  ,    ,    ,      ■      . 

d'observation*,        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  diff. 

a5....     10*56*  5*  69  71»5 

56.54  7a     ~  1*°  68,5r~3'û 

57.3a-  68^_3  7«f5_      5 

58,  9  7*>5       3'°  69  "'* 

58.47  69  Q  7i     _i5 

5o....  5g. 3a  71  69,5 

!  Baromètre. %  =  o^Sao 
Thermomètre  Baromètre...  = +ia«o 
Thermomètre  extérieur. . . .  =  +lo>1 
Thermomètre  près  du  cercle  =  +io,5 
Les  nuages  font  quelquefois  disparaître  l'étoile. 
M.  Cbaix  observait  l'étoile  ;  M.  Biot  le  niveau. 

Arc  parcouru « . .; ss  aai  i'3*845o 

Arc  simple es      73'7ioj483  =  66**o'a3*47 

Correction  du  niveau >. =  —  1 ,35 

Réduction  au  méridien t =  +     1  .*i ,70 

Réfraction * se  +    9.10,63 

Distance  apparente  de  /S  au  zénith • . .  =  66.a3.54>44 

Déclinaison  apparente j»  •  • .  — '. .  =  74-56.  8,97 

141. ao.  3,4* 
Latitude =  SS^' 56*59 

"  —— —  ,  m  111  111  ————————— —^ 

*  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  INFÉRIEUR. 

Le  Vendredi  a5  Décembre  1807. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  1  1     ' 

d'obtenrationf,        de  là  pendule.        gauche.  droite. 

^  diff.  .        diff. 

1....     10*16' ia#  74  60 

-17..0       73   +  ,'°        70  +l>° 

•-TS      7a     «.•      7t     0,0 

i8,?4  7a  *  71  ' 

»*57-         7*,5       ■'  7^5^    ' 
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OBSERYÀTIONS  DE  LATITUDE,  Zgg 

Suite  du  Vendredi  a5  Décembre  1*07. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  , 

d'observation*        de  la  pendule.    .  gatfebe.  droite. 

7....     ie»ft/SEf      '    7*     +  7°>5+o,5 

aa.ai  71  .  '  .71. 

-  a3.   1  71    .-  70,5  a        _ 

y  o*o  *   4-  o.5 

«•+  7%+o,5  69'5+o,5 

flo.21  71,5  ~    *  70 

'    â5-5î     71«+of*     7°'5+o,5 
a7.a4     70,5^  '       71  ^  ' 

-  «8  9     7i      5     7o,5+   5 
a9.3i     7«>,5^        7» 

4a.  îa     69,5    *     70^5 

46.40    69  71 

47.18     69    °'°     71>5   °'5 

5i.4a  70  '^  70  ' 

-5a.38  7°>5-+1  69,5  + 

a6....  53.a8  6g,5T    '  7o,5T    * 

r  Baromètre ..-•..  =  ow75a4 

Circonstances  atmosphériques.)  Thermomètre  Baromètre. ..  =  +n°8 

j  Thermomètre  extérieur,  l*.  =  +10, a 
V.  Thermomètreprès  du*  cercle  =3  +10 ,5 

Des  nuages  cachaient  souvent  l'étoile. 

M.  Biot  observait  F  étoile  ;  M.  Cfaaix  le  niveau. 

Arc  parconm.  f .  •  •  • =  1916*45090$ 

Arc  simple w    73*70965*0  =  66*ao'ao#a7 

Correction  du  niveau ........*.,.  =  +  o4aa 

Réduction  au  méridien... ....„ =+     1.19,71 

Réfraction...  .....»* <.-..-  =  +    a.  10,77 

Distance  apparente  de  /S  au  zénith =■  66. a3. 50,97 

Déclinaison  apparente « ♦  * . . .  =  74*56.  8,71 

141.19.59,68 
Latitude ; ss  38°  4o'  o*3» 


/S  petite  Ourse» 
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4<>o 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 


£  petite  Onrtc. 

r.  •*»' 

PASSAGE  INFÉRIEUR. 

Le  Samedi  aS  Décembre 

1807. 

NIVEAU 

NOMBRE 

HEURES 

d'observationi. 

de  la  pendule. 

8auche-.   dur. 

droite. 

diff. 

1.  .  .  • 

10*34'  a6' 
25.41 

rf"— « 

S- -  - 

a6.i5 
26.54 

5  -3'° 

5'  -"■• 

38.17 

J?5—» 

7a  -35 
69,5     a*5 

38.48 
39.37 

7fl'5-3o 
6g»5       S'° 

10. ... 

3o.  4 
3o.36 

G'9'5       3  o 
,3,5-3,0 

73     -3.» 

70      • 

i 

3i.36 

70  c-  i,5 

73 

—  l.O 

3a.  14 

7i,5       l'° 

7» 

33.48 

7°     +i,5 

7l*+>>* 

33.i8 

68,5 T    ' 

73,5  T 

33.57 

70 

— >  3.0 

7a     -8,0 

34.38 

73- 

70 

55.4» 

7°'*-a>o 

71>5_fl,o 

36. 10 

73,5         * 

69,5 

ÈO» m • • 

36. 41 
37.  8 

73     -3'° 

7»  -3,o 
69 

37.40 

70     -i,5 

7»     -  ,,5 

38.s5 

7i,5        '        ' 

70,5 

1 

3».  4 
39.30 

*9'5        a  5 
73      -3'5 

7*       -3,5 

69,5 

40.  5 
40. 38 

7l'5+o,5 
7» 

7°, +  0.5 
70,5 

4t.  7 
4i  .3a 

79  '  -  1  5 

70 

* 
iOO.  •  •  ■ 

•      43.34 
r,   43-  8 

..    .70,5   .     . 

...71,5..    .'. 

7»     —  1,0 
•   70 

i 

.43.39  • 
45.  0 

.69     

*    —  3,0 
7» 

7*    —  a.o 

70 

45.00 
45.57  ' 

.  7°    -  3,0  . 
73 

71  —  a,o 
6.9 

.  , 

46. 3o 

70     _o,5 

V  .-0,5 

' 

:  47.  * 

7d,5 

70,5         J 

Suite 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  40» 

Suite  du  Samedi  a6  Décembre  1807. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  , 

d'otwerratioiu.        de  la  pendule.        poche,  droite. 

diff.  diff. 

37. . . .    10*47'  4a"         70  7» 

48.   3  71      —  1»°  70      —  1»° 

48.36  68,5  7a,5  . 
4b....          49-  6           71     -a'5            70     -a'5 

49.4o  69,5  71 

5o.  4  71,5  —  fl'°  63     —  fl»° 

60.37  7°   '  7o,5 

5i.  6  7o  °>°  70,5       °'° 

5i.4a  70  70,5 

5a.  8  .71  ""  l'°  69>5—  1>° 

5a.4s  70  '  70,5 

53.  8  7i,5~  x»a  69     ~"  l'6 

53.45  68  ■  7a,5 

5o....          55.8  70  ~*'°  70,5""  a,° 

55.44  68  •  7a,5       , 

56.li  71  -*3'0  69,6""  3'° 

87,  ai  69,5  71 

58.  7  69,5_  0>5  71     _      5 

56....      ,    58.35  70  70,5 

{Baromètre =  o"7535 
Thermomètre  Baromètre...  =  +«•• 
Thermomètre  extérieur. ...  =  -f-  9,8 
Thermomètre  près  du  cercle  =  +10,0 

M.  Arago  observait  l'étoile  ;  M.  Chaix  le  niveau. 

Arc  parcouru =.  frofc  1706 

Arc  simple =      73*717333  s=  66*no' 44*16 

Correction  du  niveau =  —  0,76 

Réduction  m  méridien =  +     l  •   1 ,7& 

Réfraction ,. =  +    a.  10,90 

Distance  apparente  de  /S  au  zénit..  • . . . . , =  66.a3.56,o5 

Déclinaison  apparente =74.56".  8,41 

141.510,  4,4s 

Latitude =  58*39' 55*&f 

5i 


ptUte  Oone. 
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4ot  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE 

0ft6mOm.  .  >  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  INFÉRIEUR. 
Le  Dimanche  aj  Décembre  1807. 

NIVEAU 
NOMBRE         HEURES  ,     > 

d'obeerrationa.     de  la  pendule.  gauche.  droite. 

Ht.  dis. 

1....    io»i4'58'         73  70 

.5.8  7t     +8»°  7»     +8'° 

i5.54  73  70 


ao. . . . 

flO. 


i6.3a  70,5  +**5  7*.**    * 

17.18  73,5  69,5       3 

17.54  7o.5+5>'°  7»»$ 

i8.a9  73,5  69'5+a5 

i8.58  71     +fl'5  7«     +    ' 

10.  «8  73  70      ,      . 

i.o  70.5+^  y».5 +  'fi 

74K+3»5  6»+3,5 

ai.lo  70,5^    '  7«,5  ^ 

fiï-47  74,5  .    -  69>5j_«„ 

aa.i5  70.5 +4°  7».5+3,° 

aa.53  73      .   ^  69»«+3,o 

a3.3o  70     ^  ^  7»»5  ^    '° 

«4.36  71     ^    '  7i,5  +«'• 

l'*  74     +  3,o  68     +3,o 

£2  73'5+3-5  «5+3-5 

«7.48  70,5^  7»»5^ 

**•*>  7»     +a,5  7o     +a,5 

«8.48  6S,5^    '  7a,5T 

2  M  £     +5'°  67'f+5^ 

aj.&s  65  73,5 

3o.a5  74     +^g  67'5+4,5 

3o. • . •         00. 5o  63 > 5  72 

3*»9  7*     +8,5  69      .   3 

3i.59  69,5 T  7a     +3'° 

3*.4i  7a,5  .   35  68,&.   «g 

33.i3  69     +°'5  7«     +    ' 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.; 

Suite  du  Dimanche  vj  Décembre  1807. 

HIVEAU 

HOMBRE         HEURES  ,    . 

d'olemationf.      de  b  pendule.         gauche.  droite. 

35....     10*33'  53* 

34.5i 
35.i8 
35. 5o 
4». •».         36.37  " 

37.  4 
37.38 

38.  i4 
38.45 
3g.  aa 
39.53 
40. 3* 
41.  8 
4i»  a 

5o. • . •  4a*3o 

43.1a 

44.ao 

.    44-56 

45.  vj 
■     45.54 

46. 38 
-     47.  8 

47-44 
6»....         48.18 

48.56 

49-^8 

5o.  8 

5o.36 

5f.i5 

5i.4a 
5a. ai 
5a.  5a 
53.27 
70....  53.57  88     ~*~  """  7* 


diff. 

diff. 

69  +  <>° 

7a     '  ^' 

«9.5  +>°. 

71,5 

769*5+^ 

*•*+<* 

89 

?-5+^ 

7»;   +4,0 
68 

7», 5 

5:S+<-- 

68   •        . 
7.     +  <>° 

&5+4.5 

88     -W5 
7»,5+4'5 

69    +  5'° 

-,    K+  5»° 

71,5 

68     +  6'° 

66 

7.    +  6>" 

78,5 

66,5 

67,5+  6»° 

7»,5+  6'° 

68,5+  &.o 

»+«•• 

68     +  5>° 

s  +*• 

£>  5>° 

®7'5.*.  5  » 
7»,5+  5'° 

g'5 +5.5 

JW+5.I 

g    +4»o 

73 

68    +5'° 

67    +  5,o 
7» 

S  +5>° 

67     +5,o 
7a 

E'5+4,5 

67.5+4,5 
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4o4  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE- 

Suite  du  Dimanche  27  Décembre  1807. 


fi  petite  Ourte. 

f  Baromètre =  o"75ai 

Qrconrtance.  atmosphériques.)  Thermomètre Baroniètre. . .  =  +n«5 

]  Thermomètre  extérieur...,  =  +  8,7 
V  Thermomètre  près  du  cercle  =3  +  8,8 
M.  Arago  observait  l'étoile;  M.  Chaix  le  niveau. 

Arc  parcouru =  5i6o*  a3o55 

Arc  simple..  ~. =      fît 7l7&794  =  66°  ao' 44*9$ 

Correction  du  niveau =  +  1 ,88 

Rédaction  au  méridien • =  +        56,85 

Réfraction =  «+-    a.  1 1 ,36 

Distance  apparente  de  fi  au  zénit =  66.a3.55,o5 

Déclinaison  apparente  de  fi =74.56.  8,  i5 

î^t.ao.  3,ao 
Latitude =  38°3c/  56'8o 

fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  INFÉRIEUR. 

Le  Lundi  a8  Décembre  1807. 
NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  . 

d'oUenrations.      de  la  pendule,  gauche.  droite. 

dur.         dit: 

i....  io*i4'a8f  73  7a,  5 

i6.56  74  —  l'°  71, 5~  *'° 

18. 14  74>&      „  r  7o,5 

18.57  75  ~°'5  69>5~  l'° 

ai.  o  74  7i,5 

aa.  5  75  "~  l>°  7o,5~  *'° 

a3.  o  74    g  7i,5 

a3.33  77    *>°  68,5- 5'° 

*4-54     74    .      71  _3<> 
10....    a5.37     77  "~3>°     68     ' 

T4°       7f  -4,o        r^-4p 

a8.11  78  4'  $jr,5       4'9 

*9-4o  77  68 

33.36         ■  73,5_  71     _  1  0 

34.i3  75  *'5  70  ' 

zJ:i    %7i  -*>°      7°'5-o,6 


37.45     75 


70 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  4o5 

Suite  du  Lundi  a8  Décembre  1807. 

'  NIVEAU' 

NOMBRE          HEURES          ,      ■    1     „     «  ...  "■    „ 

d'oUemtioiu.      de  la  pendule.         ganch*  droite. 

diff.  diff 

19....     io»38'4o«          73,5  71,5 

ao....           39.il             76     ~fl'5  69     ~a>5 

4o.33           73,5          ,  71,5 

4a- 10           75     *~  I,D  70     —  1>5 

43.a4  75,5       3'5  69»5~  3'5 

44-38  76         3'°  69     -a>8 

45.16  73     __-  7».6_a5 

45.54  76  3>°  69 

46.57  7a,5_      5  7a,5_      5 

&>....  48.5a  75  7° 

49-36  74     _  7»     _  aj0 

5o.n  76  69 

5o.5a  73  5  7*     _      5 

5i.a6  75,5  69,5       a'° 

*>•  4  7«,5_35  73,5_3 

5a. 43  75  '70  ' 

53.117  7»*»—  3,5  7*>&_  3i5 

54.  o  76  69 

55.  8  72,5  _  £  Q  72,5  _  a  Q 
4o....         56.69  74,5        '  70,5        ' 

{Baromètre =  ott7544 
Thermomètre  Baromètre...  =  +io«a 
Thermomètre  extérieur....  =  -f-  3,1 
Thermomètre  près  du  cercle  =  4-9,0 
Des  nuages  légers  cachaient  l'étoile  par  intervalles. 
M.  Chaix  observait  l'étoile  ;  M.  Arago  le  niveau. 

Arc  parcouru —  2948*511975 

Arc  simple —      73*7127994  =  66° 20'  29" 47 

Correction  du  niveau '.' .  #  =  _  !   ^ 

Réduction  au  méridien ;...,=-+.     1 .  15,92 

Réfraction =  +    a.u',8a 

Distance  apparente  de  fi  au  zénit. =  66.23.56,o8 

Déclinaison  apparente =  74.5g.  7,86 

141.20.  3,94 
^titude '. _.  38*39' 56" 06 


$  petite  Ohm 
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4oÔ  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE* 

J  petite  Oui».  fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 

FASSÀGB  INTÉRIEUR. 
Le  Mardi  û$  Décembre  1807. 
HIVEAU 


NOMBRE 
d'obttrratioas* 

HEURES 
de  k  pendule. 

gauche. 

droit* 

dift 

diff. 

1.  ... 

lo*ll'44# 

75,5^ 

7°>5    .         «r 

"  *a.3a 

74,5+  l>° 

71       +°'5 

i3.«7 

75     ~  °>5 

7».5 

14*  0 

71     -o»5 

14.53 

74'5  _  5  5 

68    -3'° 

i5.*4 

78          3'& 

16.  4 

1S.41 

»».«+.* 

7o.5+  °'5 

ÎO. ... 

*7»9 
18.  i5 

S.5+°-5 

7°'5_1_  K 
7l       +  °'5 

■ 

i8.47 
19. «5 

£«-..S 

7°»5       0  5 

ûo.  5 
ûo.34 

,1         » 

7°-    0,0 

70 

a  i.5a 

?*'5+..S 

69'5+  1,5 

aa.aa 

74 

71     T 

«3.  4 
«3.37 

^+-3 

&î+^» 

*4.»9 

74          0,0 

7°«5       0  0 

ao..t . 

a5.  4 

74 

70,5      °'° 

a5.4S 

76  „  +  »,5 

«8'5  +  «.5 
70 

a6.33 

74.5 

«7.  6 

7i          0,0 

7«»  5      0j 

5J7.44 

74 

70,5 

a8.a4 
38.54 

&,+" 

69.5  +  0^5 
70 

39.36 
3o.  9 

74   +0,5 

69'5+  o£ 
70 

5a>... 

3o.4S 
3i.aa 

75    . 

69  -H»p 
7,     -r*»° 

3i  58 
3a.a8 

7T  °'° 

70,3 

53.i4 
33.45 

3  +»° 

7°  +1,0 
7» 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  {o7 

•Suite  dm  ifqnH  39  Dàcemtm  1807. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  - 

d'obiemtiot».      de  la  pendule.  gnehe.  droite. 

.,  diff.  diff. 

35....     10*34.23  74  70 

35.  a  73     +  1»°  .'    7i,3+  l'B 

35.38  75      ,       _  6o,a    , 

3o.   1  74,5  r     '  70       *^     '  . 

38,38  75,»  69 

4*.,-..  -  57.  o  75     +°>*  6o,a  +  °'a 

-      38.  3  74     +  l>°  70.5  +  »*5 

58.4i  75  ©9,3 

•      39.  7  .    75.       »»°  69,5  +  °'a 

39.4o  74,5  69,5           g 

40.11  74    +©,5  70,3  T    ' 

4L  9  74>  ,  69i5    ,    •  K 

.      41.43  74     +  °'a  70      +    ' 

5o -46.58  7a  +  *'°     7i,5  +  °'  • 

47.4i  74    co     69,5 

._  48.  7  74  -  .  °'°  ■  69i5   °*° 

48.54  76   ,  .  ''«7,5      ' 

54....        50.47  7»  -  *°    7,  +3'5 

{Baromètre ^  ...... .  =  0*75*7 
Thermomètre  Baromètre. .  •  =  +io°  a 
Thermomètre  extérieur, , . .  =  -f.  7^7 
Thermomètre  près  du  cercle  =  -f-  8, 1 

M.  Chaix  observait  l'étoile  ;  M.  Àragd  le  niveau* 

Arc  parcouru A ss  3980*3^4060 

Arc  simple  .  . .  .T. ......—      73*7ao63o5  =  66°  ao' 54*84 

Correction  du  niveau  .  A .-. . . , .,...-«„..  =  +  0,34 

Réduction  *tr  méridien  .......•.;%:..,,,......,.,..,...  =  4*        5o,  00 

Réfraction =  •+-    2 .  12,37 

Distance  apparente  de  £  au  zénit. . ."."..; k . .  =*  Jî.6.<45. 57,35 

Déclinaison  apparente.» /. . .  * «....<>...  =  74.56.  7,57 

!  14.. ao.  4>»a 

Latitude..  .;;  *,  ^. . . .  ; * .  t  .^. . . . . V. =  38° 3o'  55*08 


l  petite  Onrsc. 
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4o8 


0  petite  Onne. 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 
fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  INFÉRIEUR. 


Samedi  a  Janvier  1808. 

WAira&ci 

HEURES 
de  k  pendule. 

NIVEAU. 

HOMBRE  , 

d'obeerrationf. 

gauche. 

ditf. 

droite. 

dur. 

i  •  •  •  • 

10*  8'a7' 

JO.A7 

69    -3,0 

7a 

73           *a 
70     -*•• 

n.  6 
ii,54 

75      -4.0 

7l'5-3  5 
68          *'* 

îa.ia 
ifl.54 

7!  -»><> 

7a 

7a'5      a>0 
70,5 

i4-fl3 
)4.58 

7°'5  —  a  5 
73          fl'5 

71 

69     -â'° 

10. . ... 

i5.3a 
i6.  o 

7°'5  -  3  5 
74         3'5 

s  -3»° 

i6.3g 

7°»5  _  g  5 
74         3'5 

S'î-  ••• 

»7-  7 

68,5  • 

17-44 

70     —4,o 

7»  -3,0 

i8.ii 

74        •  * 

68 

18.47 

71     -3,o 

7°    _a,o 

19.15 

74 

68 

îg.So 

71     -  3jG 

7»     _a,S 

•0.19 

74 

68,5 

%0* • • • 

30.54 
ai. 18 

5  -<•• 

£    -3'° 
68 

ai. 5a 

7°     _3,o 

71     —  a,o 

aa.ai 

73 

*> 

a3.  0 

72'5-3,o 

7«.5_  55 

a3.a3 

73,5       °'° 

68 

a3.56 

S..T-4,." 

7»     —  3,o 

a4.aG 

68 

a5.  a 

a5.a7 

7°'5-a5 

•73 

7ô.e-  a,6 
68 

a5.58 

7°'     _  3.5 

7»     -3,5 

dO.  •  •  •" 

ûS.ûG 

73,6    .     * 

€7,5        ' 

- 

*j.  3 

7<>^^  a  5 

e»6-  ».e 

a7.35 

73 

68           * 

?8-i3  . 
a8.49 

7°  —  ,,0... 
7» 

.7P            >5 
69.5 

Suit* 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  Samedi  a  Janvier  1808. 
NIVEAU 


90MBRE' 

HEURES 

d'oteervaiioni. 

de  la -pendule. 

gauche. 

droite. 

dur. 

diff. 

Wi  t  •  • 

10*39' 3l* 

7°- 

7°                c 

39.56 

7f     ""â'° 

68,5  —  *»» 

t 

3o.35 

3i.  a 

70 

'          ~  3,0 

73 

7° 

68     —  a,o 

4o. . . . 

31.43 
3a.  11 

70  «-'.5 

71,5 

70 

68     —  a'° 

3s.  5i 

7°»5       ,  „ 

69          a  S 
68,5  -  °'5 

53.  ao 

7.i5-.,'° 

33.53 

•     69»5 

70,5 

34.aa 

7>,5-a>° 

68,5  ~  fl'° 

35.  1 

•7°     -o,5 
70,5         ' 

70 

/ 

35. 3o 

69        -T.O 

36.  9 
36-41 

•    70,5          B 
7' 

70 

69  -*1'0 

.37.11 

69 

•  £5--s 

30« • • • 

37.41 

•7i     -fl^ 

38.37 
38.57 

'     70 

7          —  1.0. 

71         • 

•§•'—* 

59.33 
39.58 

60,8 

22  -  a»<» 

68 

4o.33 

69  K-  i,B 

'7»     _a,. 

4i*  a 

70,5 

69 

4i-35 
4i.58 

70 

'       —  3,0 

73 

70     • 

68     -fl'° 

$0. .  •  . 

43.33 

43.56 

6q.5          _ 
73     ~  fl'5 

7°»5  —  a  5 
68            ,& 

43.3o 
43.54 

71,5 

S'5-.^ 

44.37 
44-55 

69'5-i,5 
7» 

s  — • 

45.3i 
46.  1 

70,6 

7°'5  —  1  5 

46.35 
47.  4 

70     _i,o 
7» 

6.9 

•*                     O.O 

69 

70. • • . 

47.38 
48.  6 

69     -3,5 
71,5 

7°'5  — *  5 
68            '* 
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4"  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE, 

tt*$*  Qmm.  Suite  du  Samedi  a  Janvier  1808. 

1  Baromètre =  cPjifio 
Thermomètre  Baromètre . . .  =  +*  *#  <*    - 
Thermomètre  extérieur.  ...ae<f  8,o 
Thermomètre  près  du  cercle  =  -f-io,o 
M.  Chaix  observait  l'étoile;  M.  Biot  le  iriteau. 

Arc  parcouru —  5i65*  i656a5 

Arc  simple *#..  =5      73*7880804  =  6G**f  33*3* 

Correction  du  niveau =—  1  ,o3 

Réduction  au  méridien * =  +        54,84 

Réfraction 1 =  -f-    a.  9,61 

Distance  apparente  de  fi  au  zéirit •  # =  66.37.36,80 

Déclinaison  apparent»  de  fi ; =  74-56.  6,64 

i4i.a3.43,44 
Latitude =  38°  36*  1 6"  56 

On  n'a  rapporté  la  strie  précédente,  qu'à  cause  de  l'obligation  que  ndus  nous 
sommes  imposée en-eommençant  cet  ouvrage,  de  ne  supprimer  aucune  observation. 
Il  est  évident,  du  reste ,  qu'elle  doit  être  entièrement  rejette*  t  et  que  pour  expliquer 
l'erreur  de  pris,  de^  dôr>{  est  affecté  le- résolut  définitif,  il  faut  supposer  ou  que 
l'observateur  s'est  quelquefois  trompé  d'étoife ,  ou  qu'il  a  oublié  de  serrer  la  vis 
qui  attache  la  Lanette  au  limbe* 
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0BSERYATÏ0N5  DE  LATITUDE.  4m 


fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 


PASSAGE  SUPÉRIEUR.  . 

Le  Jeudi  a8  Janvier  i$o8  (  tenu  «ivii). 

NJVEAU 
NOMBRE  HEURES        , 

f  obicrrationf .       de  la  pendule.       gauche.  droite. 

<li£  ditt. 

i,..,    ai»  46'  3f         76,5  70 

47-*$          76,5      °'°  70          •* 

48.38           77,5  69 

49. ai           75     +    '  70,5 +  1'5 

*°.  3          78  68,5^ 

5o.59           76     -*"*0  70,5+^ 

5i  .57           78      ,  68      . 

5a.3o           76     +*'•  70     **'a 

53.i4      ;     77     j.,5  ..  69       .      - 

*♦....         54.  4          75,5^  ''*  69.5"+" °|S 

«5c           2'5+..5  63'5+l# 

55. a5     •     76     ^    *  70,5 

56.17           77,5         -  «g 

56.5a           75     +  â'*  70,5 +'5 

fy-*1           77^5  Ç7,5  .    ._ 

58.33           76,6  +  •»•  e^s"*"*'* 

a.a3           77>5.      ,  67      .ac 

a.5a           75     +  *•*  69,5+a'5 

4-  4          75     +  '^  69>5  ^    ' 


ÛO. 


il  petite  Omet. 
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%*  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

0  petite  Oune.  Suite  du  Jeudi  28  Janvier  1808. 

NIVEAU 
NOMBRE         .  HEURES         ,  *''."* 

d'oheenrationt,        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  dift 

5i...,    aa»  9'<  78.5  «S     +5o 

10.19  73,5+5'°  7°     +    ' 

11.  i5  78      ,    y  r  65,5  ,     .  K 

...8  73,5+4'5  70     +4'5 

.5.5.  78,5.    5j0  65     +5>Q 

56....          iS.fli  70,5  70 

{Baromètre =  o«748o 
Thermomètre  Baromètre.  • .  =  +io°o 
Thermomètre  extérieur....  =  +  8,0 

M.  Arago  observait  l'étoile  ;  M.  Chaix  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru. • =  i45o'74a8ia5 

Àrcsimple s      40*2984114  =  36»  16'  6*86 

Correction  du  niveau • =    ■+■         1 ,34 

Réduction  au  méridien =    —      43>oa 

Réfraction =    +      4»>ai 

Distance  apparente  de  fi  au  zénith =  36. 16.  7,3g 

Déclinaison  apparente  de  fi =  74-56.  a,  19 

Latitude rs  38°  3$'  54*80 

fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR. 

Le  Vendredi  29  Janvier  1808  (tema  civil  ). 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES         . 

d'obterrationa.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  di£ 

1....     ai*4f  su*  77»*  69>5    , 

44-58  76,5+  l>°  70,5  +  I>° 

45. 5o  77  70 

4b»a7  77  70 
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3,5 


+  i,o 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  Vendredi  39  Janvier  1808  (  tenu  civil  ). 

NOMBRE  HEURES 

d'oUemtion».        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diff. 

68,5 

.    .70      +I'5 

68 

70,5+  a>5 
67,5 
7» 

4.5+  °>5 

Il     +'•• 

7° 

68,5^ 
69,5+  1>° 
68,5 

.69,5' 

68  ,        •-■      ■ 

%,5+  *•» 
70     +  1'* 

70     +  **° 

67 

69  +  a>° 
67,5- 
69,5+ fl»°.. 

$+  •■• 

68        J_         S 
69,5+    >>5. 

66,5  ,       - 
69     +  3'5 

Baromètre —  0*^4^7 

Circonstance*  atmosphériques.,]  Thermomètre  Baromètre...  =  +i0;0 

Thermomètre  extérieur....  =  -J-  7,7 

M.  Arago  observait  l'étoile  ;  M.  Chaix  suiyait  le  niveau.  • 


4«3 


9--«- 

ai*5o'33' 

7^    .,       c 

10.... 

5i.i6 

76,5+  *'5 

51.59 

78     _,       c 

5a.  37 

75,5+3>5 

53.  a3 

-S,5+»-ï 

53.59 

55.i5 
55.57 

£5+°-5 

56-46 
.57.34 

$  +  '-° 

58.17 

76,5  , 
75.5+  l'° 

80.... 

58.58 

59. 5i 

76>5  ,       K 

aa.  0.43 

75     +  1'* 

1.43 
a.a5 

5,B+»-8 

3.  1 

75,5^ 

'  3.49 

74,5 +'>o 

4.3o 
5.a3 

75,5  . 

74,5+ 1>° 

OO. . . . 

6.ao 
7.  0 

75     +  a'° 

.  .   7-56 

7S>5  .    / 

8.3o 

74,5+  a'° 

9-aa 

76/+a,5 

10.11 

74 

11.  ao 

76,5  , 

11. 5i 

74,5+ a>° 

ia.35 
i3.a4 

£.+■•» 

40. . . » 

14.37 
i5.i5 

£»+..5 

i 


l, petite  Qune. 
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4i4  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE, 

âmem*  Ouïe.  Stt***  **  ^^^  *9  Janvier  i8c8  (Unis  «tH). 

Arc  parcouru =  i6ia'mo6a5 

Arc  simple =      4o*3o3oi56  =  3$*  16*  *i*?f 

Correction  du  aivean —  +  0,73 

Réduction  au  méridien =f=  —        67,01 

Réfraction • =  -f-        4fl>5i 


Distance  apparente  d«  fi  au  zéoifth.. .  .„ . .  =  36. 16.  8,00 

Déclinaison  apparente  de  j3 0 =74-55.  a, 08 


Latitude =  38°  3g'  54' 08 

jt  DE  LA  PETITE  OURSE. 

FAS3A0E  4VPÉRIC0R. 

'                                                                                        Le  Samedi  3o  Janvier  18.08 ,  ou  inatin. 

|  NIVEAU 

NOMBRE           HEURES  - 

i                                                                             d'otarratioiu.       ,d*  la  ptndul*.  noche.  droit*. 

!                                                                                                         »        n  diff.  «ft 

I                                                                   i...T      s»^'i€'  74         _  7»          - 

!                                                                                       4a.&4  77     ""Bjd  «8     —  3'° 

i                                                                                    v  43.58  73.5_  7t     _a5 

45.»6  73     _3  71,5 

45.5a  76          °'9  68,5"-  5'c 

46-4i  74          a.  7°*5 

47-*9  7«     ""    '  68,5""  a'° 

4».*6  74  70 

«•....         48.5i  75           *  69           ' 

49.55  7<    ^IÉ  70 

5o.3i  75    ~  *'•  «9    ~  1«° 

5».»7  74.5  69 

6a.  9  74,5      °'*  S9          °>* 

53.   1  74,5         .  6S 

53.37  74    +  °'$  69,$ +  °'5 
M-«4  74,5  v      .  68,5^ 

55.  4  74     +  °'5  69     +  °'5 

55.44  74,5  68,5.       - 

4».,..         .56,  i5  .74     +0>5  e9     +°'5 

.^••5  74,5  «8,5 

-     57.56  74    +0>*  69     +°'5 

58.38  75      ,  68      , 
69.43  74    +*>°  69     +  '* 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  *i5 

fuite  du  Samedi  3o  Janvier  1808,  au  matin: 

NIVEAU  *  petit.  (W 

NOMBRE  HEURES        , 

d\>Uervaiions.        de  la  pendule.        gaoefae.  droite. 

diff.  dilf. 

a5....     ioà  o'  9'         75,5  67,5 

0.46      .     73,5+ fl>°  69,5+  fl'° 

a.  a  74        •  69 

3o....  3.i6  73,5  +  l*6.  69     +  *»? 

3-49  74,5         .  68 

4.»9  73     +  1'5  «9>5+,'& 

S.ao  75,5  G?      ,      , 

5.S3  74     +  -»*  2,5+  ^ 

7:?8     5  +  -      %  +  M 

a  s  +  *>*   s +  - 

4o.. .•  9.54  73,5 +t*°  68,5  ^  *' 

ic.58  75      ,       .  67      , 

»i.33  £s.  +  "'d  69   •+*'• 

»«.  ta  75,5  +     5  6e,5vj5 

i3.3i  75,5.      5  66,5  .       - 

14.0  74     +  1'5  6*    +  >*5 

M-47  75,5  66,5,    Qft 

^...i5.*5  73,5+^°  68,5+  fl'° 

16.8  74,5         5  67      ,       g 

{Baromètre =  om753a 
Thenhomètre  Baromètre. . .  ss  +io°7 
Thermomètre  extérieur. ...  =  +  8.0 

Teins  calme  )  étoile  facile  à  observer. 

M.  Arago  observait  l'étoile  ;  M.  Chaix  suivait  le  niveau. 

Arc  parcours •..../ =  aoi5*3456a5 

Arc  simple =      4o*ào6gia5  =  360i6'34"4o 

Correction  du  niveau =    +        o>48 

Réduction  au  méridien =    . —  i\  9,63 

Réfraction .......  =    +      4^>5i 

Distance  apparenfe  dç  $  au  zériitn * ,  «'. .  =  36. 16.  7,71 

Déclinaison  apparente  de  fi ,\. ,. .,  =  74.56.   1,97 

Latitude. ...*.........., * . . . , , , . ... .ï  =  38°39'54*a6 
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4i<5 


$  petite  Ourse. 


HOMBRB 

d'obeenatioat» 

1. ... 


10,. 


•0..,. 


DO»  % • < 


OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 
fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR. 

Le  Lundi  itr  Février  1808 ,  au  matin. 
NIVEAU 


HEURES 
de  la  pendule. 

9*4°'  o* 
40.55 
41. 3o 
4a.  4 
4»  .46 
43.19 

44-  4 
44-36 
45.  4 
45.35 
46.17 
46.46 

47-34 
48.  a 
48.37 

49-  7 
5o.  8 
5o.38 
5i.a3 
5i.56 
5a.37 
53.  9 
53.5a 
54.30 
54.58 
55.34 
56.14 
56.47 
57.44 
58.  i5 
58,5o 
69.54 
10.  O.ai 
i.17 


gauche. 


4i£ 
a,5 


73,5 

75     - 
75,5         '8 

#-* 

74  '* 

73'5-,5 

7f-°'5 
74,5_e>5 

74     _0,5 
74.5 

75 
74 
75 

74 

75 

74 

75 

73,5 

74,5  +  ,,5 

73 

74.5 

73 

74.5_  . 

73.5      '' 

?5 

7» 


+  1,0 

+  »,o 

4-  1,0 

+  i,5 


i,5 


+  3,9 


0,0 


0,0 


droite. 

dUt 

68     ~3'° 
70,5 

68.5-  fl'° 

7»     _a5 

68,5        ' 

69 

69,5 

70  _  1,5 
68,5 
68,5 
68.5 

68,5 
68,5 

69 
69 
68 
69 

S  *  - 

«T5+  ■' 
$+" 

69.5+ ^ 

68     +  1  5 
6.9.5  +,j5 

68  , 

69  +,'° 


0,0 

+  1,9 


luite 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE-  4»  7 

Suite  du  Lundi  i9t  Février  1808,  au  matin.  If^ipOtoeT 

NIVEAU  ft^ 

NOMBRE  HEURES  - 

d'observations.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

v  diff.  diff. 

35....     10*  a'   5*  74      .       c  .       68 

a. 36  7a,5  +  l'B  70     +*>° 

3.i6  74,5  67,5 

3.5a  7*,5+  fl'°  70      +  *'5 

4'aS  75     4-20     ;     fi7      -r-a5 

4o....  4.54  73     +    '  6â,5  +  a,D 

5-48  75,5  B  66,5  +-8     ■ 

6.a5  73     +a,b  6o,5  +  ô>° 

7.44     ..     7?>5  7° 

8.38  75>5^nR  66,5 

9.54  75,5  67 

48....  ib.3i  7a,5+3'°  70     +  3'° 

{Baromètre =  om7554 
t  Thermomètre  Baromètre. . .  =  +io°9 
Thermomètre  extérieur.  ..  •  =4*6,7 

M.  Arago  observait  l'étoile J  M.  /Chaix  suivait, le  niveau.     „ 

-  Arc  parcouru .•••••, =  1934* 5i53ia 

Arc  simple.'. '. . . . . =      4o,3oa4oa3  =  36°i6'  19*78 

Correction  du  niveau =    -f-        o,3o 

u 
Réduction  au  méridien ........  ~." =    —      57,41 

Réfraction». .,.,.. , =    +      43, 01 

Distance  apparente  de  £  an  zénith. * =  36. 16.  5,68 

Déclinaison .  apparente  deg. ......... . =  74.56.   1 ,87 

Latitude =  58*39'  56*  19 

^— — — —  p.      1    m'w  '  '  f       ■■    ■  — i        '  m   ■  1— — ^i      1       1      

fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR. 

Mardi  a  Février  1808,  au  matin. 

NIVEAU  .  ^ 

NOMBRE  HEURES  '•  ^ 

^observation*,        de  la  pendule.        gauphe.  droite. 

diff.  diff. 

1....      9*38' i3*  74  70 

38.47     ',  76.    ""fl>0  68,5_  "'5  , 


39.00  74,5 

4o.  i3      Jt  7M"I,a  «9     ""^ 


70 

—  1,0 

53 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE* 

Suite  du  Mardi  a  Février  1808 ,  au  matin. 
NIVEAU 

droite. 


diff. 


5....      9W         *>5_ij0  70     _ig 

69,5 -°'5 

5:ï  - 

H    ^ 

69,5 T 

69 

69     +o,5 

69,5 

«9  o,« 

69 
67.54.  ï,5 

?     +  »»• 

69 

G9 

73*5  «9,5 

5  +"°    "  +"° 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  4'9< 

Suite  dwMardi  *  Février  1 808 ,  au  matin.  £  petite  Oune. 

XJIVEAU 
NOMBRE  HEURES         ,    ••<  *  ,„'      1    \  > 

•d'obeerraûoii».        de  la  pendule.        poche.  droite.      ^ 

43....    10*  Sf *5'"*      76      .  ■   K         66'5j..;k 
5.5S.         73,5 +  3'5  63      +  a'5 

6-3i     7l  +3,0     6e'5  +  3>5- 

7.16  70     ~    '  70 

7.56  76,5   ,    -  K  65 

8.43     73  +5'5;    g9,5  +  3'5 

9-35  .  77     +  35  65,5        . 

5o...^         »o.  6  73,5  T    *  69,5  ^4' 

,0.46  7j.5  +  35  j*     +5.5 

11.39  70  09,0 

58....  i5.44  7*>5+4>°  69,5  +^ 

(Baromètre =  om7554 
Thermomètre  Baromètre,..  =  +io°5 
Thermomètre  extérieur.. ..  t=  +  8,o 

M.  Arago  observait  l'étoile  ;  M.  Chant  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru *  —  a337*  9784378 

Arc  simple =      4o'3o9973o  =  36<>i6'43,r7i 

Correction  du  niyean • •  •  =    +        o>8o 

Réduction  au  méridien =    —  1  .ai  ,9a 

Réfraction *......, =    +      4a>68 

Distance  apparente  de  |8  au  zénith... =  36. 16.  5,37  ^ 

Déclinaison  apparente  de  0 =  74-56.   1,81 

Latitude.. , ...,..r =  38*  39' 56*  54 


4ao 

OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

es— — === 

»  DE  LA  PETITE  OURSE. 

$  peiilc  Oane. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR. 

Le  Mercredi 

10  Février  1808, 

au  matin. 

«rAUltllP 

HEURES 
d«  la  pendule. 

NIVEAU 

NOMBRE 
«TobMrntiont. 

poche.      ^ 

droite. 

diffl 

1.. .. 

9»3o'  o" 

75  c  +  0,5 

69,5  +  0,5 

3o.35 

75,5^      » 

70   ^ 

3i.aa 

7Î  e  +  0,5 

69,5  +  °»5 

3 1.58 

75,5  T     \ 

70 

3a.  45 

7!       +1,0 

^.5 + ••> 

S3.a8 

75 

34.  8 
94.44 

74.5 +  3'5 

?..+•■* 

10.... 

35. 3i 
36.ia 

£5  +  4.5 

*-5+<.= 

37.  3 

38.  6 

781  +  8,0 
7o.5  ^ 

74    +8'° 

39.30 

7*  ,  +  a,5 

*9i  +  3'° 

40.18 

7>,5 

78,5 

41.11 
4i.53 

75     4-i5 
70,5  +  4'5 

«8.5,    ,5 
73     +  4'5 

43.40 

75      +5,o 

6li+*>° 

43.37 

70     +    » 

73,5 

44.10 

74     +4,o 

6|  c  +  *'5 

10. . • • 

4448 

70     T*' 

73,5 

46.  5 

73'5  +  o,5 

$9'5  +  o,5 

46.54    ' 

73 

70 

47.43 

73     +1,0 

69»5  +  i,5 

48.35 

73     T 

7» 

49.11 

7?»5  +  0,5 

*9i  +  >.° 

49-49 

73 

70,5 

50.46 

7^+1,5 

«9   . 

H-  3,o 

5i.a3 

73,5 

7» 

5s.  4 

73>5   . 

r   +    1,0 

**?+i,o 

3o.... 

Ss.59 

73,5^ 

70.5 

53.58 

75         +4.0 

68     +4,o 

54.36 

7» 

73 

55.19 

7'»5 +  a>5 

«9      +  3,0 

55.53 

7l 

73 

56.44 

74>5+      5 

68     +î.o 

67.18 

73 

7» 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  fai 

Suite  du  Mercredi  10  Février  1808,  au  matin. 

NIVEAU 

NOMBRE  HEURES         ,   ■       ■  * —      ■■   v 

<ToUerYitioni.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

diiE  difft 

37....      9»58'  5'  74      ,       _  68,5^ 

58.4i  7»>5+1'5  7°,5+  a'° 

69. aa  74      ,       5  68.54.3o 

40....     10»  o.i3  7i,5+3,:>  7i,5+ô,° 

75,5  67ft+3,5  ' 

1.4a  7»  70,5 

j*  75,5      3  67     +3 

3.  7  72,5  70     ^    * 

,M5  74>5  68 

46....  4.3o       .    7*,5         ,0  70     ^    ' 

-  r  Baromètre =  0*7451 

Circonstances  atmosphériques.  -J  Thermomètre  Baromètre.  •  •  =  -f**1*0 

v  Thermomètre  extérieur. . . .  =  -f»  7*3 
Tems  calme. 

On  a  touché  les  vis  du  pied»  à  deux  reprises  différentes,  pour  ramener  le 
niveau  :  une  première  fois  après  la  iam#  observation ,  et  ensuite  après  la  aott\ 
M.  Arago  observait  l'étoile  ;  M.  Chaix  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru =3  i854r  i35g5o 

Arc  simple =      4o*3o73o3o  =  36°  16' 35*66 

Correction  du  niveau • =    -f-        1  ,ag 

Réduction  au  méridien =    -—1.  i3,4a 

Réfraction =    -f-      4a>a* 

Distance  apparente  de  jS  au  zénith =  36. 16.  5,74 

Déclinaison  apparente  défi =  74.56.   i,46 

Latitude * < =  38°39'55*7a 

fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  SUPERIEUR. 

Le  Vendredi  îa  Février  1808,  au  matin* 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  - 

d'observation»,       de  la  pendule.       gauche.  droite. 

dîff.  dift 

i.,..    9*a6'46*       81  71,5 

a8.  8     79>5+  '>5     7*>S+  l>° 
a8.5i     80       .  7a>5  ,   - 

«9.47     79  +,'°     73  +°'5 


t  petite  Oursin 


4a*  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

=^===  Suite  du  Vendredi  1 9  Février  1 808 ,  au  matin. 

'**"*■"•  NIVEAU 

«OMBRE  HEURES 

d'obserrationi.      dft  la  pendule. 

5....      9»3o<o5'  79,5  !3*5+o.$ 

3i.  9  79  73 

3a>af  ^c+>.5  5  +.,0 

33.  afi  78,5 T  73 

84..B  80     +1§0  7>>5 

10....  34.55  79  7»,5^ 

35.^5  8i  70     + 

36. 18  79  7» 

37.40  78,5+a'5  7»,5^    «3 

38.19  81          .  70      ,   - 
38.5»  78     +    '  73     +3'° 

.?•*  8l,+  3,5  II     +3.o 

4°-  9  77.5^  73 

4o.56  81       ■    35  7°      .    3  . 

9o....  4i.37  77,5+ 3'5  73     +  3'° 

4».»7  79     _1>0  7»     _,, 

43.  7  80  7° 

43.5o  78,5_i5  7»,5__  lS 

44.31  80  '  70 

44.59  78,5_     .  7*.5         * 

45.41  80         *'D  70 

46.5o  78,5         -  7>»5_  .  5 

47.  7  80  70 

47*^  79     _  7»     -  1,0 

3o....         48.18  80  •  70 

49-  5  79,5 _     0  7°»5«  ,  0 

49.4a  8o,5        '  69,5 

5o.3o  79,5  70  0>a 

5i.  4  79,5        '  70 

•  5i  .40  79,5  _     5  70  5 

5a.  6  80  '  69,5 

5a. 55  80  69,5  - 

.  53.ai  8o,5"~°'5  69     "*"°* 

.54.  9  8o,5  69 

40....  54,38  8o,5        ^  69 

5B.3b  8o,5  .  69 

•56.  8  8o,5        '  6* 
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ÔBSËRVAÎIONS  DE  LAÎltCDE.  4*3 

■  Suite  du  Vendredi  îa  Février  1808,  au  matin* 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  /  * 

d'obeeryatioiu.       de  la  pendule.  gauche.  droite. 

43....    9y46*       79.5      s    •     70         5    . 

57.110  80  '  69>5 

58.  a  80  0ft  69,5 

58.33  80  °>°  %>5       °>° 

59. ao  80      ,       *  69       . 

10*0.6  79,5+°3  7o      +  1'° 

o.Sa  81     ^  68 

5o....  i.a4  80     +  1*°  69      +  '>° 

a.  10  81       .  68       •    ,  ~ 

a. 40  80     ^  69 

3.17  80  _  69      _      q 

54...-  3.44  8o,Ô~°'5  68,5  ' 

!  Baromètre =  ow748i5 
Thermomètre  Baromètre. ..  =  +  8°o 
Thermomètre  extérieur . .. .  =  +  5,o 
Tems  calme. 

Après  la  ac*\r  observation  on  a-  touché  à  une  des  vis  du  pied  afin  de  rectifier 
le  niveau. 

M.  Arago  obsferrêit  l'étoile  ;  M.  Chaix  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru =  3176*63975 

Arc  simple.4.* =      4o'3o8i435  =  36°i6' 38*38 

Correction  du  niveau =    +        0,2a 

.Réduction  au  méridien .*..... =    —  1 .  i5,58 

Réfraction .....* .......=    -f      4*>&7 

Distance  apparente  de  fi  au  zénith.  ...... =  36. 16.  5,89 

Déclinaison  apparente  de  fi .....=  74.56.   1 ,5a 

latitude . . .  =  .38°  3g*  55*63 

fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR. 

Le  Vendredi  19  Février  1808,  au  matin. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES         .    '■ 

tVobscnratioiif.        de  la  pendule.        gauche.  droite. 

^  diE  diE 

1  ....      9*a5'35"  70,5  78 

a6.314  7*     T"1,B  77>5~0'5 

37**8  71  78  .     . 

a8.  o  7a    ~  ''ô  77     ~  *'° 


0  petite  Oms*. 


'OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Suite  du  Vendredi  19  Février  1808»  au  matin. 


y 


Suit* 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE.  :  4*5 

Suite  du  Vendredi  ig  Février  1808,  au  matin. 

SOMBRE     HEURES         KIVEAU  *P«ii»<tam. 

4*ob«crvatioas.        de  la  pendule.        gauche.  droite.  ^ 

-  ...  .  diff.  diff. 

4l...       9*5i'3a0  7a  75 

5a.  5  7i>    +  l»°  76      +  ,'° 

#..':.'         53:io  70.5+  V5         ;   75,5  +  1'5 

_  . .  r  Baromètre ;,'. . .  =  om7438 

Circonstances  atmosphériques.  |  Thermomètre  Baromètre .. .  =4.9,0 

l  Thermomètre  extérieur. ...  =  +  6,6 
M.  Ghaix  observait  l'étoile  $  M.  Arago  le  niveau.  ' 

Arc  parcouru. . ,  * . .  .Y v  •;.-.;, .  =  1773*  1 1 1$ 

Arc  simple. .^ =      40*3979955  =  36°  16*   5"5i 

Correction  <H$  niveau. r .  i .v; =  +  o,5o 

Réduction  au  méridien =  —        45>9& 

Réfraction.,»..... .•:.... =+        4a,36 

Distance  apparente  de  fi  au  zénjth =36  16.   2,39 

Déclinaison  «apparente  de  /3. ..!....'. u. ,- . . . .  =  74. 56.   1 ,68 

Latitude. .  v.  *.....  ."*.  .......  tv z =  38°  3$'  59*  39 

llL  ,  <~n  ' ;"  ,  •-  .  _  .  .  .  r_.  .  L 

-/S  DE  LA  PETITE  OURSE.  • 

*  -  •  *  ■  -  •  « 

PASSAGE  SUPÉRIEUR. 

Le  Mardi  aï  Février  1808,  aa  matin» 

.NIVEAU 
NOMBRE  .,        HEURES         ,  ,;  «      ■     '   ■■■     y 

«fobeenraiions.        de  la  pend  aie.        "gauche.  droite. 

.     "  *  diff.  diff. 

!..->•         tflf    O"  75  .  78,5 

17-49     74.5+ M     79  +  °'5 
.!-.-■  i8:3o     75#5  .         78   . 

.9.  ,9      74.5+ 1»°    .80  +  *•<> 

,     ;      no.  4  :  76,-  .   77,5 

ao.40  73     +3'°  86,5 +3'*- 

.      .    ai.38.  .  .78.  ,         77 

.  aa.ia  73     +3'°;         80     +3'°    ...:■ 

.    a3.i9  74  '         78,5 

io....  a3.57  76     ~fl'°  77     ~~  1,a      . 

34.4a  74»5—io  '78,5^.o 

a5.ao  75,5         '  77i5"       ' 

37.  4  75,5  77 

54 


4»*  ofimvàfiôft&zte-mfttffle. 


fl  pttiw  Onm  Stàte  <*"  ifantt  a3  F^neri8o8,  au  matin. 


UIVEAU 
NOMBRE  HEURES        /**  *~ 


d'oUmation*.       de  la  ^êfadnle.        gaocb*.  IJroîfc. 

dut  aar. 

i5....     9^8'iy         74       .  78 

.118:47         74        °'°  78         °'° 

30.36  74  c  78  c 
S1.1 4  74.B-  °'5  77.5- °'5 
3a.i6          74,5.,  77 

lao....        '33.  1  75    ~°>5  76,5— °»5 

.        .  35.  !5         >4;5+*5  •         77     +*6 

36.  8         >5      .    •  76,5 

36/5a  74    +  ,'°  77,5+  *.° 

38.  à5  74,5      Vt  76,5      °* 

39'36  74    4.o5  77      .      • 

40.  i5  73,5^  °r  78     +1'0 

.  .   4.°-.56  74        .eo 77 

80....         4»-38  74         °'°  77         °»a 

45.37  74,5  77 
46.14  74,6  °'°            77  * 
46-57  74,5                       76,5      ao 
47.31  74,5  °'°         '  78,5      °'° 
48.i3  74,5                      76,5+10 

4e..,.  48.54  73,5+,'°  77;6+    *° 

4.....      £55       7I  +r'°        £  +I'° 

{Baromètre •—  0*7484 
Thermomètre  Baromètre...  sa  +  7*0 
Thermomètre  extérieur,  ...  =s  +  5,o 

Après  la  a8*f  observation,  on  a  touché  i  une  des  vis  du  pied  afin  de  diminuer 
l'inclinaison  de.  Taxe. 

H.  Arago  observait  rétoile;  M.  Chais  suivait  le  tairèau. 
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Suite  du  Mer  di  a3  JSfrrîtr  ifoS,  <m  rtrôti.  œ=hb 

0 -petit*  Ooift) 
Arc  parcouru =  169a'  87390 

Arc  rimple =      4ot.3o65a5a.  =  36«i6'3$*i6 

Correction  du  nrrean .'...=    -f-        0,17 

Réduction  an  méridien =  •  —  1.11,36 

Réfraction............ ;...  =    +      40,89 

Distance  apparente  de. g  au  zénith... =  36. 16.  4t9^ 

Déclinaison  apparence.  <je  0 =  74. 5S .  3,09 

Latitude =  SfrSg  Sf  i3 


£  DE  LA  PETjrE  OURSE. 

PASSAGE  SOPÉRJEOa. 

Le  Dimanche  a8  Février  1808,  an  matin. 


WIVEAU 
NOMBRE  HEURES  . 


d'obeerrationf.       de  1»  tèndole.  gauche.     *    '  droite. 

~  '                               diff.  or-       diff. 

1....      9»ia>*  77.*_So  79     _3o 

14.48  %     ~3*9  76.^       3'° 

i5.a9  77,8  7«3 

i«.  8  7,9,5""  l-#  77     "  ,'5 

i6.55  78  78 

17.09  89    ~V>  7«           *° 

18.  4  78  7*     _  a  o 

10....          18.40  8g     ""%•?  7*  •         J 

19.19  78  77.-6      „  ç 

«â..4Ç  .79     "'*  77 

■fcfc  79          0>0  7S,6+0,5 

.•'.•té  39-            -"  77 

ai. 53  79  78,6, 

aa.97  7?.            '  77,5 

#•.  7  78   "  .   ftc       "    77  ' 

a3.4a  77.5 +°*5  77    '   '  °.* 

»4.3i  79,5  75 

ao....         a5.  7  7875^    '  7S     +  *»° 

a5.49  78.'5  ,      -'■"  76,      .    .  . 

96.37  78     rt<?'5  77     *** 

■7-  7  78,a  .  76,5^  ,  ~* 


4*8  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE/ 

Suite  du  Dimanche  a8  Février  1808 ,  au  matini 

0  petite  Chope,  NIVEAU 

NOMBRE            HEURES  ,                     »                      * 

d'obserrâtioni.        de  U  pendule,  gauche.         '  droite.      ^ 

*5 9^8'V  "    78.5       ,5  76         '   5 

A9-  °  -  77     *  •  77»5  \  '. 

aâ.43  80  74   ,  3  5 

3o.a6  76,5  +  5'5  77»5^  ' 

3o.59  8o,5  74,5     o 

3o....    3i.36  77,3^°'*  7*,5 

3a.  17  79,5  74'f  +  3,o 

3a. 56  76,5  +  3'°  77,5  T  ' 

33.36  80   ,  .  74   ./ 

■B4..7  *  76   +  4'°  78   +4'° 

34.53  80  74e  +  3,5 

35.36  76,5  +  3'5  77,5  ^  °» 

36.i8  8o,5  73,5 

36.59  77   +  3'5  77   +  3'5 

37.35  80.   ,   _  74   ,  .  c 

<o....    38.. 1  77.5  +  a>5  76,5 +  *'5 

ut  £■+■•»  7f+«>5 


4Mo          79     +3>0         74,5  3 
48....          43.i6           76                          77>5 

{Baromètre * .'. .  =  o*754o& 

Thermomètre  Baromètre. . .  :=  -f-  6°a 

Thermomètre  extérieur....  =  -f-  3, 9 
M.  Chaix  observait  l'étoile.  M.  Arago  le  niyeau. 

Arc  parcouru . , =  ig34r46°3a5 

Arc  simple =      4o*3oïa568  =  36°  16'  i6#oy 

Correction  du  niveau =    -f*        o,5S 

Réduction  au  méridien =    —      55, 5G 

Réfraction  . .' s=    4-      43,4° 

Distance  apparente  de  l  au  zénith - =  36. 16.  4>4& 

Déclinaison  apparente  de  £ , , =  74-56.  a,47 


Latitude. . £. . , . =  38°  3o/  58'oi 
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OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 


4*0 


fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 


PASSAGE  SUPERIEUR. 


ï  petite  Ourle. 


NOMBRE 
d'ebiervationi. 

1  •  •  •  « 


10. • .  • 


*0. 


3o. . . . 


£e  Lundi 

HEURES 
de  la  pendule. 

9*  ta' 48* 
i3.ag 

.  14.56 
i5.4* 
16. 3a 
17.111 
17.511 
18.4a 
19.15 
ao.  5 

.  A0.4& 

ai.a3 
ai.  53 
âa.34 
a3.  5 
a3.57 
a4. 3a 
a5.i3 
a5.4o 
a6.ao 
a6.56 
a7.37 
a8.  9 
28.56 

*9**9 
3o.i5 

3o.5o 

3k3i 

3a.  4 

3a.  5 1 

33. 3o    . 

34.  8 

34.38 


39  Février  1808,  au  ma/i/i, 
NIVEAU 
gauche. 


diff. 
8l,5"  4'5 

75'5-5o 
8o,5       D'° 

7<  .-  5,5 
79>5 

79 
73 
8a     —  9»° 

83,5-  9'5 

77,5+  j  5 

77>Z, 
75,5+  *>* 

77,5  J.  on 
75,5  +3'° 

78  . 

76  +fl'° 

75,5+ 3'° 
7I.+3'0 

77  -°'5 
76,5+  o,5 

77  ,-  o,5 
77»5 

76,5 

77.5-  I'° 

76,5  _ 

77 


o,5 


78,5 

74 
7.9,5 

74.5 
8o,5 

75 

79,5 

75,5 

8i,5 

73,5 

81 

71,5 

76,5 

78 

76,5 

78 

75,5 

78 

75,5 

77,5 

75 

78 

75,5 

78 

76,5 

76 

75,5 

76,5 

76 

75,5 

76,5 

75,3 

76,3 

75,5 


diff. 

-4,5 
-5,o 

—  5,5 

-4,o 

—  9,ô 

—  9,5 
+  ',5 

+  »,5 

+  3,5 

+  a,o 
+  3,o 

+  3,5 

—  o,5 

+  1,0 
-o,5 
-1,5 


0f*ûtfi  Owk. 


43a  OR&3*¥ÀTJ08$  D6  *.ÀTW©R># 

Suite  a\  Ijwfi  3Q  Fém&  \8ç8.4qu,  matin. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES         . 

d'obeerratione.        de  la  pendule,        gaçche.  droite. 

diff.  diff. 

35,...      g*35'ao#  76,6  76 

35.57  77     "^  7&,5^0'5 

37-*>  77  '  75    -°*5 

37-55  76  76 

4o,...  38,a8  77     ~  lj°  75,  ' 

?9^  78  '°  74 

f'*  76,5_      5  75,Ç_0,5 

41.  o  77  7S 

46....        4»iP  77,5         *"  745        ' 

{Baromètre =2  0*754* 
Thermomètre  Baromètre...  :=  +  7*0 
Thermomètre  extérieur-  ...  =  +  5,o 
Tems  calme.                                 v 

On  a  touché  i  la  vis  méridienne  du  pied  de  l'instrument,  pendant  lac,**,  la  i&" 
et  la  a5m#  observation. 

M.  Chaix  observait  l'étoile  ;  M.  Àrago  le  niveau. 

Arcparcouru " -*  i853'7a*8 

Arc  simple... ^     4ofq9gfty8  =  96*1?  u*5i 

Correction  du  niveau \9mf  —  _  0  55 

Réduction  au  méridien ; =  — .        4g  qa 

Réfraction. . _  +        j^\^o 

Distance  apparente  de  fi  au  zénith =  36. 16.  4, 14 

Déclinaison  apparente  4e  /3 , =  74.56.  a, 56 

Latitude _  38* 3g'  58*4* 

A  DE  LA  PETITE  OURSE,        ' 

PASSAGE  SUPERIEUR. 

Le  ffardi  iv  Mars  1808,  au  matin. 

NOMBRE  HEURES        , —  ^^A°        11 

d'obturation*,        de  la  pendule.        gaiaphct  ^coiie» 

dHR  diff. 

i...,.      ofcv>'5V  67.5  '  8»,5  . 

u,#         78    ~10^  7a     -10'5 
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NOttfeRÈ 

d'obtèrffctioiis. 

3.... 


10. • • # 


so., 


3o. 0 • • 


OBSBKYATICmS  DE  LATITUDE. 

Suit»  du  Mardi  i"  -Mars  1808,  au  malin. 


4& 


4©. . 


HEUBES 
de  la  pendule. 

dW  lu' 
l4.  8 
14.57 
l5.4l 

17.  8 

17.44 
18.41 
19.35 
ao.i3 
ao.5g 
ai  .39 
aa.ai 
«3.8 
a3.54 
•4.43 
s&'.sS 
36.  4 
a€.53 
87.48 
28.37 
89.37 
3o.3o 
31.17 
31.57 
3a.  36 
33.i8 
34.3o 
35.  a 
35.44 
36*4 
37.14 
37.55 
38.4a 

39 .  ao 

40.  4 
40.40 
4i .  a6 
4».ia 


NIVEAU 


gauche. 


—  4,0 

,-3,5 


-1,5 


"7i 
75 
73 

75,5' 

75    —-4  fi 

71,5      *« 
74,5-3^ 

71,5 

74    •-■•* 

7a 

74,5- a'5 
.73,5 

74 
73,5 
73,5-  »<• 

73,5- 1'° 

73,5 

73,5- '>° 

73 

73 

73 
73,5 

73 
73 

73         K 

73,5-  °'5 

7fl»5-_  1,0 
73,5        * 

73,5 

73,5 

73 

74 

74         1,b 

^  °>° 


0,0 


t  —  °*5 


o>o 


0.0 


—  1,0 


droite. 


di*. 


79 

75  - 

4,0 

78 

74,5- 

3,5 

79 
•74,5  ~" 

■4,5 

78 

75  - 

■3,o 

77,5  _ 
75 

3,5 

77  __ 

3,5 

74,5 

76  _ 

'  L,0 

75 

7e 

75 

1,0 

76   _ 
75 

1,0 

75,5 
75   "" 

■  0,5 

75 
75 

0,0 

75    . 

^*  t 

74,5"" 

•  0,0 

75 

75 

o,o 

75 

o,5 

74,6  "" 

<**)%* 

75 
74,5"" 

o,5 

74,5 

0,0 

74,5 

- 

74,5  _ 

o,5 

74 

75,5  _ 

i,5 

74 

75 
75 

0,0 

#p*Utc  Qot**. 
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Suite  du  Mardi  t*r  Mars  1808,  au  matin. 


S  petite  Oont. 

(Baromètre ss  o"7485 
Thermomètre  Baromètre. . .  =4-8*5 
Thermomètre  extérieur.  . ..  =  +  7>5 

Après  la  seconde  observation  on  a  touché  i  celle  des  vis  du  pied  qui  est  située 
dans  le  méridien,  afin  d'amener  l'axe  de  l'instrument  ptus  près  de  la  verticalité. 

M.  Arago  observait  l'étoile.  M.  Ghaix  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru. .  .• , =  1612*095635 

Arc  simple =      4o'3oa3go6  =  36°  îff  19*74 

Correction  du  niveau , =—  0,9a 

Réduction  au  méridien =3  '~—        56, 06 

Réfraction • =s  •+•        4fl>48 

Distance  apparente  de  £  au  zénith =  36. 16.  5,a4 

Déclinaison  apparente  de  /3 =  74.66.  a, 68 

Latitude =  38*39' 57*44 

*  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR. 

Le  Mercredi  a  Mars  1808,  au  matin. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  , 

d'oUcnratioM.        de  la  pendule.       gauche.  droite. 

diC  diff. 

1....       9*   g'58'  70  78 

10.4a  7a      ~"  2'°  .    76      *"  a'° 

la.  4  7»           .'  77 

ia.44  73     ""  a'°  75     —  *»° 

i3.36  71  77 

14. i3  73     —  a'°  '  7$     —  a'° 

i4-58  7o,5_  77. 

15.38  7a           ,fô  75,5       ,»9 

16.45  70,5  }6,5 

lO....  17.3S  71        ~"  °'5  76       —0,5 

18. 34  70  77 

19.  3  71     •""  1»°  76    —  l-° 

19.45  71  75,5 

ao.ai  71,5  *  75,5 

a».  10  70.5       ^  ^  76 

ai  .58  70,5       °'0  76  °'Ç 

As/Ai 


i>* 


o,o 
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Suite  du  Mercredi  2  Mars  1808,  au  matin. 

JNIVEAU 
NOMBRE  HEURES  ,  - 

d'observations.        de  la  pendule.         gauche.  droite. 

diff.  diff. 

17....      0*23' 56*  to,5  76 

33.38  70,5       °>°  76  °'° 
24.3q           70>5                       7^>5 

*o....         flS.oi  70,5  '              7b,t) 

a6.38  70  0>0           ,5.5        0>0 

37.37  70  75,3 

aS.ao  70,5  75           0j0 

39.  a  70,5  '             75 

«9-57  7°>5  75      +o,5 

'         3o.3a  70  °.°  75>5 

33.  3  69,5  +  °>5  76 

3s.5o  70,5  75       ,       5 

3o....         33.33  70      +  °»5  75,5  ' 

34.  u  70  -75* 

34.49  7°  °'°  75 

35.37         71  74 

36.13  70      +»>°  75      +     ' 

37.53  7o     t*  *»«  75 

38.35  71  7/ 

39.39  70      +1'°  75      +1'° 

40.46  7o.5  +      g  74,5 +0,5 

5o....  41.18  70  75 

{Baromètre =  om7534 
Thermomètre  Baromètre...  =  +  9°3 
Thermomètre  extérieur.. . .  =  +  8.0 

M.  Arago "observait  l'étoile;  M.  Chaix  suivait  le  niveau. 

Arc  parcouru =  1612*  10760 

Arc  simple =      40*302687    =  36°  16'  20*71 

Correction  du  niveau =    —        0,11 

Réduction  au  méridien =    —      57,34 

Réfraction f =    -+■      4*>$7 

Distance  de  fi  iu  zénith t=  36. 16.   5,93 

Déclinaison  appparente ♦ =74-56.  2,83 

I^atitude '. =s  38°  39' 56 "90 

55 
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4  petite  Oium. 


fi  DE  LA  PETITE  OUIU 

5E. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR. 

Le  Vendredi  4  Mars  1808,  au 

,  matin. 

NOMBRE            HEURES 
d'obici  valions.        de  la  pendule. 

NIVEAU 

gauche. 

diff. 

droit.. 

dur. 

1....       9*  8'3o" 

68               R 

8o,5 

,9-33 

73       -5'° 

75,5-  5»° 

10.  9 

68,5       - 
73,5-  5'° 

80 

10.45 

75      —  5,0 

H.33 
la.  9 

69     —  ^  5 
73,5      4'5 

79,5 

75    —4.5 

13.5a 

68,5 

79.5 

i3.a4 

73,5-  5'° 

74.5-  5^ 

i4-  0 
10. .,.           i4.38 

70     —35 
73.5      3'5 

78     -35 
74,5       3'& 

i5.a7 
16.18 

7>,5-fl'° 

76,5      â'° 

17.  3 
17.33 

70 

78 
75,8-  *» 

18.19 
i8.53 

70 

7*     —  fl/° 

7718        o* 

19. 3a 

7», 5 

7&      * 

ao.14 

7a     —  °>5 

74,5-  °'5 

20.54 

7"»5 

76 

ao,...        ai. 37 

7a     -o,5 

75,3-  °'7 

aa.  6 
aa.4a 

70,8 
7i,5-  °>7 

76,» 
75,5-  °'7 

a3.i4 

70»5          , 

76     ~°'5 

a3.44 

7.     ~o>5 

a4.a6 

71 

76 

a5.  0 

7.          °»° 

76          °>o 

a5.36 

71,5 

75,5 

75     -°'5 

a6.  9 

7..5      °'° 

ag.46 

7i,5 

75,3      o« 

8b....          ûj.ûS 

7x»5      °>° 

75,3      °* 

48.  0 
t  a8,35 

7Ô.5+  '•* 

£'+»> 

*9i4 
*9»43 

70,5 

70,5 

1         0.0 
76 
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Suit*  du  Vendredi  4  Mars  1808,  au  matin. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  ■  -  i 

d'observations*       de  la  pendule*        gauche.  droite. 

^  *  diff.  diff. 

35....       9\3o'a5"  70,5  76 

So.54  71     r~°'5  75,5  ~°'5 

3i,a7  71,3  75      ,       - 

,     S..  1  7.     +°.3  75,5+ °'5 

Sa.^o  71,5  -     75 

4o.,..    33.i3  71,5   °'°  75 

33. 5i  71,3  75   ,   K 

34-aa  71  +  °>3  75,5 +°'5 

.35.  8  71  75   t   g 

35.40      70,5+ °»5      75,5"*"  °' 

3&.ia  71  75      . 

36.47  7°     +I'°  76     +,,° 

?f  7'  75 

37.5a  71  '  75 

38-^8  7i,5+      5  74,5,    «5     ' 

5o..„         39f  0  71     +  °'9  75     ^    '     * 

{Baromètre =  om75o8 
Thermomètre  Baromètre.  ..=.-+•  g<>3 
Thermomitre  extérieur....  =  -f-  7,0 

M.  Chaiz  observait  l'étoile  ;  M.  Arago  Je  niveau. 

Arc  parcouru , .  sss  aoi5*  089a 

Arc  simple ==      40*301784    =  36°  16'  \f  78 

Correction  <lu  niveau. ,,.,,.,..=    —        o, 55 

Héduction  au  méridien =     —       53,  a6 

.Réfraction , , .,..*., =    -f-      4aj65 

Distance  apparente  de  fi  au  zénit, • . .  •  =  36. 16.  6,6a 

Déclinaison  apparente • =  74- 56.  3, 1 1 

Latitude ,,, =  38° 3o/  56* 49 

..11  r  '  «"  ' 

fi  DE  M.  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR. 

Le  Samedi  5  Mars  1808,  au  matin. 

'    NIVEAU 

NOMBRE  HEjURES  >%    .   '  m  1      , 

d'observation*.      .  de  la  pendule.      -tanche,  droite. 

r  e         anr.  aî*. 

1.,.,      9*6'54*  68,5  _      5       ■    7*,5_      5 

Vép  &9      -°'5  7*  ' 


f  petite  Ourse, 
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#  petit.  Onne.          "  N0MBRE 

HEURES 
de  la  pendule. 

meai  o  mars  îooo, 
ISIVEAU 

au  matin. 

d'observations. 

gauche. 

droit.. 

diff. 

diff. 

3. . . . 

9*  9'    i' 

70     -°'5 

77.5 

9-38 

77,5       °>° 

10.24 
io.55 

68,5 
«9.5-  ^° 

78              * 
77.5 -°'S 

11. 5o 
ia.a3 

70,5  .X  n  S 
70       +°>5 

76,5 

79      -r  Or» 

/ 

i3.  3 

70 

O.O 

77 

10. • • • 

i3.35 

7° 

77          °>* 

14.14 

6.9,5 

77.5 

14.55 

69,5       °»° 

77.5       °>° 

i5.a7 

69'5^_      c 

77      . 

16.  3 

69     +0'5 

78     +1'0 

16. 5i 
17.  a7 

7°.5  , 
68,5+ *'° 

7e       . 

78     +a'° 

% 

18.   1 
18.45 

7°'5  4-  a  5 
68     +  a,a 

75.5  _, 
77.5^    ' 

19.3a 

71       .    _ 

74.5 

AO . . • . 

ao.  1 

«9     +3'° 

77  +''s 

ai.  0 
ai.3i 

68     +  fl'5 

S..+- 

aa.3a 
a3.ia 

71     +35 
«7,5  +  Ô'S 

£>••• 

a4.  0 
fl4.37 

5     +3'° 

5  +«* 

a5.ig 

a  5. 5  8 

d*3-0 

77.5 

3o...« 

a6.a8 
a6.58 

S     +  - 

75 

a7.39 
28.11 

67,5+ 5'° 

77  »û. 

ag.  a 
39.39 

.S'5+«'5, 

3o.   S, 
3o.48 

67,5+  3'° 

£.+•" 

3i.38 

3a.  18 

67   +d*5 

£'+<- 

4o.... 

3a. 5i 
33.  a5 

68     +S'a 

;.-«  +3-° 
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Suite  du  Samedi  5  Mars  1808,  au  matin. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  •— — -— ^— — — ^ 

^observations.        de  là  pendule.        gauche.  droite. 

1  *  diff.  .     '  diff. 

41....      9*34'  4'  70,5  74      .    - 

34.37  68     +  *>5  77     +  3,° 
35.  8  70              5  74,5         ' 

35.38  67>5+fl'&  77,5+^° 
36.*o  70              5  74,5 +3 

46....         36.48  67>5-        '  77,5^    ' 

(Baromètre rss  om748o 
Thermomètre  Baromètre. . .  =  +io°o 
Thermomètre  extérieur.  ...=-+"  6,5 

M.  Arago  observait  l'étoile  ;  M.  Chaix  le  niveau. 

Arc-  parcouru =  1 853*  8600 

Arcsiinple =      4o'3oi3û4  e=  36*i6' i6"a5 

Correctiqn  du  niveau . . =:  +  °>9& 

Réduction  an  méridien ;  • ss  —        5a, 21 

Réfraction... =  -f-        4a>&1 

Distance  apparente  de  fi  au  zénith. =  36.  j 6 .  7, 56 

Déclinaison  apparente. ..... .  • =  74.56.  3,a5 

Latitude =  38' 3o' 55"  69 

***^  I  III  I         I      '  ■  I  I  !..  —  II.  ■  — — — — i É— — y 

fi  DE  LA  PETITE  OURSE. 

PASSAGE  SUPÉRIEUR. 

Le  Dimanche  6  Mars  1808,  au  matin. 

NIVEAU 
NOMBRE  HEURES  . 

d'observations.        delà  pendule.        gauche.  droite. 

diff.  dUT. 

1....      9*  5' a6"  68  80 

9.36  68,5- °>5  79     "~I'° 

îo.aa  70  77,5 

11.48  69     +l'°  78     +°>5 

14.30  68,5^    '  78.5+  a'° 

i-9.36  7'.5+3o  75,5 

33.  5  68,5+  °'°  78,5  +  ô'° 

ïo....         a5.  a  67,5  79 


fi  petite  Ourie. 
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Suite  du  Dimanche  6  Mars  1808,  au  matin* 


/8  petite  Oune. 

(Baromètre =  o"7465 
Thermomètre  Baromètre...  =  -f-  9° 5 
Thermomètre  extérieur.  ...=«+•  7,  a 


M.  Ghaix  observait  l'étoile.  M.  Arago  suivait  le  niveau. 

Brouillard ,  on  ne  voyait  l'étoile  que  par  momens,  et  alors  même  elle  était  ex- 
trêmement faible.  Le  ciel  a'est  couvert  tout-à-fait  après  la  dixième  observations. 

Arc  parcouru =    4°3ro3775o 

Arc  simple =      4o*3o3775o  =  36° i(?  a4*a3 

Correction  du  niveau * =  +  o,8o 

Réduction  au  méridien • =  —        55,58 

Réfraction =4"        4^^° 

Distance  apparente  de  fi  au  zénith =  36. 16.  ia,o5 

P.éclinaiaon  apparente  de  0 • =  74*56.  3, 40 

Lalitude =  38*39' 5i'3{)~ 
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Résumé  des  observations  du  passage  inférieure  de  /»  de  là  petite  Ourse. 


Dates. 

Nombre 
d'observations. 

Latitude. 

Nom  de 
l'observateur. 

11  décembre  1807 
ia, t ,  .   .    , 

6a 
60 
60 
68 
46 
00 
60 
18 
34 
10 
3o 
a6 
56 
70 

4° 
54 

38039/ 54"45 

53,79 

53,a9: 

64,65 

57,16 

55,6a 

5?,4o 

56,33     ' 

S5'Z7 
55,8o 

56,59 

38.4o.  o,3a 

3q.55,54 

56, 80 

56,o6 

55,o8 

Arago. 
Arago. 
Arago. 
Arago. 
Biot. 

i3.. ............ 

14 :.... 

i5 

)Q 

Biot. 

O • 

20 

Biot. 

ai 

Biot. 

23.  .  . 

a3 

Biot. 
Biot. 

a4 

Chaix. 

a5 

Biot. 

a6 

Arago. 
Arago. 
Chaix. 

a? 

i.; :.::.: 

a* 

Chaix. 

Moyenne  par  734  observations  =  38°  Stfbb''  9a. 


Résumé  du  passage  supérieur  de  fi. 


Dates, 

«    Nombre 
d'observations. 

Latitude. 

Nom  de 
l'observateur. 

28  janvier  1808... 

?9 

3o 

ier  février 

a. 

36 
4o 
5o 

Û 
il 

44 
4* 
48 
46 
4o 

t 

10 

38039'54*8© 
54,08 
54,  a6 
56,  ig 
56,54 
55,7a 
55,63 

59,20 
57,i3 
58,oi 
58,4a 

57,44 
56,90 

56,49 
55,6q 
5i,35: 

Arago. 
Arago. 
'  Arago. 
Arago. 
Arago. 
Arago. 
Araço. 
Chaix. 

10 

ia. . ." 

10 

a ::.:::... 

a8 

a9 

i,r  mars... 

a 

Araço. 
Chaix. 
Chaix. 
Arago. 
Arago. 
Chaix. 

4 

t.....:..: 

6 

Arago. 
Chaix. 

Moyenne  par  698  observations . 
Moyenne  par  le  passage  supérieur. 


=  38°  3g' 56"  îa 
:38.39.55,9a 


Moyenne  des  deux  ou  latitude  par  fi  =  38°  39'  56"  oa 
Latitude  par  la  polaire =  38.3g. 56, 00 


Moyenne  ou  latitude  définitive. . . .  =  38°3g'  56*oi 
Réduction  au  centre  de  la  station.  =  +  Oj  * 


44o  OBSERVATIONS  DE  LATITUDE. 

Ces  observations  de  latitude  terminent  la  partie  de  nos  opérations 
qui  est  relative  à  la  mesure  de  l'arc  du  méridien,  compris  entre  les 
parallèles  de  Barcelone  et  de  Formentera.  Ici  serait  donc  naturellement 
la  place  du  chapitre  dans  lequel  nous  devons  donner  les  comparaisons 
de  cet  arc  avec  les  autres  portions  de  la  méridienne  de  France,  ou  avec 
les  mesures  récemment  exécutées  en  Laponie,  dans  l'Inde  et  en  An- 
gleterre; cependant  il  nous  a  paru  plus  convenable  d'attendre,  pour 
nous  livrer  à  cette  discussion ,  que  la  vérification  de  la  latitude  de 
Dunkerque,  ordonnée  par  le  Bureau  des  Longitudes ,  ait  été  effectuée. 
Mais  pour  ne  pas  interrompre  l'impression  de  cet  ouvrage,  nous  allons 
dès  ce  moment,  rapporter  les  observations  de  la  longueur  du  pendule. 
Un  chapitre  à  part,  à  la  fin  du  volume,  renfermera  les  conséquence* 
qu'on  peut  déduire  de  ces  divers  genres  de  mesures. 
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EXPERIENCES 

SUR  LA  LONGUEUR  DU  PENDULE  A  SECONDES 

Faites  en  differens  points  de  Varc  du  méridien  qui  s'étend  depuis 
Vile  de  Formentera>  la  plus  australe  des  PithiuseSj  jusqu'à  Unstê  la 
plus  boréale  des  Iles  Shetland. 

JDàns  ces  expériences,  on  a  pris  pour  modèle  le  travail  fait  par  Borda 
et  les  commissaires  du  Bureau  des  Longitudes,  sur  la  longueur  du  pen- 
dule simple,  à  Paris;  travail  achevé  sous  le  rapport  de  la  précision 
et  du  choix  des  procédés ,  et  dont  nous  ne  nous  sommes  écartés  qu'au- 
tant que  l'exigeaient  les  circonstances  et  l'isolement  absolu  où  noua 
nous  trouvions  dans  la  plurart  de  nos  stations. 

Tous  nos  résultats  sur  kHongueur  du  pendule,  ayant  été  obtenus 
par  un  ensemble  d'opérations  uniformes ,  excepté  ceux  de  Londres ,  qui 
ont  étéconcluspar  le  transport  dedeux  pendules  de  comparaison ,  il  suffira 
d'en  donner  une  seule  fois  le  détail.  C'est  ce  que  nous  ferons  à  la  station 
de  Formentera,  la  première  oùnous  avons rommencécegenre d'opération* 

(*)  Dans  la  méthode  de  Borda,  le  pendule  simple  est  formé  par  une 
boule  de  platine  suspendue  à  un  fil  de  métal  (fig.  i);  l'extrémité  infé- 
rieure du  fil  est  serrée  à  vis  dans  le  bouton  d'une  calotte  sphérique  de 
cuivre,  de  môme  rayon  que  la  boule,  et  qui,  appliquée  sur  sa  surface 
avec  un  peu  de  suif,  y  adhère  eu  vertu  de  la  pression  de  l'atmosphère 
et  du  contact  parfait  résultant  de  la  sphéricité  ;  l'autre  bout  du  fil  est 
attaché  à  la  queue  d'un  couteau  de  suspension  (fig.  2)  lequel  oscille  sur 
un  plan  cl'agathe  (fig.  3),  que  l'on  rend  bien  horizontal,  en  posant  sur  sa 
surface  un  petit  niveau  de  verre,  sans  monture.  On  accordepréalablement 
k  masse  du  couteau,  de  manière  que  ses  oscillations  soient  à  très  peu  près 
synchrones  à  celles  de  l'horloge  sur  laquelle  on  se  propose  de  régler  le  peur 
dule  total.  Cela  se  fait  par  le  mouvement  d'un  petit  bouton  vissé  sur  la 
tête  du  couteau,  et  qui,  en  se  tournant  ou  se  détournant,  s'approche  ou 

(*)  Ce  qui  va  suivre  est  extrait  en  grande  partie  d'une  note  lue  à  l'Institut  par 
l'un  de  nous,  le  aj  juin  1808  9  quelque  tems  après  son  retour  de  Formentera;  nous 
avons  préféré  cette  exposition  à  une  rédaction  nouvelle,  parce  qu'elle  donne  la 
preuve  des  soins  que,  dès-lors,  nous  avions  pris  pour  obtenir  des  résultats  exacts, 
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s'éloigne  du  plan  de  suspension.  Quand  le  synchronisme  des  oscillations 
partielles  est  aussi  approché  (pie l'*u peut  Pâttetiir  par  cette  méthode, 
on  suspend  au  couteau  le  fil  et  la  boule ,  en  donnant  au  fil  une  longueur 
telle  que  le*  oscillations  de  tout  le  système  diffèrent  peu  de  celles  de 
l'horloge ,  et  par  conséquent  de  celles  du  couteau  seul-  Cette  condition 
remplie,  on  peut  démontrer  également  par  le  calcul  et  par  l'expérience, 
que  la  masse  du  couteau  n'a,  sur  la  longueur  dû  pendule ,  qu'une  in- 
fluence absolument  insensible;  ce  qui  Vient  de  ce  qu'alors  son  centre  de 
gravité  étant  excessivement  près  du  plan  du  suspension,  le  système  total 
du  couteau,  de  la  boule  et  du  £1  n'a  plus  qu'un  eflbrt  infiniment  petit  à 
exercer  pour  achever  de  régler  exactement  les  oscillations  propres  du 
couteau,  et  les  accorder  avec  celles  de  tout  le  système. 

Le  pendule  ainsi  disposé,  on  établit,  à  sept  ou  huit  mètres  de  distance 
une  lunette  fixe,  dont  l'oculaire  porte  à  son  foyer  un  £1  fixe  et  vertical. 
On  dirige  ce  fil  sur  celui  du  pendule  dan^'état  de  repos;  et  l'on  a  fixé, 
dans  la  même  direction ,  sur  la  lentille  d^horloge,  aussi  en  repos,  un 
petit  cercle  de  papier  qui  sert  d'index;  ces  préparations  terminées,  ob 
met  l'horloge  en  oscillation,  et  (m  ne  Fenrétephia,  Quand  sa  marche  est 
bien  assurée,  on  commence  à  faire  osciller  aussi  le  pendule.  S'il  «entourait 
«actemcntaommeeHeril  se  retrouverait  toujours  dans  la  mène  pontioa 
par  rapport  a  l'index,  dans  toutes  les  oscillations  consécutives;  maïs  ce 
cas  n'anrive  jamais ,  et  le  pendule  va  plus  ou  moins  vile  que  l'horloge; 
s'il  va  plu*  vite,  il  ne  reste  qu'un  instant  d'accord  avec  l'index ,  apw 
quoi  il  le  dépasse,  s'en  écarte,  y  revient  en  sens  «mtraire^  ie  dépane 
«le  nouveau^  et  après  s'en  être  écarté  enoore.,  revient  QOfaqider  une 
Jecdndn  foi*  afcec  lui*,  et  suit  son  mouvetnerit  «l'osdflation  pendant  un 
instant.  La  lunette  qui  sert  pour  observer  ces  écarts  et  ces  coïncidences 
grandit  l'arcdncrit  par  le  pendule  et  par  l'horloge ,  augmente  leur  vitesse 
apparente  y  et  permet  ainsi  de  juger  les  époques  des  comcàdenees  onaeheau- 
coup  de  précision.  Entre  deux  couKidea^esocaùséctitives^iependule^agm 
ou  perd  deux  oecUlaticms  sur  l'horloge ,  et  terne  simple  proportion  &àt  «on- 
itettre  combien  il  di>it  en  gagner,  ou  en  perdre,  pendant  toute  la  durée  d'un 
jour  moyen*  solaire.  On  fait,  à  ce  résultat,  imepctitocorrertra  dépendante 
de  l'amplitude  des  arcs,  parce  que  le  tems desoscillations  dans  les  grands 
arcs,  est  plus  considérable  que  dans  les  petits  arcs; et,  quand  ceux-ci 
n'excèdent  pas  i  ou  a  degrés ,  la  différence  est  sensiblement  propor- 
tionnelle à  la  seizième  partie  du  carré  de  leur  sinus.  Dans  des  ampli- 


Digitized  by 


Google 


PU  PENfHJLE  À  SECONDES.  #3 

tudes  fiùB  Considérables  la  formula  de  correction  est  un  peu  plus  com- 
pliquée. Au  moyen  de  cette  correction  on  ramène  toutes  le»  oscilla- 
tions observées ,  à  être  des  oscillations  infiniment  petite»,  et  l'on  connaît 
ainsi  le  nombre  de  ces  oscillation*  que  ferait  le  pendre  d'e*périe»ee, 
dans  un  jour  aolake  moyen. 

Dfans  ces  expérience* ,  il  est  dVsae  importance  extrême  de  connaître 
(exactement  la  température du4&  qui  soutient  la  boule,  car  sa  longueur  > 
et  par  conséquent  cette  du  pendule  mém,  est  une  fonction  de  cet  élé- 
ment; en  outre,  *comme  un  fil  métallique  qui  oflre  beaucoup  de  sur* 
lace  et  peu  de  masse,  est  beaucoup  plutôt  affecté  par  les  variations  lia 
température  que  ne  le  sont  les  thoiâwamètnes  les  plus  sensibles,  il  faut 
tacher  que  ces  variations  isôeot  très  petite*  et  taè*  lentes,  pendant  les 
expériences,  afin  de  pouvoir  le*  hàe*  connaître;  enfin ,  il  finit  préserver 
le  pendule  des  petites  agilatkns  que  l'air  ambiant  pourrait  lui  imprimer. 
Pour  remplir  cette  dernière  condition ,  no»  enfermons  tout  l'appareil, 
et  l'horloge  même  qui  sert  à  fixer  les  coftndfcdenees,  dans  mreçraadeoage 
vitrée  qui  l'isole  de  la  niasse  d'air  de  la  chambre  où  Ton  opère,  et  neqs 
observons  las  coïncidences àiraroers  les  litres  qui  composent  ses  parois- 
De. plus  y  nona  suspendons  daiKoétfae  cage,  à  peu  de  distance  du  fil  du 
pendule,  deux  thermomètres  hten  sensibles ,  et  dont  la marche  a  été 
exactement  vérifiée;  l'un  répond  à  son  extrémité  supérieure ,  l'autre  à 
son  extrémité  inférieure  ;  et^à  chaque  coïncidence  que  JP on  observe,  on 
lit,  à  travers  le  vitrage r leurs indica tiens.  De  cette  manière,  la  cage  ne 
s'ouvre  jamais  pendant  que  le  .pendule  est  en  mouvement,  et  que  lai 
coïncidences  s'observent,  ce  qui  troublerait  bt  régularité  de  ses  mou- 
vemens;  on  n'y  pénètre  que  lorsque  la  série  entière  des  coïncidences 
est  terminée.  Par  le  même  motif,  lorsque  nous  commençons  une  série, 
ce  qui  exige  que  nous  ouvrions  la  cage  pour  faire  osciller  le  pendule, 
nous  avons  toujours  soin  de  le  mettre  en  mouvement  Ipin  d'une  coïn- 
cidence ,  afin  qjae  la  régularité  du  mouvement  oscUalQuc  ait  le  tema 
de  s'établir  entre  l'instant  où  l'on  a  refermé  la  cage,  et  celui  oùla  coïn- 
cidence arrive*  Pour  mettre  le  pendule  en  mouvement  nous  ne  fai- 
sons qu'écarter  la  boule  de  la  verticale,  dans  un  plan  perpendiculaire 
à  l'axe  horizontal  de  son  couteau  de  suspension,  en  tenant  le   fil 
légèrement  tendu,  puis  nous  abandonnons  la  boule  à  l'action  de  la 
pesanteur,  et  nous  examinons  si  le  mouvement  d'oscillation  est  bien 
plan;  s'il  ne  l'est  pas,  nous  arrêtons  la  boule,  et  nous  recomraen- 
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çons  jusqu'à  ce  que  cette  condition  soit  satisfaite;  quand  elle  parait 
l'être  nous  refermons  la  cage  et  nous  venons  encore  regarder    après 
quelques  instans,  à  travers  ses  parois  latérales,  pour  voir  si  elle  se  sou- 
tient toujours;  c'est  seulement  lorsque  toutes  ces  conditions  sont  rem- 
plies que  nous  commençons  à  observer  les  coïncidences ,  et  que  nous 
déterminons  leurs  intervalles,  comme  nous  l'avons  dit  plus  haut*  et  au 
moment  où  chacune  d'elle  arrive ,  nous  notons  l'état  du  baromètre 
celui  des  thermomètres,  tant  dans  la  chambre  d'observation  que  d»iy  la 
cage,  et  enfin ,  l'amplitude  d'oscillation  du  pendijle,  laquelle  se  mesure 
d'après  les  limites  de  l'excursion  du  fil,  observées  sur  une  échelle  ho- 
rizontale divisée,  que  nous  avons  préalablement  établie  fixement  de 
même  que  le  fil,  à  une  distance  connue  du  plan  de  suspension. 

Reste  maintenant  à  mesurer  la  longueur  du  pendule  depuis  le  plan 
de  suspension  jusqu'au  bas  de  la  boule  de  platine.  Pour  cela,  on  dis- 
pose d'avance  sous  cette  boule  un  petit  plan  métallique  bien  poli,  parfaite- 
ment horizontal,  et  qui  peut  s'élever  ou  s'abaisser  verticalement,  au  moyen* 
d'une  vis  dont  les  pas  très  serrés  permettent  les  plus  petits  mouvemens 
(voyez  fig.  4)-  Quand  les  coïncidences  sont  finies,  on  ouvre  h  cage  vitrée 
et  on  élève  doucement  ce  plan  jusqu'à  ce  qu'il  vienne  en  contact  avec  la 
boule  de  platine.  11  feu  t  également  éviter  de  l'élever  trop,  cequisouLeverait 
la  boule,  et  donnerait  un  pendule  trop  court  (*),  ou  de  ne  pas  l'amener 
jusqu'au  contact,  ce  qui  donnerait  un  pendule  troplong;mais,  en  prenant 
pour  indice  la  disparition  d'un  trait  de  lumière  entre  lepkn  et  la  boule, 

àleurpointcommundetangence,onpaivientiavecunpeud'adres8e,àfixer 
le  contact  avec  la  dernière  rigueur(**);  pourtant  cela  ne  se  fidt  jamais  du 
premier  coup  :  car  l'introduction  de  l'obseivateur  dans  la  cage  vitrée 


(  )  JT.  B.  On  conçoit  que  ce  soulèvement  détruisant  l'effort  de  traction  exerce 
par  la  boule  sur  le  fil ,  doit  permettre  à  celui-ci  de  revenir  à  a^s  dimensions  primi- 
tives, etleforeeainsiàseraccoucir  subitement;  mais  en  outre ,  M.  Ara*o  a  remar- 
qué que  cawccourcusement  ne  di.paraîtpomt  tout  à  coup  qimnd  on  cessede  soulever 
la  boule,  desorte  que  le  fil  ne  revient  à  son  extension  primkive  que  peu  à  petr* 
après  un  certain  tenu.  i     tr>        v^,  « 

«âne  au^elà  de  la  boule,  de  manière  qu'elle  réiléchi«e  la  lumière  des  nuées  entre 
elle  et  le  plan  de  métal  et  établir  du  côté  de  l'obaervateur  un  verre  convexe 
qu,  agrandie  cet  mtervalle.  J'ai  employé  arec  avantage  ce  procédé  dans  les  me- 
surée d  Ecosse  et  des  îles  Shetland.  , 
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tfhelqhe  fcoilrtequ'ellesoit,  élève  toujours  tant  soit  peu  la  température  dé 
Pair  qui  s'y  trouve  contenu ,  et  par  suite  celle  du  fil  qui  prend  cette  tem* 
pérature  à  l'instant  même,  d'où  résulte  un  petit  accroissement  de  sa Iowh 
gueur  dont  il  faut  de  méfier.  C'est  pourquoi,  an  Heu  d'établir  le  contact 
du  plan  et  de  la  boule,  dans  cet  état  accidentel  du  fil ,  que  les  thermo- 
tnètres  intérieurs  moins  sensibles  que  lui,  n'accuseraient  pas  peut-être 
avec  assefc  d'exactitude ,  il  vaut  mieux  se  borner  à  le  préparer,  en  appro- 
chant le  plan  extrêmement  près  de  la  boule  sans  la  toucher  cette  fois,  puis 
observer  le  point  où  s'arrête  l'index  de  la  vis  qui  le  meut  ;  après  cela ,  sortir 
de  la  cage  vitrée  et  la  fermer  jusqu'à  ce  que  la  température  inté- 
rieure et  les  thermomètres  qui  la  mesurent,  aient  eu  le  teras  de  revenir  à 
un  état  stationnaire.  Alors  on  rouvre  de  nouveau  la  cage,  et  l'on  achève 
d'opérer  le  contact  en  un  instant,  ce  qui  est  facile,  parce  qu'il  ne  reste 
plus  qu'un  très  petit  mouvement,  et  un  mouvement  à  peu  près  prévu  à 
donner  au  plan  de  contact;  à  cet  instant,  ou  plutôt  avant  d'entrer  dans 
la  cage  vitrée,  on  note  la  température  des  thermomètres  intérieurs,  et 
Ton  attribue  cette  température  au  fil  pour  le  moment  du  contact. 

La  distance  du  plan  de  suspension  au  bas  de  la  boule  est  ainsi  fixée 
d'une  manière  désormais  invariable ,  au  moins  pour  un  espace  de  tems 
fort  considérable ,  puisque  les  supports  du  plan  de  suspension  sont  fixés 
dans  la  muraille  même,  et  que  ceux  du  plan  de  contact  sont  scellés  dans 
mne  grosse  pierre  dépendante  de  cette  muraille ,  ou  enfoncée  dans  le 
col  (*).  Reste  donc  à  mesurer  cet  intervalle  au  moyen  d'une  règle  mé- 
tallique divisée  ;  mais  pour  pouvoir  déterminer  la  longueur  chine  sem- 
blable règle,  il  faut  que  Bee  extrémités  soient  libres  ;  et  si  elle  est  libre, 
comment  appliquer  son  sommet  juste  au  niveau  du  plan  de  suspension  ? 
Borda  a  résolu  très  heureusement  cette  difficulté ,  en  adaptant  à  l'une 
des  extrémités  de  la  règle  un  couteau  de  suspension ,  qui  s'y  fixe  de  ma- 
nière à  la  toucher  par  son  tranchant  (voyez  fig.  5).  Veut-on  mesurer 
la,  longueur  de  la  règle?  on  ôte  le  couteau  et  on  applique  la  règle  sur 
le  comparateur.  Veut-on  mesurer  la  longueur  du  pendule?  on  remet 

_^___     1  1 .        .  -  - - 1 -     —  -    -  -       -1 r'     -  -     -    ~|  - 

(*)  D'après  cela ,  il  est  d'une  importance  extrême  que  le  sol  ne  bouge  pas  quand 
l'observateur  s'approche  pour  effectuer  la  mesure.  Afin  d'éviter  jusqu'au  soupçon  àer 
Cette  possibilité ,  nous  avons  fini  par  construire  autour  du  pendule  un  plancher  soutenu 
sur  des  points  du  sol  éloignés  de  la  pierre  qui  porte  le  petit  pla*  avec  lequel  ort 
opère  le  contact  de  la  boule,  de  manière  à  rendre  cet  appareil  fout-à-ftit  indépea^ 
dant  de  nos  mouvemensr 
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le  couteau  et  on  suspend  la  règle  ainsi  armée  sur  le  plan  de  suspension 
du  pendule  même.  Dana  nos  expériences ,  le  couteau  s'adapte  à  la  régie 
au  moyen  d'we  gaine  en  métal;  on  enfonce  la  règle  dans  cette  gaine 
jusqu'à  ce  qu'elle  touche  le  oouteau,  après  quoi  on  la  fixe  dans  cette 
position  ,  an  moyen  d'une  forte  vis  de  pression ,  désipue  par  Y,  et  qui 
se  serre  à  l'aide  d'une  quelle  de  fer  (*).  11  ne  reste  pkisqu'à  varia» la  lan- 
gueur decetterègle,  demanièreà  la  rendre -exactement  égaleàla  distance 
actuelle,  qui  se  trouve  e  titre  le  bas  de  la  boule  et  le  plan  de  suspension.  À 
cet  effet,  daûs  les  expériences  de  Borda,  là  règleportaitdans  sa  partie  infé- 
rieure une  languette  divisée,  d'un  mouvement  libre,  qu'il  laissait  tomber 
Sur  le  pian  de  suspension  ;  quand  les  observations  de  coïncidences  étaient 
terminées  *n  était  le  pendule ,  on  lui  substituait  cette  règle  dont  on  lais- 
sait tomber  h  languette  j  alors,  en  lisant  à  la  loupe  les  divisions  delà  lan- 
guette, on  connaissait  la  distance  du  bas  de  la  boule  à  l'axe  de  suspension. 
La  règle  employée  par  Borda  était  de  platine;  elle  avait,  ainsi  que  son  pen- 
dule, environ  4  mètresde  longueur  j  les  divisionsdek  languette  donnaient 
des  ld+?0«o  de  toise;  le  vernier  donnait  les  dixièmes,  par  conséquent  des 
doutecentièmes  de  ligne  à  fort  peu  près.  Borda  avait  déterminé  la  longueur 
de  cette  règle  en  fonction  de  la  règle  n#  i,  qui  a  servi  à  la  mesure  des  bases, 
et  qu'il  a  comparée  aussi  à  la  toise  du  Pérou.  Ces  comparaisons,  d'une  exac- 
titude extrême ,  nous  auraient  rendu  cette  règle  bien  précieuse,  si  no» 
avions  pu  l'employer  dans  nos  expériences;  mais  un  transport  long  et  pé- 
nible, à  travers  des  montagnes,  et  dans  des  cbfflninspresque  impraticables, 
l'aurait  probablement  altérée  ou  fléchie.,  ou  au  moins  la  possibilité  deces 
acdxfens  attrait  toujours  jeté  sur  les  observations  quelque  doute  dont  il 
aurait  été  impossible dese débarrasser.  Mous  nouasemmesdoM^étenninés 

(*)  Notre  couteau  est  fait  d'acier  trempé ,  et  à  tranchant  vif;  il  faut  donc  que  la 
tête  de  la  règle  soit  aussi  d'acier  trempé ,  afin  que  le  tranchant  du  couteau  ne  paisse 
pas  y  pénétrer;  car  si  cela  arrivait,  le  sommet  de  la  règle  se  trouverait  élevé  au- 
dessus  du  plan  de  suspension,  et  la  longueur  mesurée  serait  plus  grande  que  ceHe  du 
pendule;  il  faut  aussi  que  le  eontact  du  couteau  avec  la  règle  loit  bien  iftr,  car  s'il 
existait  le  meudre  intervalle  entre  deux,  1»  longueur  mesurée-sayak  trop,  courte; 
aussi  avons  nous  toujours  eu  soin  d'observer  si  le  passage  de  h|  lumière  était  inter- 
cepté entra  le  oouteau  et  la  règle  avant  et  après  la  même.  Pour  mieux  faire  cette 
vérification,  M.  Arago  a  proposé  de  percer  dans  la  tête  du  couteau  un  trou  dirigé 
perpendiculairement  à  l'axe  du  couteau,  ce  qui  permet  d'observer  son  contact, 
même  quand  il  est  suspendu.  Cette  modification  a  été  depuis  employée  dans  tous  les 
appareils  que  l'on  a  construits ,  et  j'en  ai  fait  usage  dans  les  observations  du  nord. 
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k  employer  uncantre  règle ,  plus  courte  à  .la,  vérité,  mais  plii3  portative  (*) j 
elle  as*  eu  fer,  très  solide,  et  n'a  (pie  0^,70  de  longueur  j  la  languette  n'est 
point  libre,  et  ne  porte  poinjt  de  vernierj  mais,  lorsqu'elle  est  entièrement 
tentrée,  on  a  tracé  en  même  tems,  sur  elle  etsur  laJbarre,  des  divisions  égales. 
Cette  règle  étant  suspendue  à  h  place  du  pendule  d'expérience ,  nu  fait 
sortir  peuàpeu  salajoguçtteau  moyeu  d'une  vwderappel^  jusqu'à  ce  qu'elle 
viemuefu  cpntaot  avec  le  petitpJau  d'acier  quia  touché  laJhpyJe.Orç  s'aper- 
çoit que  le  contact  est  «net ,  en  observant  h  disparition  d'un  rayon  de 
lumière,  et  lorsqu'on  écartant  un  peu  la  règle  de  la  situation  verticale, 
elle  frotte  légèrement  sur  le  pian  dans  la  partie  inférieure  de  son  oscillation  3 
alors  on  serre  une  vis  dépression  qui  arrête  la  languette  4ans  cette  position 
invariable  ^  on  retire  la  règle  3  mais  ici,  comme  pour  le  cqu^tçt  de  la  boule, 
l'opération  ne  se  fait  pas  en  une  seule  fois-;  on  attend  que  la  barre ,  d'abord 
un  peu  échauffée  irrégulièrement  par  les  mains  de  l'observateur,  ait  ,eu 
le  tems  de  reprendre  une  température  fixe,  d'accord  avec  celle  de  l'air 
environnant.  Pour  cela ,  on  amène  d'abord  la  languette  au  point  de  tou- 
cher }e  plan,  et  même  de  le  toucher  un  peu  «trop  ;  de  sorte  que  la  règle 
en  oçcillaaat  sur  h  plan  9  s'arrête  ira  peu  hors  de  la  verticale  ;  alors  on  sort 
de  la  page  titrée;  ou  la  referme,  ou  attend  que  la  touipérature,  que  la 
présence  *ie  l'observateur  a  toujours  un  peu  élevée,  se  aoàt  abaissée  de 
nouveau  jet*  après  un  quart  d'heure  ou  davantage,  lorsque  la  marche 
des  therjnomètres  intérieurs  est  devenue  très  lente  ou  n*ê*pe  station^ 
uaire ,  ou  l'observe;  puis,  rentrât  de  nouveau  dafce  la fiage  tifcrée , $naia 
powf  un  instant ,  ou  essaie  si  la  friction  de  la  languette  aur  Je  plan  ibj^r 
lifW  cjst  t$Ue,  que  le  contact  ne  soit  r*i  ftrqp.fort  **  trqp&ifele;  s'il.  est> 
juste ,  pu  enlève  la  xègle  en  lui  attribuant  la  température  ohpqrvée;  s'ilffte 
Fest  pas  ou  la  ramène  plus  près  que  la  prejzrièrefois  j  et,  après  deuxou  trois* 

—       -■  ■  ■     ■  ■  ■  ■  *     ■    1 

.<*)  Cette  règle  nqus  à  eemiÀ  Fonaentera,  à  Paris  et  à  Bordeaux;  dans  cette 
degrnièré  station,, nous  ^yons  .commencé  à  introduire  dans  nos  expériences  une  nou- 
velle Vèglê  d'une  longueur  à  peu  jprés  pareille,  que  nous  avons  observée  concurrem- 
ment avec  la  précédente  à  Bordeaux,  Figeac,  Cilermont  et  Dunkerque,  après  avoir 
soigneusement  déterminé  son  rapport  avec  la  première.  Cette  seconda  jcàgb  a  été 
aussi  employée  dans  leegxpérienoes  d'Ecosse,  concurremment  avec  une  troisième 
règle  appropriée  pou*  le  pendule  sexagésimal  j  maïs ,  à  cause  de  la  simultanéité  & 
leur  usage, au  moin*  dans  ufie4bttioa,>on  voit  que  las  résultats iQDUSflrvftDt  toujours 
la v^ntage d'être !ctt»parabk»#  ,        .,      ,  •>..•. 
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essais  de  ce  genre,  on  parvient  toujours  à  se  satisfàire(*).  La  règle  étant  reti- 
rée ,  on  lit  le  nombre  entier  de  divisions  dont  la  languette  a  marché ,  et  Pou 
évalue  les  fractions  de  parties  au  moyen  d'un  petit  comparateur  portatif! 
qui  donneles  cinq-centièmes  de  millimètre,  ou  les  millièmes  de  ligne.  Cet 
instrument ,  dont  Fortin  est  Fauteur ,  et  qu'il  a  imaginé  dans  le  tems  pour 
la  mesure  du  gramme,  est  d'un  emploi  très  facile  et  d'une  admirable  pré- 
cision; il  nous  a  également  servi  à  trouver  la  longueur  de  notre  règle  et 
la  valeur  des  divisions  tracées  sur  la  languette.  Ces  évaluations  supposent 
la  connaissance  des  parties  du  comparateur ,  ou  plutôt  ces  diverses  quan- 
tités se  déterminent  simultanément.  Pour  la  règle ,  nous  avons  employé 
trois  double  décimètres  étalons,  construits  par  Fortin;  et  deux  autres 
petits  étalons  de  6  centimètres ,  nous  ont  servi  pour  les  parties  de  la  lan- 
guette. Ces  deux  étalons  furent  d'abord  comparés  ici,  à  mon  dernier 
voyage,  et  leur  égalité  vérifiée.  J'emportai  l'un  en  Espagne  ;  et,  arrivés  à 
Formentera,  nous  déterminâmes,  M.  A  rago  et  moi,  par  sept  expériences, 
le  nombre  de  parties  de  la  languette  et  du  comparateur ,  qui  formaient  une 
longueur  égale  ;  nous  déterminâmes  aussi  par  douze  expériences ,  les  rap- 
ports des  divisions  de  la  languette  etducomparateur.Cesexpériencesnoiis 
fournirent  autant  d'équations  de  condition ,  au  moyen  desquelles  les  divi- 
sions et  les  parties  du  comparateur  furent  connues  en  fonction  du  petit 
étalon  de  6  centimètres.  Cet  étalon  vient  d'être  vérifié  de  nouveau,  i  mon 
retour,  et  trouvé  parfaitement  égal  à  celui  quiétaitrestéàParis.Pouravoir 
une  certitude  encore  plus  grande ,  j'ai  prié  M.  Fortin  de  faire  lui-même  ici 
quelques  comparaisons  de  ce  genre  sur  son  comparateur,  et  les  résultats 
déduits  de  ses  expériences  nedifferent  que  de  quantités  insensibles  de  ceux 
que  nousavions  trouvés,  et  qui  étaient  déjà  inscrits  et  calculés  sur  nos  re- 
gistres. Nous  avons  pris  le  milieu  entre  tous  les  résultats.  Je  dois  de  pbs 
remarquer  que  la  longueur  du  pendule  d'expérience  a  été  choisie  de  ma* 
nière  qu'il  y  eût  entre  l'axe  d'oscillation  et  Ifebasde  la  boule,  unrôteiralle 
peu  différent  de  0,76,  ou  à  fort  peu  près  égal  à  la  règle  de  fer,  plus  le  petit 
étalon  de  0,06,  ce  qui  nous  rendait  encore  indépendans  des  divisions  de 

(*)  Quoique  nous  ayons  toujours  senti  la  nécessité  de  ces  précautions,  et  que 
nous  les  ayons  employées  à  Formentera  même ,  où  nous  avons  commencé  nos  ex- 
périences ,  ce  n'est  qne  plus  tard  que  la  pratique  réitérée  nous  a  appris  à  les  réduire 
en  méthodes.  Aussi  en  est-il  résulté,  sinon  plus  d'exactitude  dans  les  mesures  défini  - 
tires,  ce  qui  était  bien  difficile,  au  moins  de  plus  petits  écarts  djuu  las  résultats  par- 
tiels, i 


jitized  by 


Google 


DU  PENDULE  A  SECONDES;  Ug 

la  languette  qui,  au  reste,  étaient,  comme  on  vient  de  le  dire,  très  exac- 
tement déterminées  ;  enfin ,  la  comparaison  de  la  règle  de  fer ,  avec  les  trois 
double  décimètres  étalons ,  à  été  répétée  de  nouveau ,  à  mon  retour,  sur  le 
comparateur,  par  vingt  expériences  différentes,  qui  ne  différaient  lés 
unes  des  autres  que  dans  les  cinq-centièmes  de  millimètre;  et,  de  toutes 
ces  observations  soigneusement  calculées  et  vérifiées,  tant  par  moi  que 
par  les  commissaires  du  Bureau  des  Longitudes ,  MM.  Mathieu  et  Bou- 
vard, il  résulte  que  l'on  a  pour  la  longueur  de  la  règle,  les  divisions  de 
la  languette  et  les  parties  du  comparateur,  les  valeurs  suivantes,  qui  sa 
rapportent  au  terme  de  la  glace  fondante 


Longueur  de  la  règle  de  fer. 
i  partie  de  la  languette. .  .  . 
2 13  parties  de  la  languette. . 
i  partie  du  comparateur. .  . 


•  699m",99a74* 
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.  59,906441 
0,00246265. 


Le  contact  de  la  règle,  ou  plutôt  de  sa  languette,  avec  le  petit  plan 
d'acier ,  donne  la  mesure  de  la  distance  du  bas  de  la  boule  de  platine  à 
Taxe  de  suspension.  On  réduit  cette  mesure  à  ce  qu'elle  aurait  été  si  la 
barre  avait  eu  la  température  de  la  glace  fondante  ;  on  a  aussi  égard  aux 
variations  de  longueur  que  le  fil  du  pendule  a  pu  éprouver  par  suite  des 
changemens  de  la  température,  soit  pendant  les  coïncidences,  soit  dans 
l'intervalle  qui  s'écoule  entre  les  observations  des  coïncidences  et  le 
contact  du  plan.  Pour  déduire  ensuite  de  ces  données  la  longueur  du 
pendule  simple ,  synchrone  au  pendule  d'expérience ,  il  faut  d'abord 
retrancher  de  cette  longueur  le  rayon  de  la  boule  de  platine ,  afin  de  con- 
naître la  distance  de  l'axe  de  suspension  au  centre  de  cette  boule ,  puis 
y- ajouter  les  deux  cinquièmes  du  carré  du  rayon  de  la  boule,  divisé 
par  cette  distance  elle-même,  afin  de  la  réduire  au  centre  d'oscillation, 
qui  est  au-dessous  du  centre  de  la  sphère  de  cette  quantité;  et  enfin 
retrancher  du  résultat  les  termes  correctifs  dus  au  poids  du  fil  et  de  la 
calotte.  Exposons  les  données  nécessaires  pour  effectuer  ces  corrections. 

Le  diamètre  de  la  boule  de  platine  a  été  déterminé  par  Borda  :  il  l'a 
trouvé  égal  à  1874  parties  de  sa  règle  pendule,  ce  qui,  d'après  les  valeurs 
assignées  lome  III  de  la  base  du  Système  métrique,  donne  i8*,ll2592625 
pour  la  valeur  de  son  rayon.  Cette  mesure  est  relative  à  la  température  de 
la  glace  fondante.  Pour  la  déduire  au  terme  des  expériences,  il  faut  y  ajouter, 
dans  chaque  cas,  l'effet  de  la  dilatation  du  platine,  qui  est  de  o,ooooo856S, 
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pour  ctaquedegre  du  UieraQmètrepentésimal,et  pourunelongueqr  égale* 
l'unité.  Cette  valeur  trouvée  par  ^orda,  peut  être  employée  sans^ucun  scru- 
pule dans  nos  expériences,  car  le  poids  deb>  boule,  que  nous  avons  vérifié, 
est  encore  égal  à  5*6*457,  ou  991 1  grains,  comme  Spr^a  Ta  indiqué,  ce 
qui  prouve  que  la  boule  n'a  éprouvé  aucune  altération.  Pour  déterminer 
le  poids  de  notre  fil ,  noua  en  avons  ooupé  un  bout  de  plus  de  a  mètres, 
qui  se  trouvait  roulé  sur  1*  bobine,  immédiatement  après  celui  qui  avait 
servi  à  suspendre  la  boule  de  platine  dans  une  des  expériences;  nous 
avons  tendu  ce  fil  par  un  poids  à  peu  près  égal  a  celui  de  cette  boule, 
et  nous  l'avons  laisse  ainsi  suspendu  pendant  plusieurs  jours;  alors  nous 
avons  pris  une  règle  de  platine ,  dont  la  longueur-,  à  la  température  de 
la  glace  fondante,  était  égale  à  2^,007,  nous  Pavons  suspendue  à  côté 
du  fil;  le  thermomètre  centésimal  marquant  ia*,  et  nous  avonsuxrapé 
une  longueur  du  fil  égale  à  celle  de  la  règle  :  cette  longueur,  pesée  dans 
une  petite  balance  fort  exacte,  s'est  trouvée  de  o^SifGS,  ce  qui  suffît 
pour  évaluer  le  poids  d'une  autre  longueur  quelconque  de  ce  même  fil  j 
nous  avons  eu  aussi  la  précaution  de  couper  ce  fil  en  deux  parties  «aies, 
et  de  le&  comparer  ensemble;  elles  se  sont  trouvées  d'égal  poids,  sans 
aucune  différence  sensible,  ce  qui  prouve  que  le  fil  était  parfaitement 
homogène;  j'ajouterai  que  ce  fil  était  de  cuivre  et  non  de  fer,  comme 
celui  de  Borda;  nous  l'avions  choisi  de  cette  matière  pour  éviter  les 
effets  du  magnétisme  terrestre ,  dont  l'intensité  est  différente  à  diverses 
jdistances  dePéquateur  magnétique ,  comme  il  résulte  des  belles  observa- 
tions de  M.  de  Humboldt  ;  et ,  quoique  cette  influence  soit  sans  (Joute  extrê- 
mement petite ,  cependant  il  vaut  mieux  l'écarter  puisqu'il  est  possible 
de  le  fiiire,  car  on  ne  saurait,  dans  des  recherches  si  délicates,  apporter 
des  soins  trop  minutieux.  Enfin ,  il  nous  reste  à  parler  de  la  calotte  qui 
s'appfiquaitsur  la  boule;  celle  qui  nous  a  seryipesait&,i68;on  voit,  parce 
poids,  que  ce  n'était  pas  la  même  dont  s'était  servi  Bqrda  ;  aussison  centre  de 
gravité  3e  trouvait  éloigné  du  centre  de  la  boule  de  platine  de  tt»"Vgg85, 
ce  qui  est  environ  amillimètHspluehautquedapste^ 
qui  supposait  ce  centre  de  gravité  à  la  surfece  même  de  la  boule  ;  mais, 
comme  une  petite  erreur  sur  la  position  de  ce  centre  aurait  eu  plus  d'in- 
fluence sur  notre  mesure  que  sur  la  sienne ,  qui  était  quatre  fois  plus  longue, 
nous  n'avons  adopté  ces  valeurs  que  d'après  deux  expériences  que  je  vais 
rapporter.  La  figure  de  la  calotte  et  deson  bouton  réunis,  était  celle  d'une 
lurfacederévolution;lecentre  de  gravité  était  donc  dausFaxe  de  ctf  te  sui- 
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Ace;  éé  pftft,  k  calotte  était  terminée intérieurement  par  uneèrclede 
19*  25o  dé  diamètre,  éft  dont  le  plan  était  perpendiculaire  à  «m  axe  ;  j'ai 
suspendues  pfetk  corps  à  un  fil  de  soie  non  tordu,  et  très  délié,  dont  j'ai 
feit  variée  la  posïtibtt  juâpi'à  ce  qufe  le  plan  du  cercle  qui  terminait  k  ca- 
fotteftft  exactement  vértî^^ 
unfiî^pl&mà>t^fin;aïer#,enpr£i^ 

non  aux  extrémité*  dé  k  fcûlotte,  je  connus  k  position  du  centre  de 
*  gravité.  Pottr  vérifier  ce  résultat,  je  séparai  k  calotte  de  son  bouton* 

'  je  prfe  séparément  le  centre  de  gravité  de  œs  deux  parties,  par  lé  même 

1  probédé,  et  d'après  leur  poids,  je  calculai  k  position  du  centre  de  gra- 

vité de  leur  tyttètbe  ;  je  k  trouvai  k  même  que  je  l'avais  eue  d'abord,  à 
1  untediflëtettGé  pria  de 0^,173  3  et, «xttnme l'expérience  directe  me  parais- 

1  sait  taoins  susceptible  d'incertitude ,  3e  pris  le  milieu  entre  ces  résultat* 

1  en  les  faisant  valoir  dans  lé  rapport  de  2  à  1.  On  peut  raisonnablement 

supposer  que  wtté  moyenne  est  plus  exacte  que  chacune  des  observa^ 
tions  partiéHéS  ;  w,  une  en-éu*  de  6my&&  ne  produirait  air  k  longueur 
du  pendule  qney^demiftrmètre;  cft,  comme  oette  erreur  0^,16,  est 
fins  grande  quel'éeart  dte  nos  deux  expériences,  û  est  bien  probable  que 
l'erreur  réelle  de  k  moyenne  est  fort  au-dessous  4e  cette  quantité.  Nous 
avonft  aussi  éxattiraé  les  érréUfs  qtii  pourraient  provenir  de  l'action  du 
couteau  de  suspension;  ttiâis  nom  avons  trouvé,  par  k  cakul ,  qu'elles 
sont  absolument  insensible*,  lorsqu'à  est  réglé  de  manière  à  être  à  peu 
prèfe  cPaett>rd  daiis  les  toarf&àtâbns  avec  le  pendule  ^expérience,  sur- 
tout si  son  centre  de  gravité  «est  extrêmement  rapproché  de  l'axe  de  sus- 
pension ;  c'est  ee  qui  a*  toujours  eu  Keu  dans  nos  expériences ,  où  cette 
distance  était  certainement  moindre  que  o",ôoi,  comnie  nous  nous  en 
sommes  assurés;  et  il  en  résulte  que  l'influence  du  couteau,  sur  k  lon- 
gueur du  pendule,  était  moindre  que  7^  de  millimètre  j  ce  qui  s'ac- 
corde avec  les  observations  de  Borda  qui,  en  chargeant  un  de  ces  cou- 
teaux de  suspension  d'un  poids  considés&bk,  et  fe  maintenant  toujours  - 
débordé  Avec  k  pendule  d'expérience,  n^  pas  vu  les  coïncidences  sen- 
siblement altérées.  Avec  les  données  précédentes ,  dn  peut,  d'après  les 
formules  de  la  Mécanique,  calculer  leà  corrections  qu'il  faut  foire  au 
pendule  d'expérience,  en  raison  du  poids  du  fil  et  de  celui  de  k  calotte, 
pour  le  réduire  au  pendule  simple  >  c'est-à-dire  au  cas  6ù  le  ISI,  k  cou- 
teau et  k  calotte  n'auraient  eu  aucune  pesanteur.  Noua  avons  déve- 
-    loppé  ces  formules  jusqu'aux  ternies  qui  ont  pour  dénominateurs,  le  carré 
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du  poids  de  la  boule,  lesquels  sont  ici  d'une  petitesse  excessive;  nous 
avons  même  examiné  l'influence  que  pouvait  avoir  l'étendue  de  la  figure 
de  la  calotte,  et  nous  nous  sommes  assurés,  par  le  calcul,  que  les  termes 
qui  en  résulteraient  seraient  au  moins  3?oo  fois  plus  petits  que  les  pre- 
miers termes  correctifs  dépendans  de  la  masse  de  la  calotte,  considérée 
comme  un  point,  lesquels  ne  font  sur  la  longueur  du  pendule,  que  des. 
dixièmes  de  millimètre.  Nous  nous  sommes  donc  permis  de  regarder 
la  masse  de  la  calotte  comme  réunie  à  son  centre  de  gravité ,  ainsi  que 
Borda  l'avait  fait  dans  ses  expériences;  mais,  notre  mesure  étant  beau- 
coup plus  petite,  puisqu'elle  est  à  fort  peu  près  égale  à  0,76 ,  les  termes 
correctifs  devaient  nécessairement  y  avoir  plus  d'influence;  et  c'est  pour- 
quoi nous  ne  nous  sommes  permis  aucune  simplification,  aucune  ap- 
proximation dans  le  calcul,  sans  nous  être  assurés  que  les  erreurs  qui 
en  pouvaient  provenir  étaient  absolument  insensibles;  au  reste,  il  sera 
évident,  pour  tous  ceux  qui  réfléchiront  à  ces  expériences ,  que  les  erreurs 
les  plus  à  craindre  ne  viennent  pas  des  corrections  que  le  calcul  donne 
avec  une  précision  illimitée ,  mais  de  la  mesure  même  de  la  longueur, 
qui  est  toujours  extrêmement  délicate,  et  à  laquelle  aussi  nous  avons 
apporté  les  plus  grands  soins  (*). 

Au  moyen  des  corrections  que  nous  venons  d'indiquer,  on  obtient  la 
longueur  du  pendule  simple ,  synclirone  au  pendule  d'expérience  ;  il  Êiut 
encore  réduire  cette  mesure  à  ce  qu'elle  serait  dans  le  vide ,  car  le  poids 
de  l'air,  en  diminuant  le  poids  absolu  de  la  boule,  diminue  aussi  dans 
le  même  rapport,  l'action  de  la  gravité  sur  elle.  Pour  obtenir  la  correc- 
tion due  à  cette  cause,  j'ai  calculé  le  poids  d'un  volume  d'air  égal  au 
volume  de  la  boule  de  platine,  en  partant  des  expériences  faites  par 
M.  Arago  et  moi,  sur  la  pesanteur  spécifique  de  l'air;  puis,  en  compa- 
rant ce  poids  à  celui  de  la  boule  de  platine,  j'ai  trouvé  qu'à  la  tempéra- 


(*)  N.  B.  M.  Laplace  a  depuis  examiné  de  nouveau  analytiquement  toutes  ies  partie* 
de  ce  procédé  dans  la  Connaissance  des  tems  de  i8ao,  et  en  a  donné  une  formule 
dont  les  résultats  ne  diffèrent  pas  sensiblement  de  ceux  que  nous  avions  déjà  obtenus 
précédemment  par  celle  que  nous  nous  étions  faite.  C'est  pourquoi  nous  avons 
continué  d'employer  cette  dernière,  afin  de  laisser  aux  expériences  leur  avantage 
de  comparaison;  M.  Laplace  à  de  plus  démontré  la  nécessité  d'une  petite  correction 
dépendante  du  diamètre  du  tranchant  du  couteau  de  suspension;  nous  en  ferons 
l'application  après  que  nous  aurons  réduit  tous  les  résultats  immédiat»  de  nos  expé- 
riences. 
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ture  de  la  glace  fondante,  et  sous  la  pression  de  om,7Ô,  la  densité  de 
l'air  est  à  celle  du  platine  comme  l'unité  à  16910  ;  d'où  il  suit  que ,  pour 
réduire  le  pendule  dans  ces  circonstances,  à  ce  qu'il  serait  dans  le  vide, 
il  faut  Palonger  dans  le  même  rapport ,  c'est-à-dire  de  sa  i5gio°  partie, 
et  cette  correction  doit  être  modifiée  selon  la  pression  de  l'atmosphère 
et  la  température,  proportionnellement  à  la  densité  actuelle  de  l'air.  Le 
pendule  d'expérience  étant  ainsi  ramené  au  vide,  il  né  reste  plus,  pour 
en  conclure  le  pendule  à  Secondes  décimales,  qu'à  réduire  sa  longueur 
réciproquement  au  carré  du  nombre  de  ses  oscillations  diurnes  au  nombre 
1 00000. 

C'est  avec  tous  les  soins  que  je  viens  de  décrire,  que  les  expériences 
du  pendule  simple,  à  Formentera,  au  point  le  plus  austral  de  la  méri- 
dienne, ont  été  faites,  par  MM.  Arago,  Chaix  et  moi.  Ces  expériences 
sont  au  nombre  de  onze.  Je  les  avais  calculées  d'abord;  elles  l'ont  été 
ensuite  par  MM.  Bouvard  et  Mathieu ,  que  le  Bureau  des  Longitudes 
avait  chargés  d'examiner  nos  opérations ,  et  qui  l'ont  fait  avec  un  soin 
extrême ,  examinant  et  discutant  toutes  les  circonstances  dans  le  plus 
grand  détail,  remontant  toujours  aux  données  primitives,  et  recher- 
chant immédiatement  les_  expériences  mêmes  dans  nos  registres  origi- 
naux. Les  résultats  de  ces  calculs  s'accordent  très  bien  avec  ceux  que 
j'avais  faits  d'abord,  et  c'est  ce  que  MM.  les  Commissaires  m'ont  autorisé 
à  déclarer.  Les  différences  qui  existent  entre  leurs  nombres  et  les  miens 
sont  extrêmement  légères  ;  mais  cependant  leurs  résultats  doivent  être 
préférés,  et,  nous-même,  nous  y  avons  plus  de  confiance;  au  reste,  cette 
différence  ne  fait  dans  le  résultat  moyen  que  tszôô  de  millimètre.  Nous 
avons,  d'un  communaccord,  rejeté  la  première  expérience,  parce  qu'elle  est 
indiquée  sur  le  registre  comme  devant  donner  une  longueur  trop  grande , 
l'extrême  crainte  que  nousavionsde  soulever  la  boulede  platine  nous  ayant 
empêché ,  dans  cette  première  expérience ,  d'élever  le  plan  jusqu'au  con- 
tact; ce  qui,  au  reste,  était  écrit  dans  nos  registres,  sur  le  lieu  même, 
et  préalablement  à  tous  les  calculs  qui,  pour  le  pendule  comme  pour  les 
triangles  et  la  latitude,  n'ont  été  faits  qu'à  Paris.  Cette  première  expé- 
rience que  nous  rejetons ,  ne  s'écarte  de  la  moyenne  définitive  que  de 
~  de  millimètre,  mais  cet  écart  sort  déjà  beaucoup  des  limites  aux- 
quelles nous  pouvons  aspirer.  Pour  toutes  nos  autres  expériences,  le  plus 
grand  écart  des  résultats  partiels  autour  de  la  moyenne,  est  de  y^  de 
millimètre,  et  cela  n'arrive  que  deux  fois  en  sens  contraire  ;  une  autre 
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fois  l'écart  est  de  t^  de  millimètre;  pour  toutes  les  autres,  il  tombé 
dans  les  huitièmes.  Cependant  la  longueur  du  fil  à  été  changée  à  trois 
Reprises;  on  a  changé  autant  de  fois  lé  point  dé  suspension  de  la  boule  9 
et  une  fois  on  l'a  placé  au  point  oppose  du  diamètre,  salis  changer  la 
longueur  An  fil,  afin  qde  les  inégalités  de  densité  de  la  boule  fussent 
indiquées  par  cette  inversion  de  son  centre  d'oscillation  j  mais  cette 
épreuve,  déjà  faite  aussi  par  Borda,  nous  à  prouvé,  comme  à  lui,  que 
notre  boule  de  platine  était  parfaitement  sphérique  et  homogène;  enfin, 
on  a  changé  une  fois  la  disposition  au  couteau,  sans  que  l'on  ait  aperçu, 
dans  le  résultat,  aucune  anomalie  sensible.  Toutes  ces  observations  pa- 
raissent s'accorder  entre  elles,  aussi  bien  qu'on  peut  l'attendre  d'opé- 
rations si  délicates,  et  dé  réductions  si  multipliées. 

Après  cette  exposition  générale ,  bous  allons  détailler  les  diverses  opé- 
rations de  calcul  par  lesquelles  nous  avons  tiré  de  nos  observations  les 
résultats  numériques  auxquels  faons  nous  sommes  arrêtés. 

La  première  opération  consiste  à  calculer  le  nombre  d'oscillations  que 
le  pendule  exécuterait  pendant  que  l'horloge,  supposée  décimale,  en 
fait  iooooo.  Pour  cela,  on  part  de  l'intervalle  observé  entre  deux  coïn- 
cidences consécutives.  Soit  N  cet  intervalle  en  tems  de  l'horloge;  il  en 
résulte  que,  tandis  que  l'horloge  fait  N  oscillations,  le  pendule  en  exécute 
Nsfc  a  j  le  signe  +  devant  être  employé  si  le  pendule  va  plus  vite  que 
l'horloge,  et  le  signe  —  s'il  va  plus  lentement.  D'après  cela,  pendant 
100000  oscillations  de  l'horloge  le  nombre  des  oscillations  du  pendule 
sera  proportionnellement 

iooooo.(Nd:a)  .      ,    aooooo 
jj ou     iooooo± — ^ — : 

nous  nommerons  généralement  ce  résultat  100000  •+•  n. 

Dans  l'arrangement  de  l'appareil,  nous  avons  toujours  donné  an  fil 
une  longueur  telle ,  que  les  coïncidences  n'étaient  pas  très  rapprochées 
les  unes  des  autres  j  alors  n  a  toujours  été  un  nombre  fort  petit,  compa- 
rativement au  premier  terme  100000. 

Ce  résultat  s'applique  aux  oscillations  du  pendule,  telles  qu'elles 
s'exécutent  entre  les  deux  coïncidences  que  l'on  compare,  c'est-à-dire 
dans  une  amplitude  d'arc  qui  a  pu  varier  depuis  %ay  au  commencement 
de  l'intervalle,  jusqu'à  W,  à  la  fin.  La  durée  de  ces  oscillations  est  donc 
plus  longue  que  n'aurait  été  celle  d'oscillations  exécutées  par  le  même 
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pendule,  dans  des  amplitudes  infiniment  petites.  Par  conséquent,  pour 
rendre  tous  les  résultats  comparables,  il  faut  le?  ramener  a  ce  dernier 
cas.  Si  les  arcs  aa ,  ia!  sont  déjà  très  petits,  on  peut,  sans  erreur  sen- 
sible, supposçr  toutes  les  oscillations  faites  d^ns  l'ampUtude  moyenne 
a-±*a'p  alors  .oiji  démoptre ,  par  la  MécaniqujB ,  que  chacune  d'elle  vaut , 
en  oscillations  infiniment  petites,  I  -rf-  j$  sin*  j  (a  H-  a*),  ou  simple- 
ment i  +  f*- 

ConséquemjgenÇ ,  les  ioppqo-f-7*  oscillations  déduites  des  deux  coïn- 
cidences observées,  devront  être  augmentées  dans  le  même  rapport, 
c'est-i-dire  quelles  répondront  à  un  nombre  d'oscillations  infiniment 
petites,  égal  à 

(iooooo  +  h)(i  +  /*),    ou     100000  +  n  +  /u(ioqooo-|-n). 

Nous  désignerons,  pour  abréger,  ce  résultat  par  1 00000  4"  "';  et,, 
d'après  les  dispositions  que  no^is  pvons  supposées,  nf  ne  sera  jamais  un 
nombre  bien  considérable. 

Si  les  arcs  ia  id ,  ne  sont  pas  fous  deux  fort  petits,  ou,  si  l'intervalle  des 
coïncidences  que  l'on  compare,  est  asçes  grand  pour  qu'ils  différent  con- 
sidérablement l'un  de  l'autre,  on  ne  peut  plus  supposer  (Qutes  les  oscil- 
lations faites  dans  l'amplitude  moyenne  a  -f-  a9  ;  mais,  d'après  la  loi 
du  décaissement  des  amplitudes,  qui  est  une  progression  géométrique, 
on  peut  encore  calculer  la  correction  fi  ;  c'est  ce  qu'a  fait  Borda  j  on  trouve 
alors,  pour  son  expression  analytique, 

_      sin  (g  -f*  flQ  sin  (a  —  a') 
^  ~°~  3a  M  (log  sin  a  — iog  sin  a')' 

M  étant  le  module  des  tables  logarithmiques  ordinaires,  ou  2,3o2585o9- 
Cette  correction  rentre  évidemment  dans  la  première ,  quand  les  arcs 
a ,  al  spnt  assez  petits  pour  que,  dans  le  développement  de  leurs  loga- 
rithmes et  de  leurs  sinus ,  on  puisse  se  borner  k  leur  première  puissance; 
maïs  nous  ayons  été  plusieurs  fois  dans  }e  cas  d'employer  Ja  formule 
complète. 

Par  ces  calculs  on  connaît  la  iparche  relative  du  pendule  sur  l'hor- 
loge qui  a  servi  pour  mesurer  les  intervalles  des  coïppifdences.  On  sait  qu'il 
exécute  100000+»'  oscillations  infiniment  petites ,  tondis  que  l'horloge 
çn  fait  100000;  supposons  maintenant  que  osHerpi  ayance  sur  le  jour 
moyen  d'un  nombre  d'oscillations  égal  9  h%  .c'est-â-dirç  qu'elle  exécute 
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100000+ A  oscillations,  tandis  qu'une  horloge  exactement  réglée  sur 
le  temps  moyen  en  ferait  100000;  on  aura  évidemment  cette  proportion  : 
iooooo  oscillations  de  l'horloge  sont  à  1 00000+ vl  oscillations  du  pen- 
dule, comme  100000+  h  oscillations  de  l'horloge ,  ou  un  jour  moyen 
solaire ,  sont  au  nombre  d'oscillations  du  pendule  dajas  un  jour  moyen 
solaire  :  ce  dernier  nombre  se  trouve  ainsi  égal  à 

•       Oooooo  +  ^Qooooo+j)     Qu     100000  +  |J^A+_W_ 
ÎOOOOO  100000 

Avec  les  dispositions  d'appareil  que  nous  avons  supposées,  si  l'horloge 
n'est  pas  très  éloignée  du  tems  moyen ,  de  sorte  que  h  soit  un  nombre 
d'oscillations  peu  considérable,  la  correction  exprimée  par  le  dernier 
terme ,  la  seule  qui  exige  un  calcul,  sera  d'une  extrême  petitesse ,  et 
s'obtiendra  aisément  avec  une  grande  précision. 

Les  coïncidences  étant  observées,  on  touche  la  boule  par  dessous  avec 
le  plan  fixe,  et  ensuite,  substituant  au  pendule  la  règle  divisée,  on  sort 
la  languette  jusqu'à  ce  qu'elle  touche  le  petit  plan  ;  cela  fait ,  on  enlève 
la  règle,  on  détache  son  couteau,  et  on  la  porte  sur  le  comparateur 
pour  évaluer  la  quantité  dont  la  languette  est  sortie.  Cette  opération 
exige  quelques  détails.    • 

Notre  comparateur  portatif  est  essentiellement  composé  d'une  règle 
métallique  TR  (fig.  6),  qui  doit  être  bien  droite,  et  fortifiée  en  dessous 
par  une  autre  règle  placée  de  champ,  de  sorte  qu'elle  ne  puisse  pas  se 
fléchir  ;  cette  règle,  à  l'une  de  ses  extrémités,  porte  un  talon  fixe  T,  qui 
sert  à  appuyer  un  des  bouts  des  mesures  que  l'on  compare  ;  un  châssis 
mobile  RR  parcourt  la  surface  de  la  règle ,  et  peut  se  fixer  à  volonté 
sur  un  quelconque  de  ses  points ,  au  moyen  de  deux  fortes  vis  de  pres- 
sion RR. 

Ce  châssis  forme  la  partie  essentielle  du  comparateur;  il  porte  un 
tourillon  fixe  c,  autour  duquel  tourne  le  levier  coudé  bcbf9  dont  les 
deux  branches  bbr  ont  des  longueurs  inégales  qui,  dans  le  dernier  ap- 
pareil dont  nous  avons  fait  usage,  sont  entre  elles  comme  1  à  10. 11  suit 
de  là  que,  si  l'on  pousse  le  sommet  b  du  petit  bras  d'une  quantité  égale  à 
*,  le  bout  du  grand  bras  b'  décrit,  autour  du  centre  commun,  un  angle 
dix  fois  plus  considérable,  par  conséquent  égal  à  iox.  Pour  mesurer  ce 
mouvement,  on  applique  sur  le  châssis  un  arc  circulaire  DD,  divisé, 
par  exemple ,  en  cinquièmes  de  millième ,  et  l'on  fixe  à  l'extrémité  du 
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bras  V  un  Vernier  V,  qui  permet  d'évaluer  les  dixièmes  de  cette  division , 
par  conséquent  les  cinquantièmes  de  millième;  et,  comme  les  mouve- 
mens  du  point  Y  sont  décuples  de  ceux  du  point  by  on  voit  que  chaque 
partie  indiquée ,  répond ,  en  b ,  à  deux  millièmes  de  millimètre. 

Maintenant ,  quand  on  veut  comparer  avec  cet  instrument  les  lon- 
gueurs de  deux  règles  B,  B^  très  peu  différentes  l'une  de  l'autre,  on 
place  Tune  d'elles,  B  par  exemple,  sur  le  comparateur,  de  manière 
qu'elle  repose  librement  sur  sa  surface ,  et  que  l'une  de  ses  extrémités 
soit  appuyée  contre  le  talon  T;  puis,  on  amène  le  châssis  vers  l'autre 
extrémité  de  B,  et  on  le  presse  contre  cette  extrémité  jusqu'à  ce  que  le/ 
vernîer  V  réponde  à  peu  près  au  milieu  de  la  division  ,•  cela  fait,  on  serre 
les  vis  dé  pression  du  châssis ,  et  on  s'écarte  de  l'appareil  pendant  quel- 
que tems,  pour  lui  laisser  reprendre  la  température  du  lieu.  Il  est  bon 
d'avoir  un  thermomètre  placé  sur  la  surface  même  de  la  règle  ou  du 
comparateur. 

Quand  on  pense  que  la  température  du  heu  s'est  rétablie  dans  l'ap- 
pareil, on  se  rapproche  et  on  Ut  la  division  à  laquelle  répond  le  vernier  ; 
puis ,  sans  déplacer  le  châssis  du  comparateur ,  on  ôte  la  règle  B ,  on  lui 
substitue  la  règle  B*,  et  on  laisse  encore  la  température  se  rétablir  '7  alors 
on  revient  lire  de  nouveau  l'indication  du  vernier.  Si  la  division  à  laquelle 
il  se  fixe  est  la  même  que  pour  la  règle  B,  les  deux  règles  sont  égales 
en  longueur;  si  la  division  est  différente,  l'arc  parcouru  par  lé  vernier 
indique,  en  cinq-centièmes  de  millimètre,  la  différence  des  longueur** 

Nous  avons  supposé  que  la  température  de  l'appareil  reste  constante 
pendant  toute  l'opération.  Il  faut  toujours  s'efforcer  d'atteindre  cette 
condition  en  se  plaçant  à  l'ombre,  dans  de  grandes  salles,  où  la  tem- 
pérature varie  peu.  Mais  si,  malgré  toutes  ces  précautions,  il  survenait 
quelques  changemens  dans  la  température,  on  réduirait  les  longueurs 
mesurées,  et  l'intervalle  TT'  du  comparateur,  à  la  même  température, 
au  moyen  des  dilatations  connues  des  métaux.  Lorsque  le  comparateur 
et  les  règles  que  l'on  compare  sont  dé  mémo  métal,  ces  corrections 
sont  inutiles ,  parce  qu'alors  l'intervalle  TT*  du  comparateur  se  dilate 
exactement  comme  la  règle  qui  est  posée  sur  sa  surface,  et  par  consé- 
quent leur  différence  reste  constante,  malgré  le  changement  de  leàc 
température.  Ce  résultat  était  indiqué  par  le  raisonnement;  mais*  on 
verra,  dans  nos  observations^,  qu'il  est  constaté  par  l'expérience:  même, 
avec  la  plus  parfaite  exactitude.  Comme  les  métaux  les  plus  employé* 
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sont  fe  ariarre  et  le  fer,  je  joindrai  ici  leur  dilatation  cPaprès  Btordap#m  im 

du  thermomètre  centésimal,  et  pour  une  longueur  égple  à  l'unité. 

Dilatation  du  cuivre. ......  C  =  0,0000.1 78 , 

du  fer .  * F  =  0,00001 14. 

Lorsqu'on,  veut  se  servir  d'un  comparateur,  il  faut  commencer  par 
vérifier  les  divisions  de  son  vernier  ,  ou  du  moins  il  faut  les  rapporter, 
ainsi  que  toutes  les  autres  divisions  dont  on  fait  usage,  à  un  étalon  bien 
connu,  que  Ton  puisse  toujours  retrouver  et  vérifier  lui-même.  Je  don- 
nerai plus  bas  le  moyen  qu'il  faut  employer  pour  cet  objet 
.  JemebomeiaiàdLreidquetouteslesolïsenrations,  toutes  les  mesures, 
dont  je  viens  de  parler,  ne  doivent  pas  se  faire  à  ReU  tm,  mais  avec 
une  forte  loupe  qui  permette  de  lire  exactement  le»  division*  H  est  aussi 
extrêmement  important  que  le  contact  des  régies  avec  le  talon  du  com- 
parateur et  avec  le  petit  levier,  soit  bien  établi,  et  l'on  ne  saurait  y 
donner  trop  d'attention. 

Ce  procédé  général  de  mesure  étant  egpoaé,  appbque&s4e  à  la  régit 
par  laquelle  nous  avons  déterminé  la  distance  du  plan  de  suspension  do 
pendule ,  au  bas  de  la  boule  de  pktine.  Pour  cela,  après  avoir  établi  le 
contact  exact  de  cette  règle  arec  le  plan,  on  serre  h  vis  de  pression,  qui 
fixe  sa  languette  ;'  on  ôte  le  couteau  de  l'extrémité  supérieure,  et  en  éta- 
blit la  règle  sur  le  comparateur,  entre  le  boutoir  et  le  levier  mobile.  Il 
s'agît  de  connaître  de  combien  de  divisions  la  languette  est  sortie;  pour 
cela ,  il  faut  se  rappeler  qu'avant  de  faire  sortir  la  languette,  l'artiste  a 
tracé  sur  la  règle  et  sur  la  languette,  des  divisions  égales,  qui  les  tra* 
versent  l'une  et  l'autre ,  et  qui  sont  marquées  par  ordre  o,  1 ,  a ,  5...  etc.; 
ainsi,  00  peut  juger  que  la  languette  est  rentrée  conxfAètement,  lorsque 
•a  division  o  coïncide  avec  la  division  o  de  la  règle,  et  qu'il  en  «gtde 
même  de  toutes  les  autres  divisions  correspondantes;  mais,  si  len°  o  de 
la  languette  coïncide  avec  le  n*  1  delarègle,len°xeTOcJe&*3,etainsi 
de  suite  j  on  doit  conclure  que  la  languette  est  sortie  d'une  division ,  et, 
1»  général,  la  différence  des  numéros  des  divisions  coïncidente*  indique 
la  quantité  dont  la  languette  a  marché;  par  conséquent,  si  l'on  connaît 
k  longueur  absolue  de  la  règle,  lorsque  la  languette  est  reetnée,  et  si 
l'on  connaît  aussi  la  valeur  des  divisions ,  la  somme  de  la  règle  et  des 
divisions  donnera  directement  la  langueur  totale  qu'il  a'agisaaît  de  mo-t 
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Cela  Suffirait,  si  la  quantité  dont  ou  fait  sortir  la  languette  répondait 
toujours  à  un  nombre  exact  de  divisions;  mais  cette  exactitude  est 
-comme  impossible  j  il  arrive  presque  toujours  que  la  coïncidence  n'est 
point 'exacte,  et  quela  languette  sort  d'un  certain  nombre  de  divisions., 
.plus  ou  moins  ime  fraction  qu'il  s'agit  de  déterminer. 

CV*t  alors  que  'le  comparateur  «st  utile.  On  y  porte  la  règle,  «t  on 
amène  le  châssis  mobile  en  contact  avec  l'extrémité  de  la  languette,  de 
manière  quekrverarier  V  réponde  à  peuprès  aunailieu  de&divisions;puia, 
lorsque  la  température  uniforme  s'est  rétablie ,  on  lit  le  vernier^  et  l'on 
&it  ensuite  marcher  la  languette  de  manière  à  compléter  la  coïncddonoe 
des  divisons  :  fat  marche  du  ramier  indique  la  quantité  de  ce  mouve- 
ment. Cfert  précisément  la  .fraction  que  l'on  voulait  déterminer  ;  on 
Pajotfte  à  la  longueur  absolue  de  la  règle,  et  au  nombre  de  divisions 
entières  de  la  languette  ;  la  somme  est  la  longueur  totale  cherchée.  Un 
seul  exemple  achèvera  d'expliquer  toute  cette  opération. 

Dans  la  règle  qui  a  servi  aux  expériences  de  Formentera,  les  divisions 
de  la  languette  étaient  à  fort  peu  près  des  huitièmes  de  ligne,  ou  plus 
exactement  chacune  d'elles  valait  en  millimètres,  oM,2$iâ5i;Ie6parties 
de  la  division  du  comparateur  valaient  chacune  à  peu  près  loyoo  de 
ligne ,  ou  plus  exactement  en  millimètres  owm,oo246265  ;  enfin  la  Ion- 
-gueur  absolue  de  la  règle,  la  languette  étaûtTentoée,  était  ow,69999374i, 
à  la  température  de  la  gkee  fondante.  Nommons  B  oe  qu'elle  devient  à 
toûteautrtfteittpéi^ureaasîgBfcjDans  janvier  1807, 

la  distance  du  plan  de-suspension  .au  plan  du  couteau  avait  sxigé  que 
l'on  sortît  la  languette  de  210  parties,  plus  une  fraction,  que  je nom- 
merai y,  et  qu'il  s'agit  de  déterminer  j  la  'température  de  la  barre  était 
alore  +  io%07  de  la  division  centésimale.  La  règle,  avec  sa  languette 
.fixée  à  ce  point ,  fut  établie  sur  le  comparateur,  qui  était  aussi  en  fer  comme 
elle;  et,  après  que  l'un  et  l'autre  eurent  pris  parleur  superposition  une 
température  commune ,  l'index  ilu  comparateur  se  fixa  à  —  280  parties  ; 
c'est-à-dire  qu'en  appelant  A  la  longueur  inconnue  qu'il  aurait  iallu  in- 
terposer entre  le  levier  mobile  et  le  boutoir  fixe  du  comparateur  pour 
amener  son  index  au  zéro  de  sa  division ,  cette  longueur  excédait  la  lon- 
gueur totale  B  H-arof  ^y  3e.  280  patries  4u -comparateur.  Nommant 
donc  p  la  longueur  d'une  de  ces. parties,  on  avait r alors 

B  -f-  2 10I  +y  sss A— 2%op}   .température  •+■  10V7. 
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Comme  il  ne  restait  plus  assez  de  lumière  pour  ramener  la  languette 
à  une  coïncidence,  on  laissa  les  choses  dans  cet  état  jusqu'au  lendemain 
matin;  dans  l'intervalle  le  tems  se  refroidit,  il  tomba  de  la  neige;  ce- 
pendant l'index  du  comparateur  ne  bougea  pas  sensiblement,  car  on 
trouva  — +28 1  au  lieu  de  —  380  qu'avait  donné  l'observation  de  la  veille. 
Cette  constance  d'indications ,  malgré  une  si  grande  variation  de  tempé- 
rature absolue ,  tient ,  comme  je  l'ai  annoncé ,  à  ce  que  la  règle,  la  lan- 
guette ,  et  la  barre  du  comparateur,  étaient  d'une  même  matière  j  de  sorte 
que  B+2 1  ol+y  et  À— a8op,  se  contractaient  et  se  dilataient  également. 
Mais  il  était  satisfaisant  d'avoir  la  preuve  de  cette  immutabilité  parl'expé- 
rienee  même  ;  car,  étant  obligé  de  s'approcher  de  la  barre  et  du  compara- 
teur, pour  amener  la  languette  à  la  coïncidence,  on  élève  sans  doute 
toujours  un  peu  leur  température  commune  en  faisant  cette  opération;  et, 
ai  un  pareil  changement  avait  pu  faire  marcher  l'index,  il  aurait  fallu  en 
tenir  compte  dans  les  mesures,  ce  qui  aurait  été  fort  difficile ,  parce  que 
la  quantité  en  est  extrêmement  incertaine.  Il  est  donc  heureux  qu'il  ne 
puisse  avoir  et  qu'il  n'ait  en  effet  aucune  influence  sensible  sur  le  résul- 
tat. Partons  maintenant  de  l'observation  définitive  qui  a  donné 

B  -4-  2ioI+y=:  À— -  281p. 

On  a  détaché  doucement  la  vis  de  pression  de  la  languette,  et  on  J'a 
fait  sortir  par  son  mouvement  de  rappel ,  jusqu'à  ce  que  la  coïncidence 
de  toutes  les  divisions  s'opérât,  à  partir  de  la  ai  i«.  Dans  ce  nouvel  état, 
l'index  du  comparateur  s'est  trouvé  amené  à  — ■  355*7.  On  avait  doue 
alors 

B  +  an/=A— 355,5/7. 

Nous  conservons  à  À  la  même  valeur  que  tout  à  l'heure ,  quoiqu'il  ait 
peut-être  été  changé  par  l'approche  de  l'observateur;  mais  B-f-a  ioI+y 
ayant  changé,  ou  pu  changer,  de  même ,  la  différence  des  longueurs  reste 
constante,  et  il  est  inutile  d'avoir  égard  à  leur  variation.  Les  deux  équa- 
tions précédentes  peuvent  donc  être  combinées,  et  eu  les  retranchant 
l'une  de  l'autre,  on  en  tire 

l—y  =  25,5.p    ou   y  —  l— a5,5./?j 
par  conséquent ,  la  longueur  cherchée  B  -f-  2 1 0/  +y  égale 

B  -|-  2 1 1  / — ~i5,5p. 


Digitized  by 


Google 


BU  PENDULE  A  SECONDES.  4Ô1 

Et  d'après  les  valeurs  de  B,  de  Z  et  de  p,  données  plus  haut,  si  la 

température  était  celle  de  la  glace  fondante ,  on.  aurait  en  millimètres,  ' 

B  =  699.992741 
211/=    59,343939 

. ,     ..       759,336680 
f     a5,5p  as       0,062797 . 

IH-oioJ-i-jr  sais  759?a73883.;  . 

Mais  nous  avons  vu  qu'au  moment  où  la  règle  avec  sa  languette  ains} 
sortie,  ont  mesuré  la  distance  du  plan  de  suspension  au  plan  de  contact , 
la  température  était  -f-10%07.  Gonséquemment,  leur  longueur  primi- 
tive à o°  s'était  dilatée;  et,  ainsi  dilatées,  elles  ont  dû  occuper  un  plûS 
grand  nombre  de  millimètres  qu'elles  ne  Élisaient  à  o*.  On  voit  donc  que, 
pour  connaître  la  distance  réelle  du  plan  de  suspension  au  plan  de  con- 
tact ,  au  moyen  de  cette  mesure ,  il  faut  augmenter  le  nombre  apparent 
de  millimètres  qu'elle  indique  en  raison  de  la  dilatation  du  fer  de  o*  à 
io%7,  c'est-à-dire  qu'en  représentant  par  F  cette  dilatation  pour  un  de- 
gré centésimal ,  }a  véritable  valeur  de  la  distance  mesurée  et  exprimée  en 
millimètres ,  sera      .  . 

759aM">273883(i  +  10,07F)»    ou    759,361046, 

en  mettant  pour  F  sa  valeur,  telle  que  nous  l'avons  donnée  plus  haut. 

On  ne  peut  s'imaginer ,  ayant  d'en  avoir  fait  l'épreuve  soi-même,  com- 
bien cette  détermination  de  la  fraction^  par  le  comparateur  et  les  coïn- 
cidences des  divisions,  est  susceptible  d'exactitude.  On  peut  si  l'on  veut 
établir  à  plusieurs  fois  la  coïncidence  et  la  détruire,  l'index  du  comparateur 
se  trouve  presque  toujours  ramené  sur  la  même  division  3  les  petites  iné- 
galités mêmes  qui  subsistent  inévitablement  entre  les  intervalles  des  di- 
visions de  la  languette,  que' l'art  le  plus  parfait  ne  peut  jamais  rendre 
rigoureusement  équidistantes,  ces  inégalités^  dis-je  >  deviennent;  ici  d'un 
utile  secours  pour  discerner  le  point  précis  où  la  coïncidence  moyenne 
a  lieu  :  car  la  marche  des  erreurs  de  l'artiste  étant  toujours  régulière- 
ment croissante  ou  décroissante,  et  même,  successivement  l'un  et  l'autre, 
comme  dans  toute  opératiçn  conduite  par  un  procédé  régulier,  il  en 
résulte  que,  dans  certaines, zones  de  la  languette,  la  coïncidence  peut 
sembler  un  peu  dépassée,  lorsqu'elle  n'a  pas  encore  tout-à-fait  lieu 
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clans  d'autres;  et,  c'est  £n  ckeirchaht  le  poitot  où  elle  est  le  ttâiettx  éta- 
blie sur  leur  eûôëftlMè,  tpé  Vàh  tùfûp&isk  ihthty&teteètit  Jâéb  lest* 
erreurs.  Nous  insistons  sur  ces  précautions,  parce  que,  avec  un  appa- 
reil aussi  court  que  celui  dont  nous  avons  fait  usage,  elles  devenaient 
indispensables  pour  donner  aux  mesures  une  précision  suffisante  : 
aussi  avons-nous  cherché  encore  â  accroître  cette  précision  en  jugeant 
les  coïncidences  avec  les  loupes  lés  plus Ifcrtte  tjtie  l'oeil  peut  supporter, 
et  c'est  un  soin  qu'il  faut  toîéè  3ê  gfcràertf'arteitire^  efcrtil  est  indispen- 
sable pour  donner  à  l'observation  des  coïncidences  l'exactitude  que  nous 
lui  trouvons. 

La  méthode  que  nous  vêtions  d'expliquer, pour  déterminer  Ta  faction 
^,sert  encore  pour  vérifier  les  divisions  de  la  languette  et  celles  du  vernier 
du  comparateur ,  en  les  comparant  à  un  étalon  bien  connu.  Commen- 
çons par  les  premières.  On  déterminera  d'abord  le  nombre  de  divisions 
de  la  languette  et  du  vernier  qui,  'prises  ensemble,  égalent  l'étalon  dont 
il  s'agit.  Cette  comparaison  s'opérera  en  posant  la  règle  sur  lecompartteur 
avec  la  languette,  et  plaçant  l'étalon  sur  son  prolongement- puis,  quand 
on  a  lu  le  Vernier,  on  ôte  l'étalon ,  et  on  fiât  sortir  la  languette  d'uii 
nombre  de  divisions  entières,  le  plus  approchant  de  la  longueur  de  l'éta- 
lon; le  reste  de  la  différence  s'évalue  en  parties  du  verniér.  Cela  lait, 
on  détermine  combien  une  division  de  la  -langùéttç  vaut  de  parties  du 
vernier,  en  voyant  de  combien  elle  le  fait  marcher.  Ces  deux  comparai- 
sons donnent  deux  équations  du  "premi*  degré ,  qui  déterminent  la 
valeui:  (les  âivisïons  de  ïa  lahguétte  et  duWtetaydn  'parties  de  l'étalon 
auquel  on  les  a  comparée. 

C'est  par  une  application  réitéréte  de  CëttetDlétfiodfe,  que  tidbsavutô 
obtenu  lès  valeurs  des  parties  dti  côftipdratèti*  'et  de  la  laftgaette  t«B© 
que  nous  les  avons  plus  haut  rapportées. 

La  longueur  du  pendule  d'expérience ,  obtenue  pa*  les  opérations 
que  nous  venons  de  décrire,  exige  plusieurs  corrections  avant  d'être 
employée  au  calcul  dû  pendule  Simple  ;f  la  première  de  ces  réductions 
concerne  la  mesure  même.  Supposons  que  les  coïncidences  du  pendule 
et  de  l'horloge  aient  été  observées  à  la  température  t,  et  que  le  contact 
du  plan  d'acier  ait  eu  lieu  à  la  tefqpétature  ^  en  sorte  que  J7  —  *  soit 
l'excès  de  la  seconde  sur  la  ptétmete  ;  si  Fon  notante  'C  la  dilatation 
linéaire  du  fil  du  pendule,  que  hôusàVofistoùjottt^  pris  dtedmv»,  sa  lon- 
gueur primitive  étant  Supposée  A  lors  des-  coïntidentés  ,^e*a  augmentée 
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d*  AC(tf  — *  *Ô  *  Intact  <fo  cgnJ&çt.  U  faudn*  dope  1?  diminuer  de  çettç 
quantité;  àp  plus,  nQitf  wons  supposé  que  la  longueur  B  de  la  règle 
divisée  était  connue  pour  la  température  de  1^  glaxje  fondante}  par  con- 
séquent ,  si  la  méfcur^de  longueur  a  été  faite  avec  cette  règle,  à  la  tem- 
pérature *",  chacune  de  ses  parties  a  de  se  dilater  d'une  quantité  W', 
en  représentant  sa.  dilatajtiQii  yropre  par  F,  pour  Funité  de  longueur: 
11  faut  donc,  #>mmç  not^  Payons  déjà  remarqué ,  augmenter  dans  cette 
proportion ,  le  nombre  des  divisions  qtfell^  in&qpe  y  PPW  k  r^men^p  au 
terme  de  la  glace  fondante,  auquel  on  a  évalué  salongueur  ;  mm  >  comm 
ces  corrections  sont  toujours  très  petites,  cm  petit  les»  faire  «»la  lon- 
gueur mêmeMu  pendule  que  la  règle,  indique;  c'est-à-dire  que  si  tûà 
trouve  cetfc  fôQgpççr  égrfe  à  À ,  il  faut  lui  substituer 

A[i—  Ç(^— t)  +  W],    ou-  A  —  AC(*f  —  #H-AW. 

Le  premier  terme  représente  la  mesure  même,  et  les  deux  àtttréd  lés 
corrections  de  dilatation,  pfommçpis  A'  cette  valeur  ainsi  corrigée. 

La  réduction  précédente' étant  faite,  on  connaît  la,  longueur  totale 
du  pçnch4e  composé  x  depuis  le  plan  de  suspension  jusqu'au  bas  de  la 
boule  de  platine.  11  en  faut  retrancher  le  rayon  de  cette  ^oule  pour  avoir 
la  distance  de  son  centre  au  plan  de  suspension.  Je  nommerai  cette  di- 
sty$£e  L-  $oit  R  le  rayon  de  1*  bople  à  la  température  de  Vglaçe  fon- 
dante; appelons  P  la  dilatation  du  platine  pour'  *•  du  thermomètre  cen- 
tésimal :  nous  avons  déjà  upwwflt  la  température  lom  (les  coïncidences  ; 
ainsi,  le  rayon  de  la  boule  était  alors  égal  à  R(r  -+*  Vt)  j  c'est  donc  cette 
quantité  qu'il  fioat  rotraoeher  dfi  A-  pottf  §ffojrL,  cf  xgjj  4p*Wfi  •',-.; 

L=A'— R(i4-P0*  4 

Suivant  les  expépfenees  de.Bprdaf,  on.a—  A—  k4 

P  ==  p,ooooq8565. 

.    ,Qp  ^^ç^e  ,pft  Méqwjwjufi ,  qw  ]oi^'tme  pp^ère  jpesànje Rosalie 
*  r^t^éwté  d'up  fit  «ns  UWPe,  lç  centre  d'opcïljtation  épt  ^u^esdçus  du 

centre  de  la  sphère  d'une  quantité  qgale  à  m  • 

Il  faut  donc  ajouter  cette  quantité  à  L  pour  réduire  le  pendide  com- 
posé à  l'état  du  pendule  simple ,  qui  ferait  ses  oscillations  dans  le  même 
teins;  de  plus,  comme  le1  fil  et  la  calotte  ne  sont  pas  dépourvus  de  pe- 
çWt^W^iJifiuUewore  im*vu&p!$)fa  o^qtiçna^ur  avoir  égard  à^çur 


Digitized  by 


Google 


464  EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONGUEUR 

poids  :  cette  correction ,  que  nous  nommerons  Q,  djpend  de  plusieurs 

élémens  dont  nous  allohs  donner  ici  les  valeurs  numériques ,  pour  toutes 

les  expériences  de  France  et  d'Espagne. 

<•• 

Distance  du  plan  de  suspension  *u  centre  de  la 
bou^e  de  pfatine L 

Rayondelabouledeplatineàlatempératuredeo0.  R  =  o*,oi8a5ga6a5 

Poids  de  la  boule  de  platine  en  grammes. . . .  '.'. .  Ms  5*G*,jÇ5j 

Distance  du  plan  de  suspension  jusqu'au  bas  de  la 
boule • . . . .  A 

Distatce  du  plan  de  suspension  au  commencement 
du*l;,..,.;. b  as  o«,oa343 

Distance  du  centre  de  %rayité  de  la  calotte  au 
centre  de  la  boule D  =  om,oaoo<)85 

Poids  de  la  c*^tte-«n  grammes. .' •   m  =  .6^168 

Poids  du  fil.  variable*. , p  =       ~    ~fl     .o*.a465. 

]Le  nombre,  c/jfk/^5  était,  comme  on  l'a  vu,  le  poids  d'une  longueur  de 
potre  61,,  égale  à  2m7o<yj. 

.  •  Quand  toutes  ces  quantités  seront  connues  par  l'observation ,  on  s'en 
servira  pour  calculer  la  quantité 


1  i.l- 


'-^K-^KO-D 


après  quoi  le  pebdule  simple  L'  synehfone  au  pendule  observé,  aura 
pour  longueur,  dans  l'air, 

L'asÀ'  —  ft(i4-B*)  +  3p~Q.      . 

Pour  réduire  cette  longueur  à  ce  qu'elle  serait  dans  le  vide,  il  fiut 
se  rappeler  qiip,  à  la  température  de  la  glace  fondante,  et  sous  la  pres- 
sion dé  6", 76,  la  densité  du  platine  peut  être  évaluée  à  iSgio,  celle  de 
l'air  étant  l'unité;  par  conséquent,  sous  la  pression  p,  el  à  la  tempéra*- 
Jpre,^  observée;  lors  des  coïncidences,  la  densité  de  l'air  a  dû  être 

■       P 

celle  du  platine  étant  l'unité,  ta  longueur  L1  doit  donc  étire  augmentée 
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dans  cette  proportion,  ce  qui  donne  la  longueur  du  pendule  simple  qui, 
oscillant  dans  le  vide,  serait  synchrone  au  pendule  observé, 

L"==L/  •+- -  — 

•  om,76  (  i  -K  •  0,00375)  1 59 1  o* 

Il  est  maintenant  facile  de  déduire*  de  ces  résultats  la  longueur  U" 
du  pendule  à  secondes,  qui  ferait  1 00000  oscillations,  ou,  en  général, 
N'  oscillations  dans  un  jour  solaire;  car,  en  supposant  que  le  pendule 
observé  en  fasse  N'+  n ,  on  aura 

Longueur  du  pendules  à  secondes  Lw=  L"+  -m-  •+■  -j^tt» 

Enfin ,  il  ne  reste  plus  qu'a  réduire  ces  observations  au  niveau  de  la 
mer.  Soit  h  la  hauteur  dé  la  station  en  mètres ,  a  le  rayon  de  la  terre  aussi 
en  mètres  ;  le  pendule  simple  quibat  les  secondes ,  étant  réduit  au  niveau 
delà  mer  et  au  vide,  aura  pour  longueur 

Tellessontles  formules  que  nous  ayons  employées  pour  calculer  les  ex-" 
périences.  Nous  allons  maintenant  rapporter  celles-ci.  Nous  transcrirons 
d'abord,  pour  chacune  d'elles,  toutes  les  données  d'observations  qui  la 
composent,  et  nous  y  ajouterons  les  valeurs  numériques  des  corrections 
successives,  indiquées  par  les  formules  précédentes:  ce  qui  nous  conduira 
au  résultat  définitif.  Seulement ,  comme  la  réduction  au  niveau  de  la  mer 
est  commune  à  toutes  les  observations  d'une  même  station,  nous  ne 
l'effectuerons,  à  chaque  station.,  que  sur  le  résultat  moyen  que  nous 
aurons  déduit  de  l'ensemble  des  expériences  que  nous  y  aurons  faites. 

Commençons  par  appliquer  cette  marche  aux  expériences  faites  à  la 
Mola  de  Formentera,  au  terme  le  plus  austral  de  notre  arc,  et  au  point 
même  où  nous  avons  observé  la  latitude. 

:  «     t 

Mesure  du  Pendule  4  la.  station  de  Formentera. 

Dans  ces  expériences,  on  a  employé  deux  horloges,  Vwxé^sexagési- 
maie,  que  l'on  comparait  tous  les  jours  au  soleil  et  aux  étoiles;  l'autre , 
décimale,  devant  laquelle  on  faisait  osciller  le  pendule,  et  que  l'on  com- 
parait à  la  précédente  par  le  moyen  d'un  compteur.  U  faut  ^  avant  tout , 
déterminer  la  marche  de  ces.  deux,  horloges  pendant  la  durée  dçs  expé- 
riences. 

L'ensemble  de?  observations  de  passages,  faites  à  la  lunette  méridienne, 

5* 


Formentera. 
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et  rapportées  précédemment,  donne  k  retawl  moyen  de  1*  pendule  dus 
un  jour  sidéral  du  s8  décembre  1807a»  i5  janvier  1808,  égala  iV^. 
Les  écarts  de  cette  moyenne  autour  des  évaluations  successives,  sont 

dn  28  déc.  an  3o  —  o'o5 

s8  déc.  —    a  jwv.  —  o,ç% 

4  —    5  4-  o,eq 

5  —  6  «f  o,ïi 
§  ~  7  +  o,m 
6—9  —  o,i5 

6  —  10  —  o,o4 
l*  «~  u  —  Q,** 
Il   —   13  4r  0,o5 

**  —  i3  *-  o>ig 

i3  —  14  +  0,07 

14  —  *5  >f  0,04. 

Aucun  de  ces  écarts  ne  s'élève  à  un  ttera  de  seconde  j,  et  comme  il  faut  acy 
corder  quelque  chose  aux  erreurs  des  observations,  nous  adopterons  ta 
valeur  moyenne  i'  2^,87  pour  le  retard  de  l'horloge  sexagésimale  sur  les 
fixes,  dans  un  jour  sidéral. 

C'est  à  cette  horloge  que  h  pendule  décimale  a  été  comparée  plusieurs 
fois  chaque  jour,  et  principalement  aux  époques  des  observations.  Pour 
cela  on  accordait  le  compteur  sexagésimal  avec  son  horloge;  et,  tandis 
qu'un  observateur  lisait  les,  secondes  qu'elle  indiquait,  un  autre,  placé 
près  de  l'horloge  décimale,  annonçait  les  coïncidences  de  cette  dernière 
avec  le  compteur.  L'expérience  nous  a  convaincus  que  cette  manière  de 
comparer  les  deux  horloges  était  parfaitement  exact  ç;  car  les  résultats 
des  diverses  comparaisons  ne  différaient  jamais  entre  eux  que  dans  les 
dixièmes  de  seconde,  et  le  plus  souvent  dans  les  centièmes  ;  or,  on  a  fait 
toujours  trois  comparaisons  de  suite  >  et  on  prenait  la  moyenne  qui  doit 
par  conséquent  s'écarter  bien  peu,  de  la  vérité.  Voici  ïe  tableau  d'une  de 
ces  opérations,  la  première  qu'on  ait  effectuée. 

1807.  Décembre  ag.  Horloge  décimale. . .  6*543i  =  i5*  4a' 13*38 
Horloge  sexagésimal*  io.E&38*oo 

Avance  de  l'horloge  décimale  sur  la  sexagésimale. . , 4*46'&f  3d 

4.46.34,3» 

Antre  observation 34.0a 

Anti%  obscrratioB.. 34, 18- 

86 
Avance  moyeane  de  D  snr  S 4*4<?  S4'9$ 
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Indications  de  Phofhge  sexagésimale  à  V époque  de  ces  Comparaisons.   Formentcm. 

inobservation io.55.38,oo 

*• 56.  4,oô 

3* »...,..*  *..  •»*.%,••<.        5$.»4>ûo 


6,do 


Epoque  moyenne  à  S ». 10.56.  3,oo. 

Soit  maintenant  I  l'intervalle  de  deux  comparaisons,  compté  en  se* 
coudes  de  l'horloge  sexagésimale.  Concevons  une  horloge  sexagésimale 
partant  de  o*  o'ow  en  même  tems  que  l'horloge  décimale  part  de  o*,oooo , 
4t  revenant  à  oVo"  lorsque  l'horloge  décimale  revient  à  o>,oooo,  en 
sorte  que  les  deux  horloges  conservent  constamment  une  marche  égale.  La 
première  fera  864oo  oscillations  >  tandis  que  la  Seconde  en  fera  iooooo; 
convertissons ,  comme  noué  l'avons  fait  ici ,  les  tettls  marqués  par  l'hor- 
loge décimale  en  teûis  de  cette  horloge  fictive.  On  Verra  ci-après  que 
l'horloge  décimale  retarde  sur  la  sexagésimale  qtte  l'on  compare  aux 
étoile».  Soit  donc  rie  retard  de  D  sûr  S  entre  deux  comparaisons-  c'est- 
à-dire  que  S  ayant  Eût  un  nombre  d'oscillations  exprimé  par  1,  l'hor- 
loge D ,  ou  plutôt  l'horloge  sexagésimale  qui  la  représente,  en  ait  lait  un 
nombre  I— -r;  on  aura  la  proportion 

I : I—  r :: 86400  :    7  lt —  « 86400  —  ff<,  ^     > 

et  le  terme  '  ■  y       sera  le  retard  de  la  pendule  décimale  sur  ilf  de  la 

sexagésimale,  exprimé  en  secondes  sexagésimales  de  1^, pendule  fictive. 
*  C'est  ainsi)  par  exemple,  que  l'on  a  calculé  les  résultats  suivans,  où 
l'on  n'a  rapporté  que  les  moyennes  des  trois  observations,  dont  chaque 
comparaison  est  composée. 


Dotes. 


1807.  Décembre.  29 
3o 


AvuMft  do  D  wtr  & 


4*46'  34' ag* 
4.45.  0,7a 
4.44.30,0a 
4-44.  7,o8 
4.43.83,19 


Ëpq«e  en  ton»  d#  S. 


Retard  de  D  sur  a \k  de 
S,oariiIenrde?^^. 


10*5ff    a*  00 
afi,  41*48,67 

a9.33,5i,oo 
5. a6. 57,33 
9. 4*. 3g, 00 


190,87 
190,5a 
190,83 
190, 85 


Retard  moyen  du  09  au  3o l9°>77 

On  voit  combien  ces  comparaisons  s'accordent  à  donner  le  même  re- 
tard diurne,  quoiqu'elles  soient  faites  à  des  intervalles  peu  éloignés.  Gela 
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-  prouve  l'excellente  marche  de  ces  deux  horloges  (*)  j  et  en  effet ,  des  com- 
paraisons multipliées ,  faites  ainsi  tous  les  jours ,  n'y  ont  indiqué  que  de» 
variations  presque  insensibles.  C'est  pourquoi,  afin  de  ne  pas  multiplier 
inutilement  les  calculs ,  nous  nous  bornerous  à  extraire  de  nos  registre» 
les  comparaisons  dont  les  intervalles  sont  assez  éloignés  pour  donner  le 
retard  moyen  diurne  avec  précision. 


Date*  des  compa- 
raisons. 

Arance  de  D  sur  S. 

Epoque  en  tenu 
deS. 

Reurd  diurne  de  D  sur  S, 

1 

OQT«|OU 

1808.  Janvier  1 
3 
5 

6 

7 

4»  38' 33*03 
4.3749^0 
4.3a.  a, 83 
4.31.36,90 
4.a5.5i,ia 
4. a5. 31,67 
4*aa.ia,i3 
4.18.38,87 

47*a8/3o*33 
4. 58. 36,33 

48. 40. a3, 67 
5. i3. 50,67 

47.38. 18,00 

5i.ai.3q,oo 
3.i8.52,oo 
6.i3.ao,oo 

dn3o  aie.  au  i"  janr. 
1  —  1 
1  —5 

3  —  5 
3  —  5 
5  —  6 
6-7 

190,7G 
I90,30 

100, o3 

i»9.95 

189,9» 
190.no 

Le  7,  après  les  expériences  sur  la  mesure  du  pendule,  on  a  arrêté 
l'horloge  afin  de  mettre  sur  sa  lentille  tin  signal  relatif  aux  observations 
d'un  pendule  invariable  de  platine  que  Ton  avait  aussi  apporté  de  France; 
mais  le  couteau  de  ce  pendule  s'étant  trouvé  un  peu  rouillé,  on  n'a  pas 
cru  devoir  suivre  ces  observations  qui  ne  pouvaient  manquer  de  donner 
des  résultats  errohés.  On  regardait  déjà  la  longueur  du  pendule  absolu 
comme  suffi sanynei>t  déterminée  par  les  expériences  faites  du  29  décembre 
au  7  janvier;  niais  le  séjour  d'un  des  observateurs  dans  Pile  s'étant  pro- 
longé un  peu  plus  long-tems  qu'il  ne  l'avait  cru,  on  pensa  qu'il  pourrait 
être  utile  d'ajouter  encore  quelques  observations  aux  précédentes  ;et,  le  i3, 
après  avoir  disposé  de  nouveau  les  appareils  pour  la  mesure  du  pendule, 
on  remit  l'horloge  décimale  en  mouvement. 


Dates  des  comparaisons. 


1808.  Janvier.  i3 


Avance  de  D  sur  S. 


0.44.aa,53 

o.4i,  »i,97 


Epoque  eu  teins  de  S. 


3*  5'a3*o 

3.59.55,0 

4.  a. 38,3 


Retard  diurne  de  D  sur  S,  en 
valeur  de 


du  1 3  an  i4* 
du  i4aui5. 


190*33 
190,^0 


L'ensemble  de  ces  comparaisons  donnerait  pour  moyenne  190*31  j 
c'est-à-dire  que  tandis  que,  l'horloge  sexagésimale  S  Eut  86400  oscilla- 
tions ,  l'horloge  décimale  D ,  ou  plutôt  l'horloge  sexagésimale  fictive  qui 

(*)  Elles  sont  toutes  deux  de  Louis  Berthoud* 


Digitized  by 


Google 


BU  PENDULE  A  SECONDES.  469 

la  représente,  en  fiât  86400  — 190^,3 1  =  86400  —  r.  Or  on  a  vu, 
page  466,  qu'entre  deux  passages  consécutif}  d'une  même  étoile,  l'hor- 
loge sexagésimale  S  faisait  un  nombre  d'oscillations  égal  à 

86400  —  6a';,87  =  86400—/. 

De  là  il  est  facile  de  déduire  les  nombres  d'oscillations  que  devaient 
faire  les  deux  horloges  dans  un  jour  solaire  moyen. 

En  effet,  on  sait  que  la  différence  entre  le  jour  moyen  solaire  et  le  jour 
sidéral  est  égale  à  3'  55",9i  3  ou  a35f,,gi  de  tems  moyen  ;  c'est-à-dire  que 
tandis  qu'une  horloge  réglée  sur  le  tems  sidéral  fait  86400  oscillations, 
une  horloge  réglée  sur  le  tems  moyen  solaire  en  fait  86400  —  a35",9i 
=  86400  — Rj  pendant  ces  86400— -R  oscillations  moyennes,  notre 
horloge  sexagésimale  en  faisait  86400 — f\  conséquemment ,  pendant 
86400  de  ces  mêmes  oscillations  moyennes,  c'est-à-dire  pendant  la  du- 
rée d'un  jour  moyen  juste,  elle  en  fera  un  nombre  exprimé  par 

86400.(86400— g)  .  - 
ggjoo— R       ; 

ce  résultat  peut  se  mettre  sous  la  forme  86400 «+-R  —  /+  §g7~"TZR- 
Alors  le  dernier  terme  étant  toujours  excessivement  petit  dans  nosobserva- 
lions ,  il  suffît  de  le  calculer  une  fois  pour  toutes  avec  la  valeur  moyenne 
de  f ,  car  les  petites  variations  de  /,  dans  les  différens  jours,  ne  s'élevant 
au  plus  qu'à  or/,3,  n'y  produiraient  que  des  changemens  insensibles.  On 
trouve  ainsi  ce  terme  égal  à  or,,47  qui,  ajouté  au  nombre  constant  R,  feit 
236r',38  ;  par  conséquent  le  nombre  d'oscillations  de  la  pendule  sexagé- 
simale S,  dans  un  jour  moyen  solaire  =  86400  —•/-+-  a36",38. 

Maintenant,  le  nombre  correspondant  pour  1&  pendule  décimale,  ou 
plutôt  pour  la  pendule  sexagésimale  fictive  qui  la  représente,  sera  donné 
par  la  proportion 

864oo:864oo-r::864oo~/+a36^38:(86^^^^7^fl^g8). 

11  est  clair  que  ce  résultat  peut  se  mettre  sous  la  forme 

864oo+236",38--r-r-  r^&=Ù., 

le  dernier  terme  étant  fort  petit  de  l'ordre  rR ,  il  suffit  de  le  calculer  avec 
les  valeurs  moyennes  de  r  et  de  f ,  qui  sont  igo",3i  et  6a",87i  et  il  de* 

vient  alors  — •  "^geVg^^-  =  —  o",38 ,  ce  qui  donne  le  nombre  d'os- 
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For£«ter..  cillatwns  delà  pendule  sexagésimale  fictive  dans  un  jo«r  moyen  solaire, 

ou  en  réduisant  en  secondes  décimales, 

looooo—  1&±SZ2gj2&™ 

La  quantité  r-f-/  —  â36",oo  est  positive,  et  sa  valeur  moyenne  est 
i9o*3^4^a"»87~î'36,oo=ri/,l8}  d'où  l'on  voit  que  l'horloge  décimale 
retarde  sur  le  tems  moyen  solaire  d'une  quantité  dont  la  valeur  moyenne 

en  secondes  décimales,  est  '7''^'1000aa  i9",68  ;  et  dont  h  valeur,  cal- 
culée de  même,  mais  séparément  pour  les  différens  jours  des  observa- 
tions, est 


Dates. 


du  39  déc.  au  3o 

du  3o  déc.  au  itr  jany. 

.  \     -j  -^-  1 

^      ,  -    3 

5         5 

5         S 

G         7 

i3  —  14 

14        i5 


TfhùAct  A'MeahOcMi  de  k  pendille  décimal* 
en  un  jour  moyen  solaire. 


100000— ao, 40 
ao,4o 

19,4a 

«9*75 


«9I79 

»9»75 

Retard  moyen  çntre  le*  résultats  des  différent  jours  19 ,  oa 

La  valeur  moyenne,  déduite  de  ces  résultats ,  diffère  extrêmement  peti 
de  1 9,8$,  que  nous  avions  trouvée  d'abord  en  calculant  seulement  d'après 
les  valeurs  moyennes  de  /  et  de  r;  cependant  il  convient,  pour  Pexacti- 
tude,  d'employer  dans  îe  calcul  des  observations  de  chaque  jour,  leretardde 
la  pendule  qui  s'y  rapporte,  afin  démontrer  isolément,  dans  chaque  expé- 
rience, toutes  les  causes  qui  peuvent  en  ftire  varier  les  résultats. 

Nous  allons  maintenant  rapporter  les  observations  de  coïncidences,  et 
les  diverses  mesures  de  longueur  que  nous  avons  prises.  Dans  ces  expé- 
riences, nous  déterminions  la  température  intérieure  de  la  cage  de  verre, 
près  du  pendule ,  par  deux  thermomètres  bien  vérifiés  et  comparés  soi- 
gneusement ;  Pttn ,  n*  2,est  décimal;  l'autre,  n«  3 ,  marquait  65%6  à  k 
température  de  la  glace  fendante,  et  chaque  degré  du  thennomètte  déci- 
mal y  était  représenté  par  z'figg.  Il  avait  été  calibré  et  divisé  par  M.  Gay- 
Lussac.  Le  thermomètre  du  baromètre  était  décimal;  les  amplitudes  se 
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mesuraient  sur  une  échelle  horizontale  divisée  en  parties  égales,  dont"- —         * 
chacune  valait  3  millimètres,  et  qui T  dans  les  expériences  antérieures  au 
7  janvier  1 808 ,  se  trouvait  placée  m  6g6imUnnètre»<ia  plan  de  suspension. 

Observations  de.  coïncideTMèe*y  faite*  le  3e  décembre  180J. 


Baromèt 


Fhfttmo*- 
mètre  «la 
Baromèl 


Om75li 

o,75i5 

o,75,4 
0,7514 
0,75 1 2 
0,7508 
0,7607 
°,75o4 
0,7602 
0,750a 
o,75o3 
0,76041. 


+11°  o 

11.0 


11,1 
n,4 
11,8 
ii,8 
n95 
n,5 
11, JB 

".9 

n,8 


0,7608}     if  ,5 

Therra»  n°  5irédaîfc  10 ,49 

Tempér.  moyenne.  10,4$ 


Thermomètres  places 
près  du  pendule. 


Epoques 
des  coïn- 
cidences 
en  tem* 
décimal. 


n*3.io°,  s  n°3.93°  5 

93,  a 

95,  5 

93,  8 


10,  a 

10,  a 

10,  3 

10,  4 

10,  5 

10,  5 

10,  5 

ro,  6 

io,  7 
io, 


94»  *** 


94,  o 
949 


94,  f 
94,  5 


Déni -un 

litude 


l*65tao 

1,85 20 


3,3608 
a,4655 


ao 
ci5 


3,agû5 
3,499o 


$4,  53,7045 


4,3a4o 
4,53oo 


pmi 

«le» 


Nombre 
\t  d'oseillat. 
correspond. 


O.59.II 


3jo5£8û^a3- 


0.44.37 
0.39.30 
cr.34.34 
o.ag.38 
0.35. 11 
0.19.45 

.10.30 
.  9-5a 


à  100000  de  al'ampli- 


Thorli 


1  horloge 
décimale. 


O) 


99900,00 

93904,35 

99902,06 
99903,30 

aaô05»15 
99904,53 
99902,68 

J)99°3>  r5 

j47   99QP*>  6* 

999°3,i5 

999oa>9* 


■— -  duér    ttonroi 


tode. 


+2,01 

1,56 


o,g3 
0,73 
o,54 
.0,40 
0,27 

'<z»i9 
o,i3 
0,08 


très 
corrigea. 


99903,01 
99903,81 


l,*&999c3>2* 


95905',  39 

999°3,87 

99905,07 

99903, 08^ 

99^o3, 43 

99^03,87 

999°3,»8C0 

999oa» 99 


10,48         95,9a!        Moyennes  des  i5J  coïncidences  9^go3y35 


(')  Le  pcndale  *a-  moins  rite  qne  l'horloge  ;  on  a  laisse*  passer  plusieurs  coïncidences  ayant  de 
l 'observer. 

<»>  L'Intervalle  est  de  deux,  coïncidences;,  on»  a  laissé  passer  la  •»  sans  Pobserwer. 

O)  L'intervalle-  est  de  trois  coïncidences;  on  a  laissé  passer  les  12  et  i3«  sans  les  observer. 


sti 


Dans  eefcte  série ,  le  nombre  d'oscillations  infiniment  petites  du  pendule 
pendant  ieooetoosciUationsd^^ 

or,  le  nombre  d^oseUbtibns  de  Phorlbge-en  un  jour- moyen* solaire,  le 
do. décembre  i  8ojj,  était  i  ooqqô  -—  20,40  d'après  le  tabkau  delà  pag.  470- 
En  appliquant  donc  ici  la  fonrawle  delà  page  456,  onànra  V^-^c^ôSi, 
As=— -  20^0  ;  et  l'on  trouvera  le  nombre  d'oscillations  infiniment  petites 
du. pendule  y  en  un  jour  moyen  solaire,  égal  à  1 00000  —  1 1 7,o5  ~f-  0,02 
ou  1 00000  —  1 1 7>o3. 

Lorsqu'on  fc  ouvert  la  caisse  vitrée  dans  laquelle  oscillait  le  pendule, 
afin  d'établi*  le  contact:  du  petit  plan  de  cuivre  avec  âla  bpule  de  platine, 
la  température  d^k  caisse  et  du  pendule.,; indiquée  par  les  deux  tliec-r 
momètree  intérieurs,  était  -, 
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Fermentera.  n*a.  10,1        n°3.   o3,a 

Après  avoir  établi  et  vérifié  le  contact,  on  avait. .  •  11,0  95.  o 

Ou  en  réduisant  le  n°  3  en  degrés  centésimaux 10,89 

Température  moyenne  lors  du  contact  vérifié. •  10,94 

lors  des  coïncidence». 10,49 

Excès  lots  du  contact 0,45. 

Lorsqu'on  a  substitué  la  barre  de  fer  à  la  place  du  pendule  d'expé- 
rience, la  température  de  la  barre  était  10,71. 

La  longueur  observée  depuis  le  plan  de  suspension  jusqu'au  bas  de  la 
boule ,  ou  A ,  pages  463  et  4$4  >  était 

A=sB  +  ai8/— i3,5p; 
par  conséquent 

A' =  A(i —C. o,45  +  F.  10.71)  (page  463)- 

La  valeur  de  A  étant  calculée  d'après  les  valeurs  de  B ,  /  et  p ,  rapportées 
page  449  >  **  trouve  avoir  en  millimètres  la  valeur  suivante  : 

A  =  j6tmms^\^\ 

La  correction  de  dilatation  est  additive  et  égale  à o  ,085511 

par  conséquent A'  =  761   ,35770a 

A  retrancher  pour  le  rayon  de  la  boule 18,  fl5oa63 1  ft      fi     3 

Pour  la  dilatation  de  ce  rayon  de  o°  à  10*49.     °>ooi64«  J"  "  *  *     ^ 

L  =  745  ,055799 

Réduction  au  centre  d'oscillation -?=-  =      °  >  l7947* 

743  ,376277 
Correction  pour  le  poids  du  fil  et  de  la  calotte,  calculée  par  la 

formule  de  la  page  4^4  »  à  retrancher o  ,349666 

Longueur  du  pendule  simple ,  qui  en  oscillant  dans  l'air,  serait 

synchrone  au  pendule  observé L'  =  743  ,03661a 

Réduction  au  vide  calculée  par  la  formule  de  la  page  46a  9 

additive.. o  ,o44a07 

Pendule  simple  du  3b  décembre  1807,  réduit  au  vide L*  =  j45  ,070819 

Réduction  au  pendule  à  secondes  pour  1 i7>o3  oscillations  de 

moins  dans  on  jour  moyen  solaire ,  page  465 ,  à  ôtçr ,  •  1   ,7^8314 

Longueur  conclue  du  pendule  à  secondes,  à  Formentera  et  dans 

le  vide "... L*  ==  741  ,3336o5 

Ou  en  l'exprimant  en  parties  du  mètre,  et  se  bornant  à  sept 

décimales. . , .  .• ; ; , * o"741'&rô' 

La  longueur  conclue  de  cette  observation  est  beaucoup  trop  grande, 
comme  on  le  Verra  par. tout  l'ensemble  des  expériences  qui  vont  suivre; 
et  aussi  la  commission  du  Bureau  des  Longitudes  a  été  d'accord  arec  nous 
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pour  la  rejeter  ;  mais  il  existe  sur  notre  registre  original  une  note  qui  doit  ' 
la  rendre  justement  suspecte ,  et  que  nous  transcrivons  ici  avec  fidélité. 
«  On  doit  remarquer  que,  dansla  première  expérience,  du  3o  décembre, 
»  la  crainte  de  soulever  la  boule  de  platine  par  le  plan  de  métal ,  peut 
»  nous  avoir  feit  approcher  très  près  du  contact  sans  y  arriver  complè- 
»  tement,  tandis  que  dans  l'expérience  du  icr  janvier,  nous  nous  sommes 
»  bien  assurés  d'avoir  un  contact  plutôt  trop  fort  que  trop  faiblej  aussi 
»  la  boule  a-t-elle  touché  le  plan  le  reste  de  la  journée ,  au  lieu  que  le 
»  3o  décembre  au  soir  elle  ne  touchait  plus.  »  Si  l'on  fait  attention 
que  c'était  là  notre  première  expérience,  et  pour  ainsi  dire  notre  coup 
d'essai,  on  concevra  facilement  que  nous  ayons  pu  nous  tromper  ainsi 
dans  une  mesure  aussi  délicate. 

Cette  observation ,  qu'il  faut  évidemment  rejeter,  ne  fàt>ce  que  d'après 
cette  note,  n'est  pourtant  pas  tout-à-fait  inutile ,  puisqu'elle  peut  mon- 
trer quelles  étaient  même  alors,  et  dans  les  circonstances  les  plus  défa- 
vorables, les  erreurs  extrêmes  que  nous  avons  pu  faire,  et  dont  les  li- 
mites ont  dû  certainement  se  resserrer  beaucoup  dans  les  expériences 
suivantes,  où  noua  étions  prévenus  contre  elles  et  plus  exercés. 
Observations  de  coïncidences,  faites  le  i"  janvier  4808. 


Fonncnter». 


I 


BaromèL 


0,7473 

0,7473 
0,7472 

o,74fy 
0,7465 
0,7461 
0,7460 
o>7459 
0,7407 
o,7455 


0,74^ 


Thermo- 
mitre du 
Baromètre 


+11° 
11,1 
11, fl 

11,8 

ll>9 

!1>9 
ia, 

13,. 


11,69 


Thermomètres  places  près  du 
•  pendule. 


Epoques 
des  coïn- 
cidences 
en  teins 
de  l'horJ. 
dëcimale 


n°a.-f-io;3    11*3.4-93,8 


10,2 
10,3 

10, a 
10,8 
10,6 
io,6 
10,8 
10,6 
10,7 


94,o 
93,8 
94>o 
94>3 

84<i 
94,3 

94,3 

94>3 

94,5 


10, 5i 


.94.1* 


Th.  n°  3  réduit  en  degré*  ceaté*. . .    10, 56 

Thermomètre  n°  a io,5i 

Température  moyenne 10, 53 


1*9615 

2,l5iO 

a,35a5 
?,55aa 
«4,95o5 
ti,i5io 
3,36oo 
3,5495 
3,7615 
3f!q58o 


Demi- 
ampli- 
tude des 
arcs. 


I°36'l6' 
1.23.Ô7 

1.14.  5 

4.11 

49*  a3 

o.44-a7 
0.37.  a 
0.34.34 
0.39,38 

0.24.41 


Nombre 

d'otcillat. 
correspond 
a  1 00000  de 

l'horL 

decimi 


toge 
laie. 


0) 

99894,46 
99900,75 
99*99,85 

99899»57 
99900, a5 
999o4,3o 
Q9894,46 
999o5,67 
99898,31 


Correc- 
tion due 
a  l'ampli- 
tude. 


Nombres 
corriges. 


+4,5299898,98 
y,  36  99904, 11 
a,5a  99902,37 
l,7°S99°,>a7CO 
J*»6  99901,41 


o,F8 
o  68 
o,54 
0,39 


Moyenne  des  11  coïncidences. 


999o5,i8 

99*95,» 4 
99906, ai 

99898,61 
99901,48 


ne  dans  l'expérience  précédente.  La  calotte  n'a 


CO  Le  pendule  va  moins  *ite  que  l'horloge;  c'est  le  même  que  dans  l'expérience  pre 

S  oint  été'  détachée  de  dessus  la  boule;  on  a  seulement  enlevé  le  pendule  uour  faire  la  mesure  de  sa  longueur 
ans  l'expérience  précédente,  et  on  l'a  replace  ensuite  avec  toutes  sortes  de  pi cca niions. 
(*)  L'iniervallc  est  de  deux  coïncidences  ;  on  a  laisse  passer  la  cinquième  sans  l'observer. 
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Lenombre  d'oscillations  de  l'horloge  décimale  dans  un  jour  moyen  so- 
laire, le  Ier  janvier  1808  est  1 00000— ao,4o;cequi  donne  A=r  — 20,4°; 
de  plus,  la  série  des  coïncidences  donne»'=— 98,5  a;  de  là  parla  formule 
de  la  page  456,  on  coatdut  le  nombre  d'oscillations  du  pendule  d'expé- 
rience, dans  un  jour  moyen  solaire  égal  à  100000—118,90. 

Température  lors  du  contact  du  plan io°66 

Température  moyenne  lors  des  coïncidences 10. 53 

Excès  lors  du  contact o.  i3 

Température  de  la  barre  lors  de  la  mesure 10.86 

Longueur  observée A  =  B  +  ai8/— .37. 5. p, 

par  conséquent . Af=A  (1  —  C.o.  i3-J-F.io,86). 

La  valeur  de  A  exprimée  en  millimètres  est. *  A  =  76 1""^  1X093 

Correction  de  dilation  additiye o  ,091480 

Par  conséquent ..  * A'=  761  ,3o557« 

À  retrancher  pour  le  rayon  de  la  boule 18,  a5ga6a  1  g      6 

Pour  la  dilatation  du  rayon  de  o*  à  10, 53 0,001647/  *    ^^ 

Différence  ou  valeur  de  L L  =  743  ,044663 

aR»  ,  Q 

5L=      °*I7947» 


L  +  ij-  =  743  ,aa4i4i 
A  retrancher  pour  le  poids  du  fil  de  la  calotte • . .  *  o  ,349665 

Longueur  du  pendule  d'expérience  dans  l'air L'=  74a  ,974476 

A  ajouter  pour  la  réduction  au  vide. . . .  .■ o  ,o44<"9 

Pendule  du  1"  janvier  1808,  réduit  au  vide I/=  743  ,018495 

Réduction  au  pendule  i  secondes  pour  1 18, go  oscillations  de 

moins  dans  un  jour  solaire =  —      1  ,76585a 

Longueur  conclue  du  pendule  a  secondes  i  Fermentera ,  et 
dans  le  vide £/=  741   ,a5a643 

Ou  ,  en  l'exprimant  en  parties  du  mètre,  et  se  bornant  à  sept 
décimales. o"7415|5st>* 
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Observations  de  coïncidences,  faites  le  3  janvier  1808. 


Formenlcra* 


? 

8 
9 

11 

i3 

16 
■7 


B  arôme  L 


o1 

oï7473 

0,7469 

û,74S4 
0,746^ 
0,7^04 
0,7453 


0*747» 


Baromètre 


7465(+iq°8 
*>*7 

19,2 
12,2 

12,1 

12, O 

m,© 

ia,o 
i  a,  1 


'  »  >5?3 


Thermomètre*  placés  prci 
an  pendule. 


EpCM^lM 

nfi  cuîo- 
ctdcnc.es 

Éfl    ttttl* 

de  Hiori. 
d&Ûnftk 


npa.-|-ioa5  n*3.+s4*o 

io#8  g4i^ 

10,9  34*8 

H,0  95,0 

11,0  96,2 

11,0  95,0 

JIjO  ^S^o 

11,0  g5t6 

11,0  9^ 


'Q»9 


34,38 


i*oiac 
a, i5ao 
3,5284 
3,6240 
»,7too 
•,9165 
5,ii  îo 
3,^094 

4*0980 


Demi- 

niïipli- 

lurïe  de* 

arcs. 


2°3fl' 

•■_* 

o*5i- 

o.44 
0*39, 
0.37, 
o.3  ii 
o.aa 


3i' 

34 

5i 

3o 


16 


Nombre 

dTûsciUut. 

cotTesptmd 

h  i  qoqo  oc 

J1horloce 

dtctmaJc, 


99893,8e 
99898 1 17 
99897,8^ 

9.9  897 * 44 
93896,74 

93*97* l8 
99899>»9 
q9«98^ 
99M.3* 


Conec- 

don  due 
-'■  l'ampli- 
tude. 


+5,84 
i,5a 

1,35 

°»95 
°*77 
0,61 

ot38 
o,a3 


Nombre* 
corrigea 


99838,70 
99900 , » O 
998qq,38 
99898,6s 

99^9. 67 
SB  897  ijl 5 
99899*7* 
99%9^iCi) 
9989M1 


Moyenne  des  1 7  co incidence j.  * .   99899,09 


Thenn,  n°  3  réduit  en  degrés  centésim,    10, 83 

Thermomètre  n°  a u> ,90 

Température  moyenne "10,87 


(')  Le  pendule  va  moin»  vite  que  Phorlofc;  c'est  le  méms  que  dan»  le*  expérience*  précédentes  :  le  dl  et  U  ca- 
lotte n'oût  point  e'te  «détaches. 
t*>  L'intervalle  est  de  trois  coïncidence*  ;  i|  et  i5  ont  passe*  saros  avoir  élé  observée*. 


Le  nombre  d'oscillations  de  la  pendule  décimale  dans  un  jour  moyen 
solaire,  le  3  janvier  1808  est  1 00000  —  19*87;  on  a  donc  A=— 19,87; 
les  coïncidences  donnent  n'  =  —  100,91;  de  là,  par  la  formule  de  la 
page  456,  on  conclut  le  nombre  d'oscillations  du  pendule  d'expérience 
dans  un  jour  moyen  solaire  égal  à  1 00000  — 120,76. 

La  température  lors  du  contact  do  plan  était io*  66 

Lors  des  coïncidences. 10. 87 

Excès  lors  des  coïncidences ••••«, 0.21 

Température  de  la  barre  lors  de  la  mesure ........;..   11.0 

Longueur  observée A  =  B  +  218./.  —  5g. 3. p, 

par  conséquent A's=A(i  +C.  o,ai  -f-F.u). 


Digitized  by 


Google 


45<S  EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONGUEUR 

e-ssssa 

Fermentera.    La  valeur  de  A  exprimée  en  millimètres  est , A  =  76i""i5g4o* 

Correction  de  dilatation o  ,098396 

Par  conséquent A'=  761   ,057698 

A  retrancher  pour  le  rayon  de  la  boule 18,159969)  R       G    fi 

Et  pour  la  dilatation  dn  rayon  de  o°  à  10.87..  •     0,001700/  '       ^  a 

Différence  ou  valeur  de  L L  =  749  ,996736 

&R* 

A  ajouter  pour  la  distance  au  centre  d'oscillation  -ft- o  ,  179489 


Distance  de  Taxe  de  suspension  au  centre  d'oscillation 743  ,  176995 

A  retrancher  pour  le  poids  du  fil  et  de  la  calotte o  ,949672 


Longueur  du  pendule  d'expérience  dans  l'air 74a  ,996553 

Réduction  au  yide  additiye ♦ o  ,044008 


Pendule  d'expérience  du  3  janvier  1 808 ,  réduit  au  vide 749  ,970561 

Réduction  au  pendule  à  secondes  pour  190,76  oscillations  de 
moins  dans  un  jour  solaire —       1  ,79353g 

Longueur  conclue  du  pendule  à  secondes ,  i  Formentera  et 
dans  le  vide 741  ,177999 


Ou  en  l'exprimant  en  parties  du  mètre <^74l  lTI** 

Par  une  autre  mesure  faite  le  même  jour  3  janvier  sur  le  même  pendule 
que  l'on  avait  remis  en  place,  on  a  trouvé 

A=B-f-ai8./  —  49)7^- 

Température  loin  des  coïncidences , 10*  87 

Température  lors  du  contact  du  plan \  \  f  5  1 

Température  de  la  barre  lors  de  la  mesure •  » . . .   n,5  | 

De  ces  données  on  tire  l'équation        A'  :£=  A  (1  —  C  •  o°63  + 1 1 . 5 .  F) .  I 

Or,  d'après  l'expression  précédente  de  A,  on  a A  =  jSi "■180043 

Correction  de  dilatation o  ,0912158 

Par  conséquent 4'  =761    ,9743o7 

La  valeur  de  A'  dans  la  première  mesure  était =  761  ,067698 


Excès  de  la  seconde  mesure  sur  la  première 0  ,oi66o5 

Longueurdupendule  à  secondes  déduite  de  la  première  mesure  741  >  177^2 

Longueur  du  pendule  à  secondes  deuxième  mesure jfa  ,103895 

Ou  en  l'exprimant  en  parties  dn  mètre 0-7411938. 
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Fermentera. 


1    Numéros  des 
coïncidences. 

Baromèt. 

Thermo- 
mètre du 
Baromèt. 

Thermomètres  placés 
près  du  pendule. 

Epoques 
detf  coïn- 
cidences 
en  teins» 
de  l'horl. 
décimale 

Demi-am- 
plitude des 
arcs. 

Nombre 

d'oscillations 

correspond,  à 

1 00000  de 

l'horloge. 

Correction 
due  a  l'am- 
plitude. 

Nombres 
corrigés. 

1 

a 

om75a7 
0,7537 

n°o 

13, 0 

n°a.io,3  n°3.93,5 
10,7         94, * 

l*6lOO 

3,i85o 

i'5l'35' 
39.3o 

|iocoia,70 

+3,76 

10001 5 ,46 

|o>7537 

11,5 

io,5         93,85 

1000l5,46 

Th.  n°  3  réduit  en  degrés  cent  es . .   1  o,45 

Thermomètre  n°  a 10, 5o 

[Tenmpérature  moyenne l°>47 

1 

(0  Le  pendnle  Ta  pins  vite  que  l'horloge;  c'est  nne  antre  longueurde  fil  que  dans  les  expérienceaprecédentes  ; 
mais  c'est  la  même  borde,  la  même  calotte  et  la  même  couteau  ;  seulement  on  a  accommodé  le  couteau  au  non- 
veau  nombre  d'oscillations.  On  avait  raccourci,  le  fil  pour  approcher  d'avantage  de  la  marche  de  l'horloge,  varier 
les  expériences,  et  pour  n'avoir  qu'une  coïncidence  a  observer.  Dans  une  secoude  coïncidence  le  mouvement 
serait  devenu^ trop  lent  pour  qu'on  pût  la  déterminer  avec  précision.  Le  pendule  avait  été  mis  en  mouvement 
loiu  d'une  coïncidence;  il  a  oscillé  plusieurs  heures  avant  de  parvenir  a  la  coïncidence  n*  I. 

Nombre  d'oscillations  de  l'horloge  décimale  dans  un  jour  moyen 
solaire,  le  5  janvier  =  iooooo  —  ig,5i,  ce  qui  donne  hzzz  — ■  I9,5i;  les 
coïncidences  donnent  vl  =  -f- i5,46.  D'où  l'on  conclut  le  nombre  d'os- 
cillations du  pendule  d'expériences,  dans  un  jour  moyen  solaire  égal  à 
iooooo  —  4>o5. 

Température  lors  du  contact  dn  plan io°  85 

Lors  des  coïncidences • 1  o .  47 

Excès  lors  du  contact o  .38 


Température  de  la  barre  lors  de  la  mesure la.  o 

Longueur  observée  ou  valeur  de  A. . . .  A  r=B  -f-  ai  i  ./  +  5a,5,p, 
par  conséquent A'=A(i  —  C.o,38  +  i3.F). 

Valeur  de  A  en  millimètres A  =  759",m4659{>9 

Correction  de  dilatation =      o  ,098731 


Somme  ou  valeur  de  A' A'=  769  ,564700 

A  retrancher  pour  le  rayon  de  la  boule. . . .    18,3593621  ~    "  R 

Pour  la  dilatationdu  rayon  de  o"à  10.47.  •     0,001637//  -  '  lg»  *bo9°° 


aR» 


A  ajouter  pour  la  distance  au  centre  d'oscillation  -^p. . 
Distance  de  l'axe  de  suspension  au  centre  d'oscillation. 


L  =  741  ,3o38oo 


741  ,483700 
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•  D'autre  part 74imm4^70o 

A  retrancher  pour  le  poids  du  fil  et  de  la  calotte o  ,249567 


Longueur  du  pendule  d'expérience  dans  l'air 741  >a3L£i43 

Réduction  au  vide ,  additive , • o  ,o443o4 

Pendule  d'expérience  du  5  janvier  réduit  au  vide 741  ,278447 

Réduction  au  pendule  i  secondes  pour  4  »  o5  oscillations  de  moins  —      o  ,  o6oc43 

Longueur  conclue  du  pendule  i  secondes ,  à  Formentera  et  dans 
le  vide j4l  ,ai84c4 


Ou  en  l'exprimant  en  parties  du  mètre 0*741 2184. 

Par  une  autre  mesure  faite  le  même  jour  sur  le  même  pendule  remis 
en  place,  on  a  trouvé 

A  = B  -f-  ai  1 ./  +  5o,5  .p. 

Température  lors  du  contact  du  plan 1 1*   o 

Lors  des  coïncidences *o«47 

Excès  Ion  du  contact o.53 

Température  de  la  barre  lort  de  la  mesure 1 1 .  1 

De  ces  données  on  tire  l'équation       A'  =  A  (  1  —  C .  o ,  53  +  F .  n ,  1) . 

Or,  d'après  l'expression  précédente  de  A  on  a A  =  75g*a46io44 

Correction  de  dilatation • o  ,o8?<)34 

Somme  ou  valeur  de  A7 , a'  =  759  ,549978 

Valeur  de  A'  dans  la  première  mesure 7^  ,564700 

Excès  de  la  première  mesure o  ,01472a 

Longueur  du  pendule  à  secondes  déduite  de  la  première  mesure.        741  ,2*18404 

Longueur  du  pendule  à  secondes  le  5  janvier,  deuxième  mesure.        741   ,ao3G8a 

Ou  en  l'exprimant  en  parties  du  mètre ô^ïâôfy 

Les  dispositions  employées  dans  cette  série  pour  rendre  les  coïncidences 
facilement  observables,  et  pour  assurer  la  régularité  du  mouvement  du 
pendule  avant  de  les  observer,  les  rendent  dignes  d'une  grande  confiance. 
Les  précautions  prises  eh  mesurant  la  longueur  ont  répondu  à  ces  soins. 
Aussi  notre  registre  original  porte  la  note  suivante  :  «  Ces  expériences 
»  sont  très  exactes,  elles  paraissent  mériter  encore  plus  de  confiance 
»  que  les  premières,  quoiqu'on  ait  lieu  de  croirfe  celles-ci  très  bonne?. 
»  Mais  nous  sommes  maintenant  plus  exercés  à  établir  le  contact  -}  et 
»  l'accord  des  expériences  prouve  la  bonté  du  résultat.  » 
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DU  PENDULE  A  SECONDES. 
Observation»  de  coïncidences,  faites  le  S  janvier  t8o8. 


4;9 


Fonueutcia. 


8.  a 
II 


Baromèt. 


Thciw 
mom. 
du 
Baro- 
mètre 


ow7539 
o,755a 


o,7535 


ji°5 
io,8 


10,1 


Thermomètres  places  près 
du  pendule,. 


n°a.io° 
10 


:? 


n°3.94,5 
94,5 


io,65  94,4 


Th.n°3,  réduit  en  degrés  cent  es.  10,67 

Thermomètre  n°  a io,65 

Température  moyenne 10,66 


Epoques 
des  conv 
cidences 
en  tems 
deThorl. 
décimale 


Demi-nm 

plitodedes 

arcs. 


a'  54.90 
3,8i5o 


•3/  o' 
57.  a 


Nombre 
d'oscillations 
correspond, 
à  1 00000  de 

l'horloge. 


1000l5,64 


Correc- 
tion due 
à  l'ampli- 
tude; 


3,20 


Nombres 
corrigés. 


!OOOl5,84 


ioooi5,84 


<•>  C'est  le 
heure*  avant 


pendule  du  5  janvier  qne  Ton  a  remis  en  rilace  sans  y  rien  changer  ;  il  oscille  pendant  plusieurs 
de  parvenir  à  la  coïncidence  n°  1.  Ce  pendule  va  plus  vite  que  l'horloge. 


Nombre  d'oscillations  de  l'horloge  décimale  en  un  jour  moyen  solaire, 
le  6  janvier  1808=100000—19,75;  ce  qui  donne  h  55=—- 19,75, 
d'ailleurs  les  coïncidences  donnent  ri  =  +  i5,84  ;  de  là  on  conclut  le 
nombre  d'oscillations  du  pendule  d'expérience  en  un  jour  moyen 
solaire  égal  à  1 00000—- 3,91. 

Température  lors  du  contact  du  plan , io°  80 

Lors  des  coïncidences. 10.66 

Excès  lors  du  contact 0.14 

Température  de  la  barre  lors  de  la  mesure 1 1 .00 

Longueur  observée,  ou  valeur  de  A A  =  B  +  3n./  +  48.5.p, 

par  conséquent A'=A(i  — C.o.i4+F.ii,oo). 

Valeur  de  A  en  millimètres A  =  75oB,w456i  19 

Correction  de  dilatation o  ,093357 


Somme  ou  valeur  de  A' A'  =  759  ,549466 

A  retrancher  pour  le  rayon  de  la  boule. . .   i8,a5ga6a  \  ft 

Pour  la  dilatation  du  rayon  de  a°  à  10,66.    0,001667/  '  *  '  *  'a  0900 

_  L  =s  741  ,a885ârT 

.      .      aRa 
A  ajouter  pour  la  réduction  au  centre  d'oscillation  -=— 

Distance  de  Taxe  de  suspension  au  centre  d'oscillation 

A  retrancher  pour  le  poids  du  fil  et  de  la  calotte 

Longueur  du  pendule  d'expérience  dans  L'air 

Réduction  au  vide  additive , 

Pendule  d'expérience. du  6  janvier,  réduit  au  vide 

Réduction  au  pendule  à  secondes  pour  3,91  oscillations  de 
moins  que  100000 

Longueur  conclue  du  pendule  à  secondes,  à  Formentera  et 

dans  le  vide 

Ou  en  l'exprimant  en  parties  du  mètre. • . . 


o  ,17991a 

741   ,468438" 
o  ,249556 

741  ,a7888a 
o  ,o445a6 
741  ,a63aôcT 

—      o  ,057967 


=  741   ,ao54t 
oOT74iao5a. 
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EXPÉRIENCES  SUR  LA  LOKGCEUR 
Observations  de  coïncidences,  faites  le1)  janvier  1808. 


s.? 


I  II 


?2 


Baromèu 


Om754l 
0,7556 

o,7558 


Ther- 
inom. 
du 
Baro- 
mètre 


Il°3 
IO,8 


11 


Thermomètres  places 
près  du  pendule. 


Epoques 
en  tems 
del'horl. 
décimale 


n°a.io,o  n°a.ga,8 
»o>o         9a>9 


10 


13,85 


Demi-am 

pliturledes 

arcs. 


a*5ia5 
4,3i5o 


i°48'37* 
34.34 


Nombre 

d'oscillations 

correspond,  a 

1 00000  de 

l'horloge. 


Correc- 
tion due 


0) 
100011,10 


*,<5 


Nombres 


à  l'ampli-      corriges, 
tude. 


ioooi3.5: 


ioooi3,55 


Th.  n°  3  réduit  en  deg.  centés..   10,09 

Thermomètre  n°  a 10 ,  00 

Température  moyenne 10,  o5 

(•>  Le  pendule  va  moins  TÎte  q»e  l'horloge.  C*c*t  le  même  fil  que  le  6  janTÎer,  mais  la  boule  est  ta- 
pendue  paY  le  point  oppose  de  s .  s •» fa-e.  Pour  cela  il  a  falln  détacher  la  cal  tte  et  la 1  t'SBspo  ter  *ar  k 
nftuvean  p.int  de  contact;  il  a  donc  fallu  oter  la  petite  couche  de  suif  qui  établissait  r  adhérence,  et  ea 
reme  tre  «ne  aune;  do  reste,  le  fil  n'a  pas  etc*  détache  <le  I .  calotte  ni  du  couteau. | 

Le  nombre  des  oscillations  de  l'horloge  décimale  en  un  jour  moyen  so- 
laire ,  le  7  janvier  1 808  est  1 00000  —  1 9,75 .  Ce  qui  donne  h = —  1  ç^y. 
Les  coïncidences  donnent  /i'=  •+• i3,55  ;  de  là  on  conclut  le  nombre  des 
oscillations  du  pendule  d'expérience  dans  un  jour  moyen  solaire  égala 
1 00000  —  <r,ao. 

Température  lors  du  contact  du  plan 9°77 

Lors  des  coïncidences 10. o5 

Excès  lors  des  coïncidences 0.38 

Température  de  la  barre  lors  de  la  mesure 10.00 

Longueur  observée,  ou  valeur  de  A  ... .   A  =B  +  au  ./+  64,9  p% 
par  conséquent a'  =  A(i  +  £.0,28+ F.  10,00). 

Valeur  de  A  en  millimètres A  =  759"*49^>S 

Correction  de  dilatation o  ,090080 

Somme  ou  valeur  de  A' A'  =  769  ,  580*886 

À  retrancher  pour  le  rayon  de  la  boule. ...    18,  259262  )  Q       c  Q, , 

,.!.-■  j         «   »  r  r        /••••  î0     ,20Coj4 

Pour  la  dilatation  du  rayon  de  o°  a  10, o5.     o, 001572;  

L  =  y4l  ,3aGoh% 

..      =      o  ,179837 


aR* 


A  ajouter  pour  la  réduction  au  centre  d'oscillation  -=p 

Distance  de  l'axe  de  suspension  au  centre  d'oscillation. 

A  retrancher  pour  le  poids  du  fil  et  de  la  calotte 

Longueur  du  pendule  d'expérience  dans  l'air. . . . . ... . 

Réduction  au  vide  additive 


741  ,5o594o 
o  ,249558 

741  ,256393 
o  ,o4444i 

741  ,3oo837 


Réduction  atr  pendule  à  secondes  pour  6,20  oscillations  de 

moins  que  100000; . . . .  i —      o  ,091918 

Longueur  du  pendule  à  secondes .  a  Formentera  dans  le  vide.  741    ,20891g 

Ou  en  l'exprimant  en  parties  du  mètre om74lù°ty* 
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DU  PENDULE  A  SECONDES. 


48 1 


Toutes  les  expériences  précédentes  avaient  été  faites  par  M.  Ârago  Forment», 
et  moi.  Quand  elles  furent  terminées,  nous  essayâmes  un  pendule 
invariable  de  platine,  que  Méchain  avait  fait  construire;  mais  il  se 
trouva  qu'il  avait  subi  des  altérations  évidentes.  En  conséquence ,  nous 
rétablîmes,  M.  Chaix  et  moi,  l'appareil  de  Borda,  et  nous  recommen- 
çâmes une  nouvelle  série  d'observations  tout-à-fait  indépendantes  des 
premières  :  ce  sont  celles  que  nous  allons  rapporter  ;  l'échelle  des 
amplitudes  était  la  même  que  précédemment,  mais  elle  était  placée 
à  703  millimètres  du  plan  de  suspension. 

Observations  de  coïncidences,  faites  les  i3  et  1 4  janvier  1808. 


8« 
S1 3 


n 


Baromèt 


0*7454 
0,745a 


-748o 
°,747* 


0,746g 


Ther- 
momèt 

du 
Baro- 
mètre, 


,  Thermomètres  place» 
'  près  du  pendule. 


13wO 

îa.o 


u°8 
15,5 


i*>44 


n°a.io°6  n°5.94»5 
11,1         95,5 


n°a.io,6  n»3.94,3 
95,5 


Epoques 
des  coïn- 
cidences 
en  terne 
del'horl. 
décimale 


i*o6io 
i,83oo 


n,o 
11,4 


3L 


10,94       .95,5a 


oku35 
1,0175 
1,747$ 


Demi-an*-  d1 
plitudedes 
arcs. 


i"5a'fl7* 

8.36 


.a3.  7 
o.5i.ao 


Nombre 

'oscillations 

correspond,  à 

1 00000  de 

l'horloge. 


100035,67 


CO 

ioooaa,ia 
100037,40 


Correc- 
tion duc 
a  l'ampli- 
tude, 


4M 


Nombres 
corriges. 


100039,91 


7,6a    100039,74 

3,54  IlOOOaq^ 


Th.  n°  3  réduit  en  degrés  centés,  ri  ,09 

n°-    •. io>94 

Température  moyenne 11 ,01 


100039,79 


<»>  Le  pendule  ▼*  plus  rite  que  l'horloge.  C'est  un  antre  fil  qnc  dans  les  expériences  précédente»;  le  point 
de  suspension  de  la  calotte  sur  la  boule  n'est  sans  doute  pas  non  plus  le  même;  du  moins,  la  calotte  a  cte* 
replacée  au  hasard. 


Le  nombre  d'oscillations  de  l'horloge  décimale  dans  un  jour  moyen 
solaire,  le  i4  janvier  est  100000—  19,79,  ce  qui  donne  k= — *9,79; 
les  coïncidences  donnent  n'  s=  ■+•  29,79;  d'où  l'on  conclut  le  nombre 
d'oscillations  du  pendule  d'expérience,  dans  un  jour  moyen  solaire, 
égal  à  100000  +  9,99- 

Température  lors  des  coïncidences. . . . . 1  i*o 

Température  lors  du  contact  du  plan 11.0 

Température  de  la  barre  lors  de  la  mesure 1 1 . 5 

Longueur  observée  ou  valeur  de  A ; . . .  •  A  ==  B  +  ai  1 ./— -  iSrf.p 

de  là  on  conclut • A'=A  (i  -f  F.  11 .5) 

61 
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EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONGUEUR 


FonaMtor*.   Valeur  de  A  en  millimètre • A  p:  75^398016 

Correction  de  dilatation o  ,099806 


A' 3=  759  ,3978^ 

À  retranche*  pour  le  rayon  de  la  boule 18, flEnjaGaî 

Pour  la  dilatation  du  rayon  de  o°  à  1 1°. .  • .     0^001720 J  '  *  '  *     yflbogto 


*R* 


L  =  741  ,i3B84o 
o  ,179958 


A  ajouter  pour  la  réduction  au  centre  d'oscillations  -^~ .... 

Distance  de  Taxe  de  smspension  au  centre  d'oscillation 

A  retrancher  pour  le  poids  du  fil  et  de  la  calotte 

Longueur  du  pendule  d'expérience  dans  l'air •••••••• 

Réduction  au  vide  additive 

Longueur  du  pendule  d'expérience  réduit  au  ride 

Réduction  au  pendule  à  secondes  pour  9,99  oscillations  de 

plus  que  100000 -f.      o  ,  148081 

Longueur  du  pendule  à  secondes ,  à  Fomentera  dans  le  vide..  741   ,359333 

Ou  en  l'exprimant  en  parties  du  mètre 0,741959s. 

Observations  de  coïncidences,  faites  le  1 5  janvier  1808. 


741  ,316798 
o  >a495ia 

741  ,067386 
o  ,o43855 

741  ,111141 


S* 

H 

si 

pr 


Baromct 


om74a6 

0/7427 

,74^6 


Ther- 
mumètre 
du 
Baro- 
mètre. 


Thermomètres  places  près 
do  pendule. 


13° 


n°3.u,o     n°3.95,o 
10,6  ,94,1 


10,80 94,6 


Epoqurs 
dea  coïû- 
cidet.cea 
fn  teint 
de  Phorl. 
décimale 


ià785o 
a,7o5o 


Demi- 

amplitnde 
dea  aaca. 


Nombre     I  n  \ 

d'oeciltationi    Vorrf 
correapond.  à.1™,™ 


3°4l/i7,0> 


1.33 


1 00000  de 
l'horloge. 


ioooai,74 


tade. 


7»  6a 


ffioiibra 
corrigés. 


100029,$) 


Th.  n°  3  réduit  en  degrés  cent  es. . .    10,74 

Thermomètre  n°  9 • io, 80 

Température  moyenne 10,77 


100039,56 


(■>  Le  pendule  va  plus  tite  qne  l'horloge  ;  c'eat  le  même  que  dans  I  Wpcnence  précédente. 


Le  nombre  d'oscillations  de  l'horloge  décimale  dans  un  jour  moyen 
solaire  le  i5  janvier  est  100000—  19,765  ce  qui  donne  &~ — 19,7$, 
les  coïncidences  donnent  n'  =  +  29,36}  d'où  Ton  conclut  le  nombre 
d'oscillations  du  pendule  d'expérience»,,  dans  un  jour  moyen  solaire, 
égal  à  100000+9,60.       .     . 

Température  lors  du  contact  du  plan 10*77 

Température  de  la  barre  lors  de  la.  mesure. ..... . .   10,07. 
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DU  PENDULE  A  SECONDES.  4*3 


La  valeur  de  A  a  été  B-f-  a  10 .  Z+ yy  y  étant  une  fraction  de  /.En  por-  F******* 
tant  lav  barre  sur  le  comparateur  qui  était  aussi  à  la  température  de 
10,07;  et  nommant  À  la  longueur  qui  amènerait  l'index  du  comparateur 
à  zéro,  on  a  eu 

B  +  3io/-+-^s=:À  — rôo.^,  tempêtât.  10,07; 

or  en  Élisant  le  matin  la  même  expérience  pour  la  mesure  du  penduk 
du  i4  janvier,  on  avait  trouvé 

B'-f-  2 1 1 .  V  =  A'  —  257,3 .//,  tempérât.  1 1 .  5o. 

B',  /',  A'  et //étant  ce  que  deviennent  B,  l,  A,p  lorsque  la  température 
s'élève  de  10,07  *  1 lfi°*  Mais,  d'après  la  remarque  que  nous  avons  déjà 
faite  page  45g,  on  voit  que  l'effet  de  ce  changement  sur  l'index  du 
comparateur  est  nul,  caries  longueurs  B,  j,  A,j)  étant  toutes  en  fer,  leurs 
dilatations  par  les  mêmes  changement  de  température  sont  toujours 
égales;  ainsi  le  comparateur  n'ayant  point  été  déplace,  on  peut  ôter  les 
accens  de  la  seconde  équation,  qui  est  indépendante  de  la  température 
comme  la  première,  et  alors  jeu.  lés  combinant  on  en  tire 

et  ensuite  y^^t — 4V7\P> 

ce  qui  donne  pour  la  longueur  cherchée  de  A,  A  =B+n  1  •  7—32,7  \P> 
delà  et  des  données  précédentes  on  tire , .....  Af  ==  A  (1 4*  F .  10,07), 

Valeur  de  A  en  millimètres ,..,.;.„*.. A  ±=  75<)m*28o778 

Correction  de  dilatation . . ... . .  ^  ........ .' o  ,087164 

A'  —  759  >ZG7<rf* 
Dans  l'expérience  précédente  on  avait < à'=*  769  ,39783a 

Excès  de  la  mesure  du  14 o  ,029880 

Pendule  d'expérience  dans  l'air,  le  1^ ." .    '         74*   > 067286 

Pendole  d'expérience  du  i  5  janvier  dans  l'air ,...'.         '    Jf4*   >  037406 

Réduction  au  vide  addUve. „ . . . .  o  ,043664 

Pendule  d'expérience  du  i5  janvier  dans  le  vide. ..........  741   ,081070 

Réduction'au  pendule  à  secondes  pour  9,60  oscillatiQn*  de 

plus  que  100000  dans  un  jour  solaire- o  >  i4M94 

,  —•--■-■        -     i 

Longueur  du  pendule  à  secondes  à  Fomentera ,  dans  le  vide.  jfa   *  *a3364 

Otten  l'exprimant  en  parties  du  mètre o^i&rôS. 


Digitized  by 


Google 


484  EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONGUEUR 

Formcaten.       Une  antre  évaluation  directe  de  la  fraction  jr  a  donné  pour  A  la  valeur  suivante  : 

A  =zB  +  an.l—  a5,5./» 

Première  valeur  de  A B  +  au./  — aa,7.p 

Excès  de  la  première  mesure 7.  a*8.p 

Ou  en  millimètres o^ooGSgB 

Pendule  à  secondes ,  première  mesure - 74*  »aa3564 

Pendule  i  secondes ,  4  Formentera,  dans  le  vide 74*  »ai646g 

Ou  en  l'exprimant  en  parties  du  mètre *  •  •      0,7418165. 

Résumé  des  expériences  précédentes  sur  la  mesure  du  pendule  d 

secondes. 


Nombre 

Longueur  con- 
clue du  pendul. 
à  secondes  dans 

Jooiadca 

des  coin- 

Ecartf  des  expériences 

obwnratioD*. 

cidences 

autour  de  la  moyenne. 

observées. 

leyide. 

1808.  Janr.  i 

ÎO 

o,74ia5a6 

+  o"o3<>7 

3 

*7 

l7ZÎ 
io38 

—  O   ,o387 

— -  0  ,oaai 

5 

a 

a?84 

+  0  ,ooa5  C»> 

ao37 

—  0  ,oiaa 

6 

a 

ao5a 

—  0  ,0107 

■i 

a 
5 

ao89 
a5oa 

—  0  ,0070  co 
+  0  ,0433  0) 

i5 

a 

aa36 
ai65 

+  0  ,0077 

+  0  ,000b 

Moyenne •• . . 

0,7413159 

<•)  L«  longueur  do  fil  est 

différente,  et  le  poin(  de  suspension 

de  la  boule  est  change. 

(•)  Le  fil  est  le  même,  ma 

b  la  boule  est  suspendue  par  le  point 

oppose*  de  sa  surface. 

•O)  La  longueur  du  fil ,  1< 

t  couteau,  et  le  point  de  suspension 

de  la  boule  sont  changes. 

Connaissant  ainsi  la  longueur  du  pendule  à  la  station  de  Formentera , 
il  faut  la  réduire  à  ce  qu'elle  aurait  été  si  elle  eût  été  observée  au 
niveau  de  la  mer  même.  Nous  avons  donné  la  formule  de  celte  réduction 
page  465  ;  mais  elle  exigé  que  Ton  ait  la  hauteur  de  la  station  au-dessus 
dti  niveau  de  la  mer;  ce  dernier  élément  peut  se  déduire  des  obser- 
vations suivantes  du  baromètre,  qui  ont  été  faites  simultanément  par 
II.  Arago  et  moi,  à  des  jours  parfaitement  calmes,  avec  des  baro- 
mètres exactement  comparés  :  chaque  résultat  est  la  moyenne  de  8  ou  10 
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observations  simultanées  fiâtes  depuis  onze  heures  du  matin  jusqu'à  Fonuentcru. 
une  heure  après  midi. 


* 

Thermomètre 

Tberm.  libre 

Haut,  delastatioa 

Baromètre. 

du  barom. 

exposa  à  l'ombre. 

conclue. 

j 

r  À  la  station .. . 

0,7465 

+ 

17» 

+'l5°6 

1808  1 

1  A  am  au-dessus 

, 

ai  avril.  1 

\     du  niveau  de 

1 

L     la  mer. .... 

0,76455 

'7,3 

i8,a 

aoami 

f  Ai  "au-dessus 

k     de  la  station. 

0,7557 

>4>? 

i9>5 

a8  avril,  i 

f  A  im  au-dessus 
|     du  niveau  de 

. .    .    . 

w     la  mer 

0,77383 

»8#5. 

ai, 6 

1.99>8 

Hauteur  m< 

oyenne 

de  la  station.., 

...  £oa,o 

Avec  cette  hauteur  et  la  Valeur  du  rayon  terrestre  à  38°  4o'  de  latitude,  on 
trouve  pour  la  réduction  de  la  longueur  du  pendule*. . .         +  omoooo466 

Longueur  du  pendule  observée  à  la  station 0,741  ai 5g 

Longueur  du  pendule  au  niveau  de  la  mer ,  à  la  latitude  " 

de  38° 40'. ; o,74ia6a5. 

Tel  est  le  résultat  immédiat  de  nos  observations,  en  admettant  que 
notre  règle  de  fer,  réduite  à  la  température  de  la  glace  fondante,  égale 
699mBl,99274i ,  comme  nous  l'avons  supposé  page  449-  Telle  était  en 
effet  la  longueur  que  nous  lui  avions  trouvée  en  la  comparant  à  des 
étalons  en  fer  construits  par  Fortin ,  et  dont  la  somme  représentait 
un  mètre  en  fer,  que  cet  habile  artiste  s'était  fabriqué  à  l'époque  de' 
la  fixation  des  mesures  métriques.  Toutefois,  il  était  à  désirer  .que  notre 
mesure  ne  dépendît  pas  de  cet  intermédiaire,  et  fftt  ramenée  au  mètre 
de  platine,  unique  étalon  légal  de  toutes  nos  longueurs.  Cette  opé- 
ration me  parut  encore  plus  nécessaire  à  mon  retour  des  îles  Shetland, 
où  quelques  comparaisons  de  résultats  me  firent  soupçonner  que  le  mètre 
de  fer  de  Fortin ,  devait  être  un  peu  plus  court  que  le  mètre  légal.  En  effet, 
-  à  mon  retour ,  j'ai  comparé  avec  M.  Fortin  lui-même,  ce  mètre  au  mètre 
de  platine  du  Bureau  des  Longitudes ,  dont  l'exactitude  parfaite  a  été 
récemment  constatée;  et,  par  plusieurs  mesures  fiâtes  avec  le  compa- 
rateur, et  consignées  dans  le  Registre  des  observations  de  Formentera, 
nous  avons  trouvé,  qu'à  la  température  de  la  glace  fondante',  le  mètre 
de  fer  était  trop  court  de  omm,oi4i7J  notre  règle  de  fer  pour  la  mesure 
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Formcntcn.  du  pendule,  ayant  été  construite  d'après  ce  mètre,  doit  donc  aussi  être 
plus  courte  que  nous  ne  l'avions  supposé  d'abord  $  et  la  quantité  dont 
il  faut  diminuer  son  évaluation  pour  avoir  sa  longueur  véritable,  doit 

être  proportionnellement iqoc»  0U  °    >°^99I9i  œ  T11 

la  porte  à  699m,%98282:i. 

Par  conséquent,  notre  longueur  du  pendule,  qui  a  été  mesurée  ser 
cette  règle,  doit  être  réduite  dans  une  proportion  pareille ,  c'est-à-dire 
o"")o,477-74iIa6  ^ 

ÎOOO 

lesquels  étant  ôtésde, ..  • 741   ,^6^5 

Il  reste. ■  741  ,a5ao. 

Ou,  en  l'exprimant  en  parties  du  mètre.  ; o"74i2520. 

Telle  est  donc  la  véritable  longueur  du  pendule  à  secondes,  au  mreau 
de  la  mer  et  à  la  latitude  de  38*  3g' 56",  qui  est  celle  de  la  station 
de  Formentera. 

H**vre  du  pendule  simple,  à  Pari**  à  VQb*erwto\re  (*). 

Parii  Le  Bureau  des  Longitudes  voulant  vérifier  la  mesure  du  pendule  qui 

vient  d'être  faite  en  Espagne,  à  l'extrémité  australe  de  la  méridienne, 
nous  a  chargés,  MM.  Bouvard,  Mathieu  et -moi,  de  la  répéter  à  Paris  par 
des  procédés  semblables,  et  avec  les  mêmes  appareils,  afin  de  comparer 
nos  résultats  à  ceux  que  Borda  a  obtenus  avec  tant  de  soins  et  une  si 
grande  recherche  d'exactitude.  Cette  comparaison  offrait  en  effet  le 
moyen  le  plus  sûr  de  vérifier  nos  procédés,  nos  appareils,  et  jusqu'aux 
réductions  dont  nous  avions  lait  usage  pour  calculer  nos  expériences* 
Elle  était  même  fort  à  désirer  pour  nous,  qui  ayant  dû  renoncer  à  em- 
porter un  règle  de  douze  pieds  dans  notre  voyage,  et  nous  étant  Jbornés 
à  la  mesure  directe  et  immédiate  du  pepdule  décimal,  le  moins  long  de 
tous,  avions  plus  à  craindre  des  erreurs  qui  devenaient,  sur  nos  résultats, 
quatre  lois  plus  sensibles.  En  effet,  pour  obtenir  le  pendule  simple,  il 
faut  feire  à  la  mesure  observée  du  pendule  d'expérience, les  réductions 
dépendantes  du  poids  de  la  boule  de  platine,  de  celui  du  fil,  et  delà 

~  '    '        '  ',''.''     * ■■■■»■■ 

(*)  L'expljçation  préliminaire  qiie  nous*  donnons  ici,  eat  textuellement  tirée  d'une 
note  que  noua  lûmes  à  l'Institut,  le  i5  août  1808,  en.  lui  communiquant  les  résultat» 
que  nous  venions  d'obtenir  dans  les  expériences  de  Paris. 
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calotte  <jui  Fttuit  à  la  boule  par  son  adhérence  j  si  la  boule  n'était  pas  pat*  Paru, 
(alternent  homogène,  ou  si  quelque  accident  avait  altéré  sa  sphéricité, 
ces  rédactions  deviendraient  fautives  ;  il  en  serait  de  même ,  si  Ton  n'avait 
pas  bien  estimé  la  position  du  centre  de  gravité  de  la  calotte,  son' poids, 
celui  du  fil,  où  que  Ton  a?eut  pas  bien  réglé  te  couteau  de  suspension  v 
de  manière  à  rendre  ses  oscillations  peu  différentes  de  oçUe  du  pendule 
d'expérience.  Toutes  ces  données  indispensables  sont,  chacune  en  parti- 
culier ,  susceptibles  d'une  petite  erreur  qui  influe  sur  les  résultats  défi- 
nitifs; et  r  en  supposant  même  qu'elles  soient  tout-à-feit  nulles,  il  reste 
encore  l'incertitude  de  la  mesure  absolue  de  la  longueur,  qui  est  plus  ou 
moins  grande  selon  que  les  procédés  sont  plus  ou  attira  ptyr&ifc,  et  qui 
pourrait  même  renfermer  une  erreur*consUnte  inhérente  à  la  forme  des 
appareils,  erreur  qui  alors  ne  pointait  p£S  être  ap(>erçue,  puisqu'elle 
serait  commune  à  tous  les  résultats.     » 

Ainsi  pour  que  la  vérification  fut  complète,  il  fallait  que  nous  con- 
servassions scrupuleusement  les  mêmes  procédés;  c'est  à  quoi  nous  avons 
eu  la  plus  grande  attention.  Le  même  couteau  qui  nous  avait  servi  à 
Fermentera,  a  été  comparé  d'abord  à.  notre  horloge.  En  le  mettant  en 
mouvement  a^ec  elle,  les  intervalles  des  coïncidences  étaient  de  3ôo  se- 
condes en\  iron  ;  à  Forment  era  ils  étaient  de  i  oo  secondes ,  et  noua  avions 
trouvéparlecalcul ,  que  l'influence  du  couteau  sur  la  longueur  du  pendule 
était  moindre  que  1-3 W  de  millimètre;  elle  était  donc  encore  moindre  à 
Paris  ;  le  fil  était  de  cuivre  comme  à  Formentera ,  pris  sur  le  même  rou- 
leau, et  immédiatement  après  le  dernier  bout  dont  nous  avons  fait  usage 
dans  cette  île.  La  manière  d'observer  les  coïncidences,  l'étendue  des 
arcs ,  les  contacts  de  la  boule,  étaient  aussi  les  mêmes;  enfin  nous  avons 
employé  les  mêmes  réductions.  Quant  à  la  marche  de  notre  horloge, 
elle  a  été  soigneusement  déterminée  par  un  grand  nombre  de  passages 
d'étoiles  observés  à  la  lunette  méridien  de  l'observatoire,  où  ces  expé- 
riences ont  .été faites.. Le  fil  que  nous  avons  employé,  et  par  conséquent 
le  pendule,  ont  été  les  mêmes  pendant  toutes  les  expériences,- sans  autre 
changement  que  les  dilatations  que  la  température  y  occasionnait.  Nous 
avons  cru  inutile  de  faire  varier  autrement  cette  longueur,  puisque  les 
çhangemens  occasionnés  par  la  température  suffiraient  pour  que  la  quan- 
tité à  mesurer  fut  différente,  et  par  conséquent  laissaient  aux  expériences 
tpute  leur  probabilité.  Nous  avons  observé  ainsi  à  des  jours  différens, 
quarante-six  coïncidences  dont  les  intervalles  moyens  étaient  environ 
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Parts.       d'une  heure  et  demie  sexagésimale;  et  parmi  ces  coïncidences,  nous 
avons  fait  seize  mesures  de  la  longueur  absolue  du  pendule.  Les  plus 
grands  écarts  de  ces  mesures  autour  de  leur  résultat  moyen,  sont  de  -^  de 
millimètre,  ou  environ  7-^5  de  ligne  ;  aussi  s'écartent-elles  seulement  de 
7^  de  millimètre  delà  valeur  donnée  par  Borda,  qui  est  0,74 18875,  tandis 
que  la  nôtre  est  0,7419012.  Mais  cette  différence  est  si  petite,  qu'il  est  bien 
difficile  d'en  répondre;  et,  quoiqu'elle  soit  incontestable  d'après  nos 
expériences,  cependant  nous  n'oserions  pas  affirmer  que  l'erreur  n'est 
pas  de* notre  côté;  peut-être  la  valeur  la  plus  probable  est-elle  une 
moyenne  entre  les  résultats  de  Borda  et  les  nôtres,  au  moins  peut-on 
être  assuré  d'obtenir  ainsi  une  longueur  du  pendule, extrêmement  ap- 
prochée, et  alors  cette  longueur  serait  0,7418943.  Au  reste,  ces  expé- 
riences ont  atteint  le  but  principal  que  nous  nous  étions  proposé,  qui 
était  de  confirmer  les  résultats  obtenus  à  Formentera;  car,  si  ceux  que 
nous  venons  de  trouver  se  rapprochent  tellement  de  ceux  de  Borda,  que 
Ton  a  droit  de  regarder  comme  étant  de  la  plus  grande  exactitude,  il 
est  bien  probable  que  les  résultats  de  Formentera  sont  également  con- 
formes à  la  vérité,  et  il  est  sûr  qu'ils  n'ont  pu  être  affectés  par  aucun 
vice  des  appareils.  On  voit  aussi  que  nos  expériences  confirment  la  Ion- 
[  gueur  du  pendule  donnée  par  Borda,  et  achèvent  de  prouver  que  les 

jf  '  longueurs  données  par  Bouguer  et  par  Mairan  étaient  trop  grandes, 

I  comme  M.  Laplace  Fa  remarqué. 

.  Après  ce  court  exposé,  nous  allons  rapporter  fidèlement  tous  les 
élémens  des  mesures,  tels  que  nous  les  avons  observés,  et  tels  qu'ils  sont 
consignés  dans  nos  registres  originaux;  afin  que  chacun  puisse  en  déduire 
les  résultats,  nous  donnerons  ensuite  ceux-ci  tels  que  nous  les  ayons 
conclus  par  le  calcul* 

D'après  les  détails  dans  lesquels  nous  sommes  entrés  pour  la  station 
de  Formentera,  on  a  vu  que  les  résultats  définitifs  de  ces  expériences  se 
déduisent  de  deux  sortes  de  données,  les  unes  dépendantes  de  l'appareil 
qu'on  emploie ,  et  par  conséquent  constantes  pour  le  même  appareil;  les 
autres  dépendantes  des  circonstances  accidentelles  qui  modifient  la  marche 
du  pendule  d'observation,  et  par  conséquent  variables  dans  chaque  ex- 
périence particulière.  Nous  devons  donc  spécifier  séparément  les  valeurs 
de  ces  deux  espèces  d'élémens. 

Les  élémens  constans  sont,  le  diamètre  de  la  boule,  son  poids  et  celui 
de  la  calotte,  le  poids  d'une  longueur  donnée  du  fil,  les  divisions  de  la 
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règle,  sa  longueur  et  les  dimensions  du  couteau  de  suspension.  Dans  les 
expériences  de  Paris  dont  nous  allons  rendre  compte,  ces  élémens  con- 
stansont  été  les  mêmes  qu'à  Formentera,  de  sorte  qu'on  peut  en  prendre 
les  valeurs  pages  449  e*  8U*V-  ®n  a  aussî  employé  les  mêmes  valeurs  pour 
la  dilatation  du  mercure  et  du  fer.  La  seule  partie  de  nos  appareils  qui  ait 
été  changée,  était  le  comparateur  que  M.  Fortin  av  ait  rendu  plus  solide, 
et  dont  il  avait  amené  chaque  partie  à  valoir  exactement  —^  de  milli- 
mètre, évaluation  que  nous  avons,  eu  soin  de  vérifier  par  la  méthode 
exposée  page  462 ,  et  que  nous  avons  trouvée  fort  exacte.  Ce  comparateur 
nous  a  depuis  servi  dans  toutes  nos  autres  opérations.  À  Paris,  la  hauteur 
'  de  notre  station  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  a  été  évaluée  de  7o",25, 
dont  7",a5  pour  la  hauteur  de  l'appartement  où  se  faisaient  les  expériences 
au-dessus  de  la  cuvette  du  baromètre  de  Pobservatoire ,  et  63  pour  la  hau- 
teur de  cette  cuvette  au-dessus  du  niveau  moyen  de  l'Océan.  Cette  der- 
nière valeur  se  conclut  également  par  les  observations  correspondantes 
du  baromètre,  et  par  des  nivellemens  effectifs,  entre  Paris  et  la  mer. 

Les  élémens  variables  sont,  les  pressions  et  les  températures  atmo- 
sphériques observées  à  chaque  coïncidence  ;  les  époques  de  celle-ci,  les 
amplitudes  d'oscillation  à  l'instant  où  l'on  a  observé  chacune  d'elles;  les' 
températures  à  l'instant  du  contact  de  la  boule  et  de  la  règle  par  le  plan 
d'acier;  les  longueurs  apparentes  indiquées  par  la  règle  entre  ce  plan  et 
le  plan  de  suspension;  enfin,  la  marche  diurne  de  l'horloge  devant  la- 
quelle le  pendule  oscille,  et  sur  laquelle  les  coïncidences  sont  observées. 

Voici  ces  données  pour  les  expériences  de  Paris ,  d'après  .les  calculs 
de  M.  Mathieu^avec  lesquels  les  nôtres  se  sont  accordés.  '     ' 

TABLEAU  de  la  marche  diurne  de  rhorloge  pendant  tous  le  tems  des  observations? 
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9  m.  • 
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3  m. 
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7  m. 
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9  m. 

10  m. 
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333*68 
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353,599 

333,753 
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33a, 9^0 

335,o66 
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3,44i 
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3,3o9 
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Cette-marche  a  été  conclue  en  comparant  notre  horloge  par  Pintermé- 
djaire  d'un  chronomètre,  à  la  pendule  sexagésimale  des  cabinets  de  l'ob- 
servatoire, laquelle  était  elle-même  réglée  immédiatement  par  les 
pas&ages  d'étoiles  observés  à  la  lunette  méridienne. 

Voici  maintenant  le  tableau  des  données  variables,  relatives  aux  dé- 
terminations des  coïncidences.  En  calculant  les  intervalles  de  celles-ci 
cVaprès  les  différences  des  époques  indiquées,  il  faut  faire  attention  que 
l'horloge  avait  une  verge  telle,  qu'elle  battait  à  peu  près  les  secondes  dé- 
cimales, quoique  les  divisions  de  son  cadran  fussent  sexagésimales;  de 
sorte  que ,  pour  obtenir  le  nombre  de  battemens  compris  entre  les  deux, 
coïncidences,  il  faut  réduire  l'intervalle  exprimé,  en  suivant  le  mode  de 
subdivision  qui  convient  à  la  division  sexagésimale  du  tems.  L'écart  du 
fil  de  part  et  d'autre  de  la  verticale,  s'observait  comme  à  Forment era, 
au  moyen  d'une  échelle  divisée,  dont  les  parties  valaient  3  millimètres; 
ipais  ici  elle  était  placée  à  o",637  du  plan  de  suspension.  Les  écarts  réduits 
en  degrés,  minutes  et  secondes  sexagésimales,  sont  rapportés  dans  les 
tableaux  sous  la  dénomination  de  demi- amplitude. 
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0,7550 
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ÏW 
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5.  6.35 


a3,a 
a3,3 


a3,38  6.4a. 3* 
aa,5a  7.  6.i3 
aa,Q7|  8.55.3ô 
a3,38|io.34.ao 


i°53'i7* 
i.io.  $ 
o.ÂS. 58 
o.5a.a3 
1.53.17 
1.10.  0 
û.48.34 
i.58  41 
t.i4«aft 
o*5a.37 
1.53.17 
«11.14 

«     6l4 

taa.33 
o«53.s£ 

a,  7.5t 

o»5t.48- 


Tempé- 
rature 
lore  du 
commet 
delà 
boule. 


l*pe*4. 

va  plus 
viteqos 
rhorlog. 

a4°5o 


a3.56 

a3,a7 
a3i7i 

a3,49 
a3,64 


Tempe- 


lors  du 

contact 

delà 

«■pie. 


«4*97 


a4,93 


Distance  appa- 

reaU-dn  plan 

de  tuspeuston 

an  bas  «te  la 

boukA. 


o^594ia*8 

0,759411 


a3,6o  0,759^1668 


33,3» 


»4,&5] 


0,75940668 
°> 73938768 


,  4  -  _  ire  premiers  jours  d\>bservations,  on  n'avait  pas  cru  nécessaire  d'observer  la 
température  du  baromètre^  ei  comme  on  satait  qu'elle  devait  *re  très  peu  dilHreftte  de  celle  de 
la  sa|l«  où  Ion  frisait  te.  expériences  ,  on  l'avait  supposée  .fa  même  q de, celle  Je*  coïncidences, 
ce qm  au  reste  ne  peu*  donner  lieu  à  aucune,  erreur  appréciable,  à  cauaa.de  rânflucnce  presque 
nalledecet  élément  sûr  les  résultas.  Mais  enfin, poue,  ne  rien  négliger,  on  a  commencé  le  4  août 
a  observer  ausgi  la.  température  rutile  du  baromètre  ai  mojrca  d'Sn  thenoomitie  appliqué  sur  sa 
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mm 


Jours  des 


tiens. 


Août 


8 


8 


Baro- 
mètre. 


Thermo- 
mètre  du 
Baittn 


Om7(îl3 
0,7603 
o,756q 
0,7565 
0*7563 
0,7554 
0,730a 


o,7557 

0,7555 

0,7556 

o,7555 

0,7854 

0,7574 

0,7574 

0,7573 

0^788 

0,758a 

0,7579 

0,7577 

o,7$7a 
0,7537 

0,7517 
0,7006 
o*75oi 

o,7497 
97 


10 


>74î 

"•Si 

0,76! 
o,7554   a3 


Ther-  ÉpOqtfes  Aes 


rnomèt. 
près  du 
pendui. 


coïncidentes 

en  tcms 
de  Fhorlogc. 


»4,< 
a3,i 


s°38'    o* 

6.  08 

0.35.07 

a.i5.48 

3.55.3o 

6.33. i5 

8.5o.5o 

10.37.  o 

3.  9.57 

5.14.35 

6.56.33 

9.33.  18 

11. 18. 3a 

ia.58.  7 

7.31.30 

9.  6.53 

io.47«5i 

io.56.5o 

1a.39.45 

14. 19-35 

3. 37. 85 

5.3o.30 

$3. 3a 
16. a' 
Sa.  a! 

4* 

;o 

9.33 
48-45 

$4  a° 
11.88.57 


Demi- 

•apsplitude 

des  arcs. 


4.l6.a7 

5.5a. a3 
8.15.4^ 
10.S1.4c 


1/  3r 
o.5i»4$ 

si-* 

16.  S 
o.5i.48 
3.22.11 

37.  7 
0,4^ 

0.41.47 
1.30.59 
0.4a 
a.i5.56 
i.ao.56 
0.53.34 
45.ia 
o.36 
0.48.57 
i.4o.ai 

p.45.ao 
1.09.46 
1.14.38 
1.45.1a 

1.56.-31 
1.13.&1 
o.53.35 
i.5i.4o 
1.11.14 
0.37.14 


Tempé- 
rature 
lors  du 

contact 
4e  Ja 
t>oule< 


353,8? 


*4>*7 


*4,o5 


a4i75 


*4*4d 


I 


*4>97 


Tempé- 
rature- 
Jors  du 
contact 
deU 
régie. 


Distance 
apparente  du 
plan  de  suspen- 
sion au  bas  de 
la  boule  A. 


33°8ffo,75938548 


34,67 


33,3a 


o>7594*9a8 
0,75941068 


«4,830,75943368 
34,340,75941768 


a544a 


0,76943768 


£1 


»4*9° 


A4!  33 


°>75945668 
fl3#7fi  «3,5510,75940868 
33,64  »3,5«|o,7594o868 
a3,49Jû3,35o,7594i568 


En  appliquant  à  ces  élémens  les  méthodes  de  calcul  que  nous  ayons 
exposées  eç  traitant  de  la  station  de  Fomentera,  on  a  déterminé  les 
longueurs  résultantes  du  pendule  simple.  Ces  calculs ,  d'abord  effectués 
par  les  trois  observateurs,  otlt  été  repris  de  nouveau  par  M.  Mathieu, 
avec  des  soins  particuliers ,  ce  qui  nous  engage  à  rapporter  de  préférence 
tes  derniers  résultats. 
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Paris. 


Jours 

des 

obser- 


Excès 
diame  ap- 
pnrent  du 


Jutl3i 


Aoûti 


3i#36a 
34,133 
35,3o5 

3i,8* 

34,825 

sa 

3i,45i 
3i,383 
34,686 

3o,5os 
33,737 


3i,575 
,801 

,433 


S;?1 


3*,586 
31,397 

08,678 
33,473 

3i,5ô5 
33,oi4 

33,38g 

S» 

33,388 
34,74* 

3 i,456 
34,118 

31,570 
36,uo 


Correc- 
tions 

d'ampli- 
tude. 


Excès 

diorne  do 

pendule  sur 

l'horloge 

corrigée. 


o)o33 

4,364 
i,84» 

4,843 
3,114 

4,4*3 
5,676 


5,471 

3,187 

4,34a 

n,33o 
3,333 


a, 


6,080 

3,353 

3,983 
»»773 

3,69g 
4,894 

3,9»; 
>,773 

4,^4 

2,091 

4,34f 
i,5o3 


35'7a6 
35,9u 
36, 038 


35,*S8 


36,336 
36,66? 


36,45i 


36, 103 
36,3i9 


36, 310 


35,874 


37,068 
37, "94 
37,o7€ 


35,973 
35,9'4 
35,943 


35,917 


35,358 
35,569 


35,4i3 


33,qi6 
34,63o 


34,3t3_ 
34,903 


S; 


35,363 

34,;58 
35,635 


35,391 


SSk 


35,180 


36,o88 
35,o64 
34,545 


35,333 


36,370 
36, 5 19 


36,444 


36, 110 
36, 309 


36,i 59 
37,6i3 


36,765 


Nombre 

d'oscillations 

de  l'horloge 

en  un  jour 

moyen. 


Nombre 

d'oscillations 

du  pendule 

en  un  jour 

moyen  solaire. 


oooo3,634 

oooo3,634 

00003,399 
00003,399 

00003,983 


oooo3,84i 
oooo3,84i 


oooo3,G63 

00003,663 

00003,647 
oooo3,647 

oooo3,458 

oooo3,3o8 
00003,909 
00003,909 
00003,909 


afin  de  ramener  la  barre  à  sa   longueur 
expliqué  page  /f>" 
Longn 


00039,533 

ooo4o,o85 

00039,609 
00039,373 

ooo4i,o58 

00039,784 
00039,758 

00039,076 

00037,936 

ooo38,9to 

ooo38,936 

]ooo38,638 

iooo38,54o 
iooo39,353 
100039,068 
100039,674 


Longueur 
concine  do 
pendule!  se- 
condes dans 
letide. 


o,74>9«55 
o,74»9i9a 


o,  7419133 
0,7419151 


o,74«9»8 


o,74>*9«4 
0,7418975 


0,7419141 

•>74»89ï9 
o,74'9«09 
0»74»9i78 
o,74«93io 

o,7<»9»5 
o, 74i«99> 

,74*9*55 


Écarts  des 

résultat*  partiel* 

autour  de  la 

moyenne. 


~  ,  .  .      .        «       Moyenne 0,7410117 

Correction  de  cette  longueur,  a  raison  de  o"",oi4i7  pour  1000"*, 


4-o«ooooo38 

+  75 

+  i5 

+  34 

-t-  ut 

—  303 

«4* 

+  *4 

198 

4* 
61 

io3 
108 

135 

55 
38 


+ 


rtritable,  comme  il  a  été 

-  -     -  .  __      .--:••. —  o,ooooio5 

tngueur  moyenne  dn   pendnle  simple  à  secondes  à  Paris,   a 

l'Observatoire 0  ^Jtooia 

Les  expériences  de  Borda  ,   rapportées  dans  le  tome  III  de  la  ^ 

Méridienne,  p*:ge  4ot,  donnent n> ~4f  S8~5. 
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ordre  tel,  qu'on  peut  également  Fat-    pordcaœu 

de  l'autre  observation  j  car  si  d'une 

rvé  par  Borda,  avait  cet  avantage, 

vaient  réduites  au  quart,  lorsqu'on 

le  décimal;  d'un  autre  côté,  cette 

i  ce  que  l'on  en  pût   obtenir  la 

lut  à  cause  de  la  flexibilité  de  la 

ise  de  la  liberté  qu'il  avait  donnée 

te,  l'accord  des  résultats  obtenus 

1rs  si  diverses,  montre  que  le 

i  erreurs,  quand  il  est  employé 

rda,  ont  été  faites  à  PObser- 
reste  à  les  réduire  au  niveau 
lation.  Pour  cela,  nous  par- 
mblent  jusqu'à  présent ,  les 

re,  au-dessus  du  niveau  de 

*.......  63"oo 

iu-dessus  de  celle 

7>*5 

eau  de  la  mer ,. .  70,25.1 

{65  donne,  pour  ajoutes 

♦;...*.  0*00001637 

o>74ï9°I" 

îles,  au 

itoire,  1 

.....  0,7419^76.  ' 

ï 
eaux. 

à  Paris,  le  Bureau 

porter  les  mêmes 

ent  vers  le  paral- 

aux. 

appartenais  au 

Ê  fut  déterminée 
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$04  EXFÉRIERCES  SUR  LA  LONGUEUR 

par  des  hauteure  dm  Soleil  observées  près  du  méridien,  arec  m  cercle 
répétiteur  à  niveau  mobile,  an  moyen  de  trois  séries  dont  on  Toit  ici 
les  résultats  calculés. 


Jour*  d"obtçrrations. 

Nembce  dttMrvaéeni 
de  chaque  téric 

Latitude  calculée. 

Éoatf  antoor 
de  la  moyenne. 

i8d8,  sept.      9 
20 

10 

8 
i4 

^Bo'nyfiB 
a4.68 

+  «,87 
—  0,4a 

Moyenne...  44-5o.a5,io. 

Comme  on  n'a  oheervé  que  d'un  seul  c6té  du  aénith ,  cette  latitude 
pourrait  être  trop  forte  ou  trop  faible  de  quelques  secondes,  à  cause  des 
erreurs  constantes  dont  on  sait  aujourd'hui  que  le  cereleest  susceptible  ; 
mais  ces  erreurs  étant  toujours  très  petites  ne  sont  d'aucune  importance 
dans  la  détermination  de  la  longueur  du  pendule,  dont  la  variation  est 
beaucoup  trop  lente  pour  qu'on  puisée  y  démêler  des  différences  de 
cet  ordre. 

La  détermination  de  la  latitude  par  les  hauteurs  méridiennes,  exigeant 
que  Ton  connaisse  letems  vrai,  nous  l'avons  déterminé  par  des  obser- 
vations de  hauteurs  absolues  du  Soleil,  prises  hors  du  méridien,  avec 
notre  cercle,  les  4,  5,  7  et  9  septembre.  Nous  ne  rapporterons  pas  ces 
résultats,  parce  qu'ils  nous  aéraient  inutiles*  Les  petites  incertitudes 
qu'ils  peuvent  comporter  ne  sont  d'aucune  importance  dans  k  détermi- 
nation 4e  la  latitude;  et  nous  ne  les.avons.pas  employés  pour  calculer 
la  marche  diurne  de  notre  horloge  dans  les  expérienoea  du  pendule. 
Cette  marche  a  été  obtenue  par  un  procédé  que  M.  Delambre  â  le 
premier  employé, à  notre  connaissance,  et  qui  peut  être  d'une  appli- 
cation très  utile  par  son  exactitude  et  sa  simplicité.  Il  consiste  à  diriger 
une  lunette  vers  le  sud  du  zénith,  de  manière  que  son  champ  embrasse 
Parête  verticale  de  quelque  édifice  éloigné,  à  la  fixer  dans  cette  position 
par  des  crampons  de  fer-  scellés  dans  la  muraille,  et  à  observer  les 
époques  auxquelles  les  étoiles  qui„  passant  dans  le  champ  de  cette  lunette,, 
viennent  s'occulter  derrière  l'arête  verticale  de  l'édifice.  L'exactitude  de 
cette  méthode  tient  au  grand  nombre  d'observations  que  l'on  peut 
faire  ainsi  dans  une  nuit  sereine,  et  à  l'extrême  facilité  que  chacune 
d'elles  présente.  La  distance  de  Fédifice  a  l'avantage  de  rendre  tout-à- 
fait  insensible  les  déplacemens  toujours  extrêmement  petits,  que  la 
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4»5 


lunette  peut  éprouver  par  l'influence  inévitable  des.  variations  4e:  teo**  Bordeaux* 
pératuresur.  les-  support»  qui  l'attachent.  Nous  avions  disposé  ainsi  » 
Bordeaux  deux  lunettes,  dent  chacune  était  destinée  à  Fuij  de  nous; 
et  les  occultations,  quoique  observées  avec  chacune  d'elles  à  despoinjt* 
divers  de  la  même  arête  verticale,  par  conséquent  à  des  époques-  un 
peu  difiermileSy.se  sont  constamment  accordées,  et  de  la  manière  Ur 
plus  remarquable,  peur  donner  là  même  marche  diurne  à  notre  pendule. 
Heus  ne  rapporterons  point  ici  textuellement  les  observations  qui  ne» 
sont  d'aucune  importance  par  elles-mêmes,  et  nous-  nous  bornefoa* 
aux  résultats  que  noua  en  avons  déduit*  pour  la  marche  diurne,  en 
les  retranchant  seulement  les  uns  de»  autres  aux  différens  jours.  Mais 
afin  que  Ton  puisse  voirtfae}  degré  de  confiance  cette  méthode  mérite, 
nous  rapporterons  d'ahord  les  résultats  immédiats  des  comparaisons 
entre  les  moyennes  des  joins  successifs  :  on  le»  voit  réunis  dans  le  ta- 
bleau suivant,  qui  s'étend  du  36  septembre  au  7-octobre  1808;  il  a  été 
calculé  par  M.  Mathieu^  ainsi. que.  tous  les  autres  résultats  que  nous 
rapporterons  pour  cette  station. 


Jours 

des 

comparaisons. 


36—38 
û8— 3Q 
*8— 3l 
28—  1 
a8—  3 
a8^  4 
38—  5 
a8 — 6 
39 — 3i 

*9*—  x 
ârjt—  3 

mi 

3»^  5 


Nombre' , 

d'occultations 

obeerrtafc 


4 
10 

i5 

13 
II 

6 
5 

*4 

9 

io- 
16 
iff 
»7 
ai- 

5 


Bâtard  de 
l'horloge  anr  _ 
un.  {onr.kMral    ' 
couda 


56'3oo 
56,3o7 
56,a38 

5f,47f 

56,  K3D 

56,oao 

se,»  73 

56,7t)0 

5«,545 
55,<tffc> 

5d,^io 
5fr;66o 
55,56^ 
55,980 


Jours 

de* 

compar&Uoei 


Nombre 

tltèccnltations 

observées. 


—  6 

r? 

—  6.' 

ai- 

3-5 

3—6 
3—  7. 

5-'<r 

5^**,7' 
6-7' 


h      ,i 


ia 
i3 

14 

11 
iS 

10 


4 
i4< 

9" 
S' 


Retard  de 

rhorlogeior 

on  jour  aiderai 

codcId. 


55' 935 
55,qoo 
55,86a 
55,5q8 
55,q58 
55,8a3 
-  56,83*  '.7. 
55,7a3  - 
56,oi5ù 

55, ge» 

.  55,7firi 

55,800 
'  :5!?;6i>4';     • 
r*-5M33t''   . 

55.,8oo.    ., 

.  56,qo3. 


Moyenne*.., 

6e  tableau,  piment*  les  obsoryattabs  -de*  dépens,  jquf»  epudunéc», 
entre  elles  de  toutes  les  manières  possibles;  L?a<ïç*#d»  siggpjfta»,  4*s~ 
rcfwltotftpréure  deufrchp^  çtenfcftw0cteçJFdatr$>^^ 
Ê^jderkmarctor^  ffilï-J»»! 


Bordeaux. 


4g«  EXPÉRIENCES  SFR  LA  LONGUEUR 

'  bonté  de  la  méthode  même,  <fui  offre  si  peu  de  discordance  dans  ses 
résultats.  Toutefois ,  on  peut  remarquer  que  les  plus  grands  écarts  ont 
lieu  dans  Jes  comparaisons  où  l'on  a  fait  entrer  les  observations  du 
3i  août  et  du  Ier  septembre;  ce  qui  donne  un  juste  motif  de  soupçon 
contre  ces  deux  jours ,  où  les  occultations  ont  pu  en  effet  être  rendues  un 
peu  plus  incertaines,  à  cause  de  l'éclat  de  la  Lune  qui  était  très  vif 
ces  deux  jours-là.  C'est  pourquoi  nous  avons  cru  devoir  les  exdure;  et, 
en  nous  bornant  aux  autres,  nous  en  avons  formé  le  tableau  suivant, 
auquel  nous  avons  cru  devoir  nous  arrêter. 


Jours 

det 

comparaitOM. 

Nombre 
d 'occultation*. 

Réuni 
de  l'horloge 
«or  le*  fixée. 

*6-»8 

û8— ao 
a8—  3 
a8—  4 
»8—  5 
a8—  6 
*9—  3 

"Ci 

3—  5 
8—  6 
3—  7 

5^6 

6—  7 

4 

ÎO 

ta 
ii 
6 
i5 
io 
16 
>3 

10 

1 

4 

9 
3 

56'3oo 
56,3o7 
56,i oS 
56,oao 
66,173 
56,oo6 
55,98a 
55,990 
55,7*3 
56,oi5 
55,866 

55,8oo 
55,664 
55,633 
55,8oo 

a6—  7    l 

i5g       1 

55,954 

Le  retard  moyen  donné  par  ce*  dernier  tableau,  diffère  à  peiné 
de  7*7  de  seconde  de  celui  qui  résultait  du  premier  :  ainsi,  leur  diffé- 
rence serait  insensible  dans  la  longueur  du  pendule.  En  outre,  comme 
les  résultats  relatifs  aux  diflerens  jours,  s'écartent  extrêmement  peu 
les  uns  des  autres,  il  suffira  de  calculer  toutes  les  expériences  avec  la 
marche  moyenne  55",<)54  >  st  9  en  même  tems  que  les  kogueurs  partielles 
du  pendule  ainsi  obtenues,  s'en  trouveront  très  peu  altérées,  leur  moyenne, 
qui  seule  nous  intéresse,  se  trouvera  absolument  la  même  que  si  l'on 
eût  calculé  séparément  chacune  d'elles  avec  la  marche  qui  convenait 
spécialement  à  ce  jour  la, 

~€ettfe  marche  était  celle  <fe  l'horloge  S,  qui  nous  servait  à  observer 
le  ciel»  Le  pendule  oscillait  devant  une  autre  horloge  P,  <jui  était 
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décimale,  et  que  Fou  comparait  fréquemment  à  la  précédente.  La  marche 
de  celle-ci,  déduite  de  ces  comparaisons,  à  été  telle  que  le  montre  le 
tableau  suivant. 


Joun  d« 

Jonr* 

Retord  diurne 

de  $  snr  les 

uses. 

Retard 
sexagésimal 

Retard 

sexagésimal 

de  D  sur 

un  jour  moyen. 

Retard 
deD 

obtcrratio». 

d'expériences. 

de  D  sur  S,  en 
a4*  de  S. 

en  secondes 
décimales. 

Août  3o 

flq— 3l 

55"954 

aoa*o5 

22*023 

35*487 

3i 

29— 3l 

55,9*4 

202, o5 

22,023 

35,487 

Sept.    i" 

3l—  1 

55,954 

302,36 

22,333 

a5,845 

s» 

1—3 

55,954 

AOfl,a4 

22,2l3 

35,706 

3 

i—  3 

55,954 

202,24 

22,2l3 

35,706 

4 

3-4 

55,954 

202 , 1 2 

22,093 

a5,567 

5 

4-5 

55,954 

202,02 

21,ûq3 
BI,643 

a5,459 

6 

5—  6 

55,954 

201,67 

a5,o54 

Dans  ce  tableau,  le  retard  diurne  de  S  sur  les  fixes  est  la  moyenne 
trouvée  plus  haut  par  IcSs  occultations.  Le  retard  de  D  sur  S  en  24  heures 
de  S  est  immédiatement  déduit  des  comparaisons  des  deux  horloges» 
Le  retard  sexagésimal  de  D  en  un  jour  moyen  se  déduit  de  ces  données 
comme  on  l'a  vu  page  469  pour  la  station  de  Formentera:  enfin  le  retard 
de  D  en  secondes  décimales  pour  un  jour  moyen  est  déduit  de  sou  re- 
tard sexagésimal  en  multipliant  celui-ci  par  le  facteur  constant -^£.. 

Ici  comme  à  Paris,  l'horloge  décimale  avait  un  cadran  sexagçsiiqal,  ce 
qui  exige  que  les  intervalles  qu'elle  exprime  soient  réduits  suivait  la 
division  sexagésimale  du  tems,  conformément  à  l'indication  déjà  don- 
née page  490.  L'écart  du  fil  de  part  et  d'autre  de  la  verticale  s'observait 
également  sur  une  échelle  horizontale  de  division,  dont  chaque  partie 
valait  trois  millimètres,  et  qui  était  placée  à  657",m$  du  plan  de  pus- 
pension.  Ces  écarts,  réduits  en  degrés,  minutes  et  pecpqdcs,  sont  rappor- 
tés dans  les  tableaux ,  sous  la  dénomination  de  demi^onp^itud?^ 

En  général,  le  mode  d'expérience  a  été  jdaxi4<  toutes  ses  parties  Je  mêxM 
qu'à  Formenitera  et  à  Paris;  mais  la  règle  qui ^wrt  à  mesurer  b*  distàtice 
du  plan  de  suspension  au  bas  de  la  houle  de  platine  à  subi  dans  sa  lon- 
gueur une  modification  qu'il  est  nécessaire  de  détailler,  .    ,  ,  

Après  que  les  opérations  de  Paris  avaient  été  terminées,  now avions 
«enti  l'utilité  de  ne  plus  exposer  à  de  nouveaux  voyage»,  la  régie  qui  roiv* 
avait  servi  aies  faire;,. et  qyenwis  désirions  conserver  pour  en  courtier 
toujours  l'exactitufc*  D'aiUeuis  ,.  la  HHjlûtwde  <Jçs,  expériences  au** 
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quelles  elle  avait  déjà  été  employée,  commençait  à  affaiblir  une  ***** 
grande  partie  de*  traits  qui  avaient  été  tracés  sur  la  languette;  et  enfin 
nous  avions  l'espérance  fondée  de  pouvoir  substituer  au  mode  de  sortie 
de  h  languette  une  autre  disposition  plus  commode  >  pour  l'amener  à  sa 
juste  longueur  dans  chaque  contact. 

Ces  motifs  réunis  nous  engagèrent  à  demander  à  M.  Fortin,  une  autre 
règle,  d'une  longueur  à  peu  près  pareille  ;  mais  elle  ne  put  être  prête 
qu'après  que  les  expériences  de  Bordeaux  Rirent  terminées;  et  même, 
nous  ne  Commençâmes  a  l'employer  Communément  avec  l'autre,  que 
dans  tes  dernières  observations  de  Figeac.  Or,  en  examinant  avec  soin 
à  Bordeaux ,  l'ancienne  règle  avant  de  l'employer  aux  expériences , 
nous  reconnûmes  que  les  essais  que  M.  Fortin  avait  faits  sur  elle  pour 
prendre  les  mesures  nécessaires  à  la  construction  de  k  nouvelle  règle , 
avaient  approfondi  h  trace  du  couteau  sur  ^extrémité  oàîl  s'applique, 
ce  qui  aurait  fait  paraître  le  pendule  plus  long -qu'il  n'était  réellement. 
En  conséquence,  nous  nous  décidâmes  à  ôter  cette  impression  de  dessus 
la  tête  de  la  règle,  en  la  limant  doucement  et  bien  perpendiculairement 
à  sa  longueur,  ce  qui  fut  fait  avec  beaucoup  d  adresse  par  un  horloger. 
Cela  kt'éftipèéhà'  pas  le  tranchant  du  couteau  de  pouvoir  encore  être 
amené  en  contact  et  fixé  par  sa  vis  de  pression  sur  le  nouveau  pkn  qui 
se  trouvait  fonder  la  tété  de  la  règle,  ce  dont  on  s'assurait  par  l'obser- 
vation directe  k  chaque  expérience.  En  outré,  pohr  constater  à  l'instant 
même  ce  qni  avait  été  enlevé  par  le  limage,  nous  plaçâmes  la  règle  sur 
le  comparateur  avant  et  après  cette  opération,  et  nous  comparâmes  ses 
indications  successive*  ;  nous  trouvâmes  ainsi,  que  la  règle  était  dknimiée 
de  4aF?  du  nouveau  comparateur,  ce  qui  faisait  oM,o85  ;  mais,  comme  ce 
mode  d'évaluation  n'admettait  qu'une  seule  épreuve,  nous  crûmes  ne  pas 
devoir  noué  y  tenir.  De  retour  à  Paris,  nous  oumparitaesàplusieursreprises 
la  règle  limée  tfvec  la  nouvelle  règle  oonstruite  par  M.  Fortin,  etnouséva* 
luàmes  immédiatement  cfelk-ci  >•  en  la  comparant  avec  des  étalons  de  fer 
de  M.  Fortin ,  formant  ensemble  une  longueur  dé  76  centimètres,  pré* 
cisément  comme  M.  Statiq  l'avait  fiât  primitivement  pour  la  pretnière 
règle  avant  qu'elle  fût  Hméèt 

Parcémoyen  nous  avons  obtenu,  1  Via  longueur  absolue  de  la  nouvelle 
règle  que  fcoW?  nommerons  fii  en  foubiaon  dqrTÔcbntHnàtres  étalons  de 
M.  Fortin  1»;  1*  ^ffirenw  des  lottgucurs  cotre  ^«tJarègte  limée  qne  nous 
appailewnè  <&6Ama»  B-;  lié  qui  nous  ^ servi  ensuite  à  trouver  sa  Ion- 


\ 


^  .„»Co„gle 
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goeur  absolue.  Yaid  Le  tableau  même  de  ces  comparaison  avec  les  ré- 
sultats qui  «'ém  déduisent,  La  règle  0  n'était  pas  employée  avec  sa 
languette  rentrée  à  séro  f  parce  que,  dans  cet  état,  elle  se  serait  trouvée 
différer  trop  des  76  centimètres,  pour  que  la  différence  pût  être  évaluée 
par  le  comparateur.  C'est  pourquoi  on  sortait  la  languette  d'un  nombre 
de  parties  tel,  qu'elle  dépassât  le  zéro  de  60  millimètres  j  et,  afin  de 
donner  à  ce  point  4e  départ  plus  de  certitude  ,#  on  le  renouvelait;  à 
chaque  expérience,  en  faisant  rentrer  à  chaque  fois  la  languette  d'wq 
petite  quantité,  et  la  sortant  de  nouveau,  jusqu'à  ce  que  la  coïncidence 
sur  6o~  parût  bien  établie.  L'accord  des  résultats  contenus  dans  la  der- 
nière colonne  du  tableau,,  laquelle  exprime  la  différence  des  dauf  règle? 
en  parties  du  comparateur,  montre  assez  que  ce  mode  de  comparaison 
comporte  une  grande  exactitude. 
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-       .             «•             * 

Température. 

' -■■>». — —    '  '  '  "  * 

'  .Diflb'f&Mi*. 

Etalon*  o"7S. 

Règle  4  +  60—. 

*9°3 

+  l£6 

-+■  a^8 

n'8 

«9.5 

,    i5,a 

â-,  0  '      ' 

n>* 

*PiQ         i 

u,5 

4i9 

.    .7.*    k 
9,5 

90,9 

-.10,0 

o,5 

SO,l 

13, O 

.,5 

*  io,5 

00,1 

10,0 

i,3 

8,7 

ao,i    . 

10,0 

,»,5 

•   •    >5 

ao,  1 

a,° 

a,o 

7.° 

*%*'  '  ' 

9,6     i 

:    ï>7. 

7,f  • 

IS>5      - 

u*4 

a,o 

9>4 

*9,5 

10, a 

»>o 

1,1 

20,0 

9>° 

1,0 

40,3 

9>o 

0,9 

8,1 

30,1 

■       y0 

9,0 

7.° 

ao,i 

9.4 

•    i,5 

8,1 

19,5 

g**- — 

.-  — -    *>~    • 

'*     2»? 

_  »jfe5    _  . 

:l.Sio     : 

:     :_.?a?-    . 

>a,ï     1 

*->«.  -t- 

0,0      :;-. 

.8,0 

*9i? 

&*• 

—  0,3  * 

i    *  §.0 

_       ifb» 

M 

—  o,ac 

Moytares. 

:       +    M>^P 

"+  1.4-'.   ] 

\:  +  8,6 

Nous  rapportons  lès  indi^rfjiqns  dejla  température,  seulement  pour 
montrer  qu'eàpsfcnt  t)té  extr4^^nt  faibles  j  tap Àx  reste  on  a  vu  que 
l'effet  de  cet  ëWSfoent  jmr  lesto^iparaiJons  est  iflsëàiible  lorsque  le  com- 
parateur et  les  n$gles  (jbservégsla  partaient ,  à  cay^ju'elles  sont  de  même 
substance  que Jtû,  \jj     "     I    "*" 
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Maintenant  pour  tirer  parti  de  ces  résultats,  il  faut  se  rappeler  que 

chaque  partie  de  notre  comparateur  répondait  exactement  à  7/00  ^e  m^ 

limètre  comme  nous  en  avons  déjà  prévenu  page  489. 

Cela  posé,  si  nous  représentons  par  À  la  longueur  inconnue  et  cou* 

stante  qu'il  aurait  fallu  interposer  entre  le  talon  fixe  du  comparateur 

et  la  tête  de  son  index,  pour  amener  celui-ci  au  zéro  de  ses  divisions, 

les  nombres  obtenu?  par  les  comparaisons  précédentes  donneront  1» 

deux  équations 

76o*m==A-f-  io,o./>,    /3+6o"*=à+i4.ji; 

en  les  retranchant  Tune  de  l'autre,  A  disparait  et  il  reste 

0=700—  —  &fi*Pi 

or  p  étant  égal  à  7^0  de. millimètres,  8,6 .p  est  égal  à  oM,oi72~ 
Substituant  donc  cette  valeur  il  reste 

^=699-9828; 

c'est  la  longueur  de  la  nouvelle  règle  /3,  lorsque  sa  languette  est  rentrer 
jusqu'au  zéro,  la  température  étant  supposée  celle  de  la  glace  fondante; 
car  c'est  à  cette  température  que  les  76  centimètres  étalons  sont  censé» 
réglés. 

La  nouvelle  règle  /S  et  la  règle  limée  Bf  ont  été  comparées  Tune  à 
l'autre  de  k  même  manière  :  voici  les  résultats  des  comparaisons  dan» 
lesquelles  la  languette  de  /S  a  été  sortie  de  6o""+ 1—,  et  la  languette 
de  B'  l'a  été  de  2 14  parties  de  sa  division. 


Indication*  do  comparateur. 
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De  là  on  tire  !es  deux  équations 
jSH-6o"»H-i"=A'-hioi,64p,   B'+3i4^assA,H-64,53/>j 
or,  d'après  les  valeurs  de  /  données  page  44g ,  on  a 

314. /=s6o~,  18769a,    6or*+?*a*Gcrma; 
ainsi  nos  deux  équations  deviennent 

j3+6o~,a=À'-Hoï,64p,    B'+6o"V8769a;ssÀ'-t-64,53.|*; 
en  les  retranchant  Tune  de  l'autre  À7  disparaît  et  il  reste      ,; 
B'ss^+o^  012307—37,11  .p-, 

puisque p  vaut  -j-^  de  millimètre,.  37,1 1  p  valent  o*",074m  j  on  a  <k 
plus  trouvé  tout  à  l'heure, 

jB=6ggT,g8aff? 
on  aura  donc 

Cette  valeur  excède  de  -~§?  de  millimétré  celle  que  l'on  conclurait 
par  la  seule  comparaison  faite  k  Bordeaux,  aussitôt,  après  que  l'ancienne 
règle  fut  limée;  mais  l'évaluation  actuelle  doit  être  régardée  comme 
plus  certaine,  étant  déduite  d'un  plus  grand  nombre  de  comparaisons 
.  faites  pour  ce  but  même ,  ai ec  tout  lés  sorts  qui  pouvaient  en  assurer 
l'exactitude;  aussi  est-ce  ce  résultat  que  nous  avons  employé  dans  nos 
calculs. 

Ces  données  préliminaire»  étant  établies,  je  paisse  au  tableau,  des  élé- 
H*ens  immédiats  des  expériences,  qui,  après  ce  qpi  a  été  dit  page  488, 
n'a  besoin  d'aucune  explication,  ,  ..    .    , 
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Jfonlcanft* 


Tempe 

T*tlH* 

loradu 

contact 

eVIa 

boule. 


Tempé- 
ra Iftre 
lortdu 

contact 
de  la 
règle. 


2>5-j 
aot6o 

*>>79 
ai,ao 
30,90 

.1  «^ 

*uto 

,ai,a6 
a  i,68 


«P 


a3°3o 
ta,*? 
aa,oi 

ar,a8 
ao,86 

10,09 
ai, $6 
ai, 57 
al, ia 
ai,8i 

2Uy3l 

a,,<6 
*i,44 


.Distança  appa- 
rente du  pian 
de  suspension 
aub^e-dela 

Boule. 


Le  pendule  ^a 
moin*  vile  que 
l'horloge.    * 

o,t6o*j683i 

•,;&*jo{3i 

0,760339^3 1 
o,76o343a3i 

0,760346531 
0,76-410431  (* 

o,76o4a583t 
o,  76039183  f 
o,76o45oa3i 
0,760474*3*  C3) 
0, 76042^83 1 
0,360497*31 

0,760473»* 


(')  VmterraJIc  est  de  deux  coïncidence*  ;  on  a  Initie'  passer  la  second*  sans  robaerar. 
(•)  Le  point  de  suspension  de  la  boule  est  change*  ma  métra  arment. 


...    Après  IVipmcnce,  o» 
Ce  nouveau  point  de  aoapenaioo  resftt  Je  même 

(»)  Dans  cette  expérience,  le  point  de  tutpeqtion  de  la  boule  eat   encore  changé;  il  est 
placé  à  angles  droits  de  sa  position  précédente. 


a  serré  de  nouveau  la"  calotte  sur  la  boule, 
jusqu'au  5  septembre. 


Les  résultats  qui  se  Réduisent  de  ces  données  sont  réunis  dan3  h 
tableau  suivant. 
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I  Rh<.1 

diume 

Jour»    i  a] 

de»bbseWréi 


valions. 
1S0& 


peoduk 

rw- 

loge. 


•A*fct& 


3i 


Sept, 


Corrcc- 

tlfiU 

"tl'ampl 

tml  e  at I- 

GUtlfC- 


aa,  •'■  ■■ 

«1  tO^O 

a3,tG 
■7.^7 

ai,6S8 
'7>777 

a8  , i ay 

a7,Gfc< 
aOpJSg 
99,411 
3»4io 
3a,o5i 

39|;ta 

33J77 

3a,a99 


île  ta  ni 

diurne 

du  pcrn 

Idule&ur 

lopccoi 


i.Sjo" 

ftrë 

6,335. 

7,094 

6,554 

5,b8l 


^otuLr*  d'oa- 

rilbiioiu  lie 

rîiortope  en  uti' 

l'HiriM'iycn 

«ulujrc. 


15,588 


(00000—35,4% 
roQOoo— a5^4S7 


fOJOtiO — 'J.j,!S  j 


10,185 
17,916 

i;f5 
*7*4fo 

1  6,  975  1  o  h  j  ■  *n— 35 ,  706 
a  1 ,  3tjG  1  qqquu— a5, 706", 
11,109 

30,3oî 

30, 7<rS"  ïoooo** — a5,  70G 
igjÈ5oi  j  oqqqq — a£u  i(i; 
31,51 5j  t  00000— 15, 567 

a£tf>ll  100000—3^,4% 

aSyfiïi  100000— a5Tj5g 
afi,3Gi  100000 — ^5,4^1 
aft,o2b  1 00000 — i5,o5i 
36,111  tooooo — i5,ti5i 
17,73}  1 00000—  i5>o5J 


Nombre  (Tût* 
liJLûurUt  du 

pendule  cq  un 
jour  ftoven 


1 000  oo-^a,  7  ;C 
100000^41,671 


Cf^lGï^G 


■ 


i  j  00000— ^7^003 


100000— , 
1 00000 — ,{8,38  3 
1  00000— -fïcvo-8  1 
inoooo-— 6ï,si93 
ioodoo — 5ij8i3 
100000 — 5j  i'080 
100000^51,975 
î  00000—  5^778 


Longueur 

cOuduc  «lu 

produit  h  se- 

tondes  il ;ms 

le  vide. 


b,74iGa347 


rooooo— 4*  ,fl|f7   0,74 160337    — o,  oîtSS 
îooouo— 4^^:j7    ù,7Jj6o6i3  .,— 9»  00893 


'°t7*i§o5Çj 

,  o,;4i 


ifogGb 


0,7) ifii  îoj 


Ecarts  fie» 

résultat*  partie] 

autour  ds  la 


-H>*Jf|ûoiGi4 


4*0,  oo83a 


U* 


— o,  oogSt 
— Oj   ooï:jo  M 


-fo,  ooS^S 
— o ,   oo|5  ï 

H"-0,    OIJOQ 

■H,  ooiiof1) 

— o,  001 j 6 

-f-o,  oii3o 

-r-o,  mf| 

— o,  onSil 

«— O-  ooSb<i 


■ 


Moyenne,,..., ....   o,7^ji^i5i5 


"LeJïeu  ou  nous  avons  fait  nos  observation*,  *st  peu  élevé  au-dessus  du  niveau  moyeh  des  eaux 
de  h  Gironde;  et,  du  niveau -de  cet  eanx  jusquà  la  mer,  ou  ne  peut  supposer  qu'une  pente 
excessivement  petite:  c'est  pourquoi  nous  avons  cru  pouvoir  négliger  la  réduction  de  hauteur; 
néanmoins  npusresperoaf  Jaons  Ja,  procurer;  tlf  •*  no°A7  Ptrven^na,  nous  ^ip^rerpnt  dans  le  ^af 
auméueVetpérWnrté. ;'  '•  "  '"  *'  *     ''  '- 


4— *» 


(O  Le  point  de  suspension  de  la  bouje  esj  changé  et  diamétralement  opposé  a  ce  qu'il  était 

paétéaVniiaent.  •    :n  »  -<  .  •*;.!,  i    r-, 

(»)  Le  point  <Je  suspension,  de  la  boule  est  de  nouveau,  changé  et  placé' à  00e. /du  lieu  oji  il 
était llràtoéammen^   f    ''  i»'"  "  "      '1':-  ;ï^'-ï  '*'  V'  AllC  ,:y r  '  :   •  -      ,        • 

^ssgsssgggg  ni  ,  tiiiiii  iisiiiim  1  mmlflg 


mms9&mmBfca*jm*s&mm 


Mais  lions  tiVéils  dH  tjtt«  îâïii^«felrf  ^fatè^lë  ^iaiemli  ce« 
iHéfeteè»,  avait  été  é3*bttéldt  éi^ 

dans  la-|>V(sq^^  !cfe  ^^^ôùt  ^^  I0i5r5 

donôe  ^ock^ioJîr^feflSfetettiaBi  dôifc  feeke  Vlèrtflè^  tédtel*ô>i ,  il  resW 

"t         :    •  .     !>  '."  1  :.   .1  j  !  m!    ■.  ;.  ->  ;.'  -:L  al/rjrîi'jY  ,; vi:.*i  n .'   ,  ■  '1 

Longueur  moyenne  du  pendule  à  secondes  décimales  «UréiJie  TÎdtty 
et  au  niveau  de  la  mer?  à  *ordeiûi'y  smhtpajatàè^ddx^^^'*  »•  * 
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EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONGUEUR 
Mesure  du  Pendule  simple  à  Fîgeac. 


Les  expériences  de  Bordeaux  donnaient  la  longueur  du  pendule  vers 
le  45*  parallèle  près  du  bord  de  la  mer.  Le  Bureau  des  Longitude»  avait 
désiré  que  l'on  mesurât  aussi  cette  longueur  sur  le  même  parallèle  dans 
un  lieu  plus  rapproche  de  notre  grande  ligne  méridienne  j  et  il  nous 
désigna  la  petite  ville  de  Figeac,  qui  se  trouve  à  peu  près  à  3  minutes 
de  tems  à  l'ouest  de  Paris. 

Nous  fîmes  nos  observations  au  rez-de-chaussée  d'une  petite  maison 
isolée ,  située  près  de  l'église.  La  latitude  de  notre  station  fut  déter- 
minée par  cinq  séries  de  hauteurs  méridiennes  du  Soleil  et  de  la  polaire, 
prises  avec  le  cercle  répétiteur,  et  dont  les  résultats  sont  contenus  dans 
le  tableau  suivant,  qui  a  été  calculé  par  M.  Mathieu,  ainsi  que  tous  les 
autres  nombres  auxquels  nous  nous  sojpmes  arrêtés. 


Jours  des  obserrttioni. 

Désignation  de 
i'asu*  obstiné. 

Nombre  des  observations 
de  chaque  série. 

Lktiiode  borétlm  coadoe. 

1808,   S*pt.  fl6 

«7 
«7 

Oct.      1 

a 

#  polaire. 
0 

i 

«•  polaire. 

6 

ao 
8 

10 

nk 

Moyenne , .    44. 36. 46, 5i 

Nous  adopterons  cette  moyenne  comme  représentant  la  latitude  de 
jiotre  station  de  Figeac* 

Nous  avions  porté  ici  les  mêmes  horloges  qui  nous  avaient  servi  à 
Bordeaux;  l'une  sexagésimale  se  comparait  immédiatement  avec  Je  ciel; 
l'autre  à  verge  décn»atormais  à  màn*  sextigérimal ,  m  oompamâ  à. 
l'horloge  ae^agéaimalef  etrftenrait  pour  les  expériences  du  penduje. 

L'horloge  se*içps\mzlç  a  été  réglée  par  deux  sortes  d'observations; 
par  des  hauteurs  ^u  fwfei)  prises  .hors  du  méridien  p^ec  le  cercle  répé- 
titeur* ejt  p%r  dés  roi^tion*}  d'éMea  observées  avenue  lunette  fixe, 
derrière  l'arête  verticale  de  la  cour  de  l'église  non  loin  de  laquelle  nous 
étions  étaUls...  m  ')!>  . 

Ces  àbseryailions,  oàAcutfespar  M.  Mathien^ont  a%ig»é  a  la  pendule 
sexagésimale  la  marche  exprimée  par  les  tableaux  suivans,  dont  le  prc* 
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mier  contient  les  résultats  des  hauteurs  du  soleil  et  l'autre  celui  des 
occultations. 


fc'igcac: 


Jours  des 

Retard  diurne 

Jonrsdes 

Nombre  des 

Retard  diurne 

observations 

de  l'horloge 
sur  un  jour  sidéral. 

observations 

occultations 

de  j'horloçe 
sortiD  jour  sidérai. 

comparée*. 

comparées. 

comparées. 

35— 28 

19,55 

22—34 

a 

ig'iaS 

35—a<) 

A3 — a5 

6 

19,878 

aj> — 3o 

19M 

22—26 

8 

19,635    • 

a5—  1 

30,OT 

30,  ao 

aa—  1 

4 

19,76a    - 

37— 3o 

34— a5 

à 

a 
16 

20,275 

37—  1 

38~   1 

fl9~  l 

30,  a5 
3p,55 
30,13 

34—26 

25— 26 

30,377 
19,750 
30,375 

3b—  1 

-~ao,  38 

25—28 

1  - 

«o,  100 

Moyenne  par  les  haut.  19,98 

a5—  1 
aG—  1 

.11. 
i5 

ao,o3o 
ï.9, 959 

Moyenne  par  toutes  les  occultations  19,933 

L'accord  presque  parfeit  deces  résultats  entre  eux,  malgré  la  diversité 
des  procédés  et  des  combinaisons  qui  les  donnent,  prouve  que  la  marche 
de  Ihorloge  sexagésimale  a  été  presque  rigoureusement  uniforme  pendant 
toute  la  durée  des  expériences  ;  et  comme  celles-ci  ont  été  suivies  sans  in- 
terruption pendant  tousles  jours  que  cet  intervalle  embrasse,  il  s'ensuit  qu'il 
suffit  d'employer  dans  les  calculs  la  marche  moyenne  de  notre  horloge, 
parce  que  ses  inégalités,  déjà  presque  insensibles  par  elles-mêmes,  se 
compenseront  rigoureusement  dans  la  moyenne  de  toutes  les  longueurs 
qu'on  en  conclura. 

Maintenant  la  marche  moyenne  la  plus  .probable,  indiquée  pat  les 
occultations,  est  celle  qui  résulte  des  combinaisons  —  24  et  s6,  a5  et  26, 
26  et  1;  car  les  observations  de  ces  jours-là  sont  les  plus  nombreuses,  et 
elles  embrassent  tout  l'intervalle  des  expériences  du  pendule. 

Pour  en  déduire  la  marche  cherchée,  doublons  d'abord  le,retardap'',377 
correspondant  à  l'intervalle  24  —  36 ,  ce  qui  donnera  4o",754 ,  et  de  ce 
produit ,  retranchât  2o",375  qui  correspond  à  l'intervalle  25  —  26, 
nous  aurons  pour  reste  2o",379,  pour  le  retard  du  24  au  25.  Prenons 
de  même  5  fois  le  retard  19,959,  correspondant  à  l'intervalle  26  *—  1, 
c'est-à-dire  à  5  jours,  ce  qui  donnera  99^795 ;  et  lui  ajoutant  les  deux 
nombres  2o",379  et  20^,375  trouvés  tout  à  l'heure,  la  somme  i4o",549, 
sera  le  retard  total  du  24  sept.au  1  oct.  j  et  par  conséquent ,  en  le  divisant 


Figeac. 
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par  7,  on  aura  ao">078  pour  le  retard  moyeu  de  l'horloge  sur  un  jour 

sidéral  dans  cet  intervalle,  tel  qu'il  est  donné  par  les  occultations. 

Ce  résultat  diffère,  comme  on  voit,  extrêmement  peu  de  celui  que 
donnent  les  hauteurs  absolues  du  Soleil  ;  nous  le  croyons  cependant 
préférable,  tant  à  cau&e  du  nombre  des  observations  qui  le  donnent, 
qu'à  cause  de  leur  simplicité,  et  aussi  paroe  que  les  hauteurs  ont  été 
calculées  sans  qvoir  égard  3  la  variation  progressive  de  leur  marche 
pendant  chaque  série,  ce  quj  peut  avoir  sut  les  résultats  cjuelque  petite 
influence,  comme  l'a  remarqué  M.  Soldnqr. 


ReUrd  diurne 

Retard  de  D 

Retard  sens. 

BeUrd&rim. 

Jours  d'expérience*. 

Comparaisons. 

de  $  sur  an 

iarSen»4h.   de  D  en  an  jour  denennajoiir 

jour  sideVai 

de&obserr*; 

moyeu. 

auyto. 

)8o&    Sept.  a5 

34—35 

30*078 

898,03 

îaTifig 

i<'o83 

a6 

a5— a6 

30,078 

338,38 

19,368 

i4,3i5 

37 

36— 87 

30,078 

338,10 

ia,&48 

14,176 

a8 

37 — ao 

30,078 

337,91 

ia,o58 

i3,955 

3o 

a8 — 23 
39 — 3o 

30,078 
30,078 

k     337,90 
3ao,o4 
a*8, 08 

18,0^8 

13,188 

3# 

3o 

39-1 

30,078 

1     »«*Mft 

1    •*.<» 

H.  faut  maintenant  rapporter  lçs  élçmjens  variables  qui  résultent  de 
la  détermination  des  çqïpciden/çes  et  de  la  niçsure  des  longueurs.  Nous 
les  présenteras,  spus  1%  m&qe  fprpie,  dont  rçoi»  «poas  fiut  us^gc  pour 
Paris  et  Bordeaux.  Npus  ayons  seulement  besqin  dajouter  que  l'échelle 
horizontale  sur  laquelle  on  mesurait  les  denù-amplHudesr  était  placée 
à  650"*  i  du  plan  de  suspension.  D'ailleurs  cette  échelle  était  la  même, 
que  précédemment ,  c'est-à-dice  que  les  intervalles  de  ses  divisions 
étaient  de  trois  millimètres.  En  outre,  toutes  les  longueurs  ont  été  me- 
surées avec  la  régie  B'  qui  avait  été  limée  à  Bordeaux  j  mais  la  dernière 
a  été  aussi  ol^sçryée  ayee  la  nouvelle  règle  £.  Noi#  avons  rapporté  plu* 
haut  les  mesures  de  ces  deux  règles.  Nous  pourrons  donc  nous  borner 
à  exprimer  les.  résultats  qu'elles  ont  fournis. 
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Jours  des 
observa- 
tions. 
1806. 


Sept.  ^5 


36 


37 


3o 


Baro- 
mètre. 


7r2 


Ther- 
mom 
du  ba- 
romèt 


T708 
«6,7 
*9 

ao 

ao,3 
*7»o 


Ther- 
momèt 
près  du 
pendol 


7m 

9,<4 

S 

6$8 

i$ 

8,60 

S$ 

7,01 

ht 

6,12 

r5»53 
4,64 

3,88 


Epoques 
des  coïn- 
cidence* 
en  tems  de 
l'horloge 


Demi- 
jmplitude 


Distance  appa- 
rente du  plan 
de  suspension 
an  bas  de  la 
boule. 


0*76045403*1 
0,760481431 
°>  7*50475331 
0,760477431 
0,760468831 
0,760491*31 

o,76o48583i 
0,760490831 
0,760479831 
o,76o48i83i 
o, 760470831 
0,760489831 
0,760481831 

0,760481631 
0,760486431 


o, 

0,7! 


J  (6) 

56  (7) 


(0  Le  pendule  ya  motus  rite  que  l'horloge  j  il  la  précède  «Tant  fa  coïncidence,  elle  le  précède 
après. 

<»)  L'm  terra  lie  est  de  deux  coiùicideuccs  5  «a  en  a  laissé  passer  ttee  sans  V  observer. 

O)  L'intervalle  est  de  deux  coïncidences. 

«)  On  a  mis  la  barre  en  place,  et  ou  a  attendu  jusqu'au  soi r  pour  arrêter  sou  contact;  de 
là  rabaissement  de  température  5  mais  la  mesure  n'en  est  pas  moins  bonne.    - 

(S)  Toutes  les  fois  que  le  thermomètre  du  baromètre  n4i  pas  été  observé.  On  J'a  supposé  à  la 
même  température  que  le  pendule  $  cette  supposiuon  est  tout-à-fait  permise  d'après  le  peu  de 
variation  qae*Ja  température  a  éprouvée  }  au  reste ,  elle  n'a  qu'une  influence  inappréciable  sur 
les  résultats. 

(*)  Cette  longueur  est  le  résultat  de  trois  contacts  avec  la  règle  limée  W. 
.    (7)  Cette  longueur  est  té  résultat  de  trois  ooatacts  atee  la  neuTeUe  règle  g. 
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Figeac. 


Jours 
(fa* 

oba^r  ■ 
tfttÎ0*l 

t&oS. 


Sept.  ,5 


afi 


■■*: 


afl 


-m 


So 


Rt-iau! 
diurne 

■'['['■<- 
rcntdu 

pCfldllk 

ipr 

L'hor- 
loge. 


Cor  rec- 

lion 
l'ampli 
lu  île  ad 


*s*î«i 

10 , 1 ao 


23,995 

43**01 

JM71 
A3,foo 


ti,:iiK 

{q,o4o 


j.&a 


5,««8 
V*«i 
5,J3i 
5*556 

5,730 

3,97° 

5,65o 

6%ûo8 

6,-117 
3,117 

G,  i(5 

.(,«11 
•.M 


Retard 
diurne 
du  pen- 
dule >m 

rfcofr 

loge  tôt- 
ripe 


*5,85g 

3fï>  (ii 
38,iiû 

3*tiAj 


18, 0  ta 
37,51- 

37.19* 


Ï7 ,  oo5 

3:,3ïâ 
36^5 


Nombre  d'os- 
ri  II  jiti.ns  de 

HiorJ^up  tm 
jour  m%cn 

loUtTC, 


1 00000^-1 

IOOCJOO — 1 
IOOOOO— -I 

1 00000 — 1 

lOOOOO — I 


fo8ï 

to8J 
Pît5 
fït5: 
,3i5 


IOOOOO—  li  3  '7^ 
1 1 WOQO—  I J  T  tp5 

100000— 1 3,  g55 

luOOOO l3tf)55 

100000 — i3,j}55 


100000 — i3*$| 
1 00000 —  1  "" 


Nombre  d'oar 
nlUtiorn  du 

j»  n-LiiK-  «u  un 

jour  moyeu 

«daire, 


JO0000—  5*f  iffi 

ioo^oo—  5t,  36i 
i 00000 — 5 1*91" 
tooooo— 5o,7i! 
rooooo— *5a?DO 
100000— 5i?  5;  i 


Longueur 
coucluc  du 

pendule  &  *e~ 

coudra  dan* 

le  vide 


Ecart*  dev 
reiiriutia  rwic-  l 
iïcïi  autour  ' 
drli 

movrnnc- 


il(i7€  looooo—St^to^^iSoiSjt 


100000— 53, 810 
100000—51,904 

1. •* — 5i  ,471 

100  iqq— 51,3^3 
1  oou  uo — 5i,til5 


, ,1555093 
o.;Zi565â£ 


oP;4 IJO1739 


100000—1 4,1 53  100000— 50,798 


+o*«oo»5*6 
-H>  ,oii&$; 
+*  ,ooo/>S* 


-H»  ,oto7Îi 

— a  ,«03*77 
— ©  ,on5x* 

4-0    tOOlfci 
0    jOOQlDD 

-o  foofcq 

>-*>  too3j7i 


Mo ) emie , . . . . .     o, 7 J  iSço&Jç 


,7li5fit4i7 <*>— ©  .000413 
f7Ji56oo5i  <*>i — o  toiogtf 


(■>  Crue  longueur  eu  déduite  de  troi*  tne*iltri  itjccrtmct,  frite*  «*ec  h  rèçle  lime*  B'^ui 
a  lervi  dan*  toute*  Ici  précédente** 

(■,  Celte  longueur  est  déduit*,  île  iroù  meiure*  ittecewiTti  É  pj4«et  >tk  U  noo««Qe  r>èglc  ^ 


11  faut  maintenant  connaître  la  hauteur  de  notre  station  de  Figeac, 
au-dessus  du  ni? eau  de  la  mer,  afin  de  réduire  le  pendule  à  ce  qu'il  au- 
rait été  si  on  l'eût  observé  à  ce  niveau;  pour  cela,  nous  emploierons  les 
hauteurs  suivantes  du  baromètre  que  nous  avons  observées  à  midi  à 
Figeac,  ou  que  nous  avons  déterminées  pour  cette  époque ,  d'après  les 
nombreuses  et  continuelles  observations  que  nous  en  faisions  presque 
d'heure  en  heure  pour  nos  coïncidences.  . 

Ces  hauteurs  se  trouvent  comparables  à  celles  que  M.  Ramond 
observait  les  mêmes  jours  et  à  la  même  heure  à  Clermont  en  Auvergne, 
et  qu'il  a  bien  voulu  nous  communiquer  :  de  là,  nous  avons  conclu 
l'observation  de  notre  station  de  Figeac ,  relativement  au  niveau  du 
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baromètre  de  ML  ïlàmond  à  Germont  ;  et,  comme  d'après  plusieurs 
innées  d'obsetfvations  pareilles,  M*  Ramond  a  déterminé  sa  hauteur  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer  qu'il  trouve  égale  à  4*  i  mètres,  la  différence 
nous  a  donné  la  hauteur  de  notre  station  à  Figeac,  au-dessus  de  ce 
même  niveau  :  voici  le  tableau  de  observations. 


Figeac* 


Jours  fies 

observât. 

1808. 


Baromètre 
a  Figeac. 


Ther- 

mom. 

du 

baro- 
mètre. 


Ther- 
mom. 
a  l'air 
libre. 


Baromètre,  Thénrfo- 


Clermont. 


mètre  du 
baromèt 


Thermo- 
mètre 
a  Pair 
libre. 


Différence 
de  nireau 
entre  la 

station,  de 

Figeac  et 
celle  de 

Clermont. 


OBSEftYATIOVft. 


Sept.  a5 

3 
8' 

Oct.      1 


0*7^000 
o,7&rô5 
o,74r3o 
0,73800 
0,73140 
0,73600 
0,74560 


ifr»3 

14,5 

13,5 

9>3 


i*3 

'9,3 
510,4 
14J 
ia,3 
ia,5 
9>3 


0«7378î 
0,7*760 

o,7a5»5 
0,72254 
0,7103g 
o,7iji3 
0,73807 


»9°7 
31,3 

\n 

18,1 
16,5 
17,8 


i5«5 
16,3 
«9,6 
10,3 

io,£ 
9>6 


i43-8 

ïft? 

i83,3 
35i,7  <■> 
333,1 
310,3 


(•)  Grande 
tempête,  forte 
pluie. 


On  voit  que  de  pareilles  observations,  quelque  soin  qu'on  y  mette, 
donnent  encore  d'assez  grandes  incertitudes;  toutefois,  il  paraît  indu- 
bitable qu'il  faut  rejeter  l'observation  du  29,  faite  pendant  un  teins 
de  tempête,  qui  a  dû  probablement  déranger  l'état  d'équilibre  stable 
des  couches  atmosphériques.  En  prenant  la  moyenne  des  autres  résul- 
tats, nous  trouverons  pour  la  hauteur  de  la  statipn  de  Figeac,  au-dessous 
de  celle  de  Clermont. 188* 

La  hauteur  de  la  station  de  Clermont  au-dessus  de  la 
mer  est,  d'après  M.  Ramond.  ...........  4ilW 

Donc  l'élévation  de  la  station  de  Figeac,  au-dessus 
du  niveau  de  la  mer,  est.  • 22$". 

De  là,  par  la  formule  de  la  page  465,  on  conclut  la 
correction  à  faire  à.  la  longueur  observée  du  pendule. . .  om,ooôo5i949 

Nous  avons  trouvé  à  la  station.   .........  0,741570839 

On  aura  donc  au  niveau  de  la  mer o  ,741622788 

Mais  nous  avons  vu  que  les  règles  employées  pour  ces  mesures  avaient 
été  jugées  trop  grandes  de  o**,oi4*,7  par  mètre  ;  il  faut  donc  diminuer 
la  longueur  ci-dessus  dans  le  même  rapport,  c'est-à-dire  de  om,ooooi  o5og. 
Effectuant  cette  dernière  réduction,  il  reste 
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Longueur  du  pendule  à  secondes  détfimalcfe  dans  le  vide  et  au  niveau 
delamer  à  Figeac^surle  parallèle  de44036'45"-  •  •  •  0*9741612279» 

Mesure  du  Pendule  simple  à  Clermont  en  Auvergne* 


£*W~7 


cieTmont.  La  ville  de  Clermont,  située  presque  sous  la  méridienne  de  Paris,  à 
peu  de  distance  du  45e  degré,  était  encore  un  point  convenable  pour 
déterminer  la  longueur  du  pendule  sur  ce  parallèle.  Il  y  avait  en  outre 
un  intérêt  particulier  à  mesurer  l'intensité  de  la  pesanteur,  dans  une 
contrée  qui  porte  tant  de  traces  de  convulsions  volcaniques ,  et  qui  est 
très  élevée  au-dessus  du  niveau  de  la  mer. 

Notre  confrère  M.  Ramond,  alors  préfet  du  Puy-de-Dôme,  nous  offrit 
avec  une  extrême  bienveillance,  tout  ce  qui  pouvait  rendre  l'exécution 
de  ce  projet  agréable  et  facile.  D'après  son  invitation,  nous  établîmes 
nos  appareils  à  l'hôtel  de  la  préfecture,  dans  une  salle  dont  nous  avons 
déterminé  la  latitude  par  deux  séries  de  hauteurs  méridiennes  du 
soleil,  prises  avec  le  cercle  répétiteur.  D'après  les  calculs  de  M.  Mathieu, 
auxquels  nous  nous  sommes  arrêtés  pour  tout  ce  qui  concerne  cette 
station ,  ces  deux  séries  ont  donné  les  résultats  suivaas. 


Jour»  d'obeernuionf . 

Kottibre  d'ofatervationi 
de  chaque  «Ait. 

Latitude  calculée. 

1808.  Octobre  10 

IO 

•    4» 

49,87 

Mayenne 4&^S,48,j4 

Ici,  comme  dans  les  stations  précédentes,  nous  avons  lait  usage  de 
deux  horloges ,  l'une  sexagésimale  que  nous  comparions  aveo  le  ciel, 
l'autre  à  verge  décimale,  quokjn'à  cadran  sexagésimal,  que  nous  com- 
parions à  la  précédente  plusieurs  fois*  par  jour. 

La  marche  de  la  pendule  sexagésimale  a  été  déterminée  par  deux  sottes 
d'observations;'**,  par  des  hauteurs  absolues  du  soleil,  prises  hors  da 
méridien  avec  le  èerclé  répétiteur,  tant  hs  matin  que  fc&ôtr;  aV  par  des 
occultations  d'étoiles ,  observées  avec  une  lunette  fis* ,  derrière  l'arête 
verticale  d'un  bâtiment  éloigné. 

Voici  les  résultats  des  hauteurs  combinées  entre  ettee  de  toutes  les 
manières  possibles ,  pendant  l'intervalle  de  tems  qu'ont  embrassé  les 
observations. 
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Dates  des  obscrraiioMv 

Retard  de  l'horloge. 

comparées. 

sur  a4  b.  sidérales. 

i8c8.    Octobre    8  soir. 

11  soir. 

36"  01 

8  soir. 

îs  soir. 

36,11 

8  soir. 

ià  soir. 

36,  a3 

8"  soir. 

10  soir. 

28, o5 

8  soir. 

17  soir. 
10  maton. 

*6,4a 
37,3» 

n  Biatinu 

iat  matin* 

14  matin. 

36,45 

n  matin  t 

16  matin. 

36,71 

n  matin* 

18  matin  4 

35,36 

-  n  soir. 

xû  soir. 

il  soir. 

14  soôv 

36,46 
aR,35 

n  soir. 

ié  soir* 

.  il  soir. 

17  soir» 

36,63 

îa  soir. 

14  som. 

36i,5t 

la  soir. 

16  soir. 

361,35 

13  soir. 

17  soir. 

3&,6a 

i3  matin. 

ià  matin. 

i3  matin. 

lè  matin. 

i3  matin. 

18  matin. 

a6>  10 

14.  matin. 

16  matin. 

37,08 

i4  matin. 

18  matin. 

36,44 

14  8Q>r. 

ijS  soir. 

*B>i& 

14  soir. 
10  matin. 
iS  soir. 

17  soir. 

36,80 

18  matin* 
17  sok« 

98>,o5 

M^yomie*. 

.....    âfi^ 

Voici  maintenant  le  résumé  des  occultations  : 

Dates- des  observations 

Nombre  des 

Retard  dé  l'horloge; 

comparées* 

oocultatioB*,, 

sojraijl.  sidérales* 

1808.  Oct.    8—1 S 

.5 

a6f3ft 

8—18 

3 

36,36 

8—91 

3 

96,33 

14—18 

16—17 
16—18 

s 
l7 

36,18 

fl6*79 

14 

36;éS 

18— ûi 

a 

a6t  08 

1 

Koveime; 

.  . .  •  «     96.55 

$11 


Qermom. 


Ces  résultats,  sont  parfaitement  conformas  à  ceux  <jue  noKsjont  don-r 
nés  les  hauteurs  absolues.}  las  tuas  et*  les  antres  se  .réunissent  pour 
montrer  que  la  marche  de  l'horloge  seKagésiiaale  a  été  sensiblement 
constante  pendant  toute  la  durée  des  expériences  j  nous  adopterons 
pour  marche  moyens*,  le  milieu  entre  ces.djauxgennes  d'indications, 

c'est-à-dire  a6f ,4a- 

Bffaintçnant ,  1»»  comparaisons  de  l'horloge,  seyagesuçale  >  avec  là 
décimale,  ont  assigné  à. cette  denûère,  la  marche  rapportée  dans  le 
tableau  suivant  . 
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Indication 

Retard  de  S 

Retard  de  DftirS 

Reurd  sexage^ 
simal  de  D 

Retard  de  D  en 
un  jour  moyen 

des  jours. 

en  un  jour 
aiderai. 

en  ?4  h.  de  S. 

.  en  un  jour 
moyen» 

et  en  secondée 
décimales. 

ÎO—  Il 

aG^o 

aflo"  i5 

10*601 

12,269 

ia,3ré 

11 — 19 

-  a6,4o 

■  aao,18 

.  aao,6b 

ro,64i 

12—  1 3 

36,40 

u.iii 

ia,858 

i3— 14 

aS,4o 

aao,33 

10,781 

ia,477 

i4—  «5 

2$,  4o 

.  a 30,48 

10,981 

ia,65i 

i5— 16 

r     aS,4o 

aao,45 
aao,55 

10,901 

ia,6i6 

16—17 
17—18 
18-19 

36,40 

11,001 

ia,73a 

a6,4o 

aao,6a 

11,071 

12,813 

a6,4o 

aflo,5i 

10,961 
10,691 

ia,686 

io~ao 

a6,4o 

aao,a4 

ia,373 

ao— ai 

a6,4o 

580,04 

10,491 

ia,i4a 

Voici  maintenant  le  tableau  des  données  variables ,  relatives  aux 
déterminations  des  coïncidences  ;  l'échelle  des  amplitudes  était  la  même 
que  dansles  stations  précédentes ,  c'est-à-dire  divisée  de  trois  en  trois  mil- 
limètres. Elle  était  placée  à  68o"M>,5  du  plan  de  suspension.  Dans  chaque 
expérience,  la  distance  de  ce  plan  au  bas  de  la  boule  a  été  mesurée 
successivement  avec  la  règle  limée  B',  et  avec  la  nouvelle  règle  /3  qui 
avait  commencé  à  être  employée  à  Figea c,  et  dont  nous  avons  donné 
la  longueur  page  5 00 ,  en  fonction  de  l'étalon  de  fer  de  Fortin.  La  valeur 
adoptée  pour  A,  est  toujours  la  moyenne  entre  ces  deux  évaluations  : 
il  ne  faut  pas  oublier  que  l'horloge,  bien  qu'à  oscillations  décimales,  a 
un  cadran  sexagésimal.  .  ■  — 


Jours  des 

observât. 

1808. 


Oct    ta 


i3 


i4 


Bars> 

mètre. 


0*7307 
0,7303 

**?*>*, 

o,73a5 

•0,7333 

0,73*5 
0,73*8 
0^7302 
o,-3oa 


Ther- 


du 
baro- 
mètre. 


15,6 
i£j9 

i5,o 

16,5 

16,1 
16,0 
8,5 
i6,S 


Thermo- 
mètre 
près  dn 
pendule. 


+iô°75 

w>,te 

11,75 

i3,o4 
i3,ra 
io,8a 

n,ao 
11,00 
11,  i5 
11.  ia 
.o,3i 
io^iS 


Epoques  des 

coïncidences 

en  lems  de 

l'horloge. 


5*6 
S.a6. 
9.a6\ 
11.4»- 
1.  o. 
a.a6. 

9-4«- 
it.  a. 

0.34. 

3.43 

5.  6 
r.a5 
4.19 


<•>  L'iutermlle  est 

(•)  L'intervalle  est 


de  deux-  coïncidences; 

de  deux  coïncidences. 


&01 

-** 

.45?  (O 

.   O 

,3a 
i5 


Dem1 
plitude 


ratore 

lors  du 

contact 

delà 

boule. 


Teroptf-  Tempé- 


ia«37 

10^9 
11,  ta 

11,01 
ti;oo 


rature 
mojan. 

lotsdu 
contact 
du  plan. 


Distance  appa- 
rente dn  plan 
de  suspension 
en  bas  delà 
booieA. 


le  p.  m  moins 
(rite  e^ue  J'hoti. 
i3»ia  /  o"^o5o4oi5  i 

11,88  |  o,^QûS489i5 
ii,a&  ■  0,760602115 


11,08 
ia9o8 


o,76o5aon5 
o,  76o533a 1 5 
0,7605044» 5 


1  laisttpatstf  lartroisiome  sans  l'obsemr. 
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Jours  des 
observa- 
tions. 
1808. 


Oet.  i5 


16 


«7 


18 


»9 


Baro- 
mètre. 


0,7538 
0,7060 
0,7387 


Ther- 
momèt. 

du 
Baro- 
mètre. 


Ther- 
momèt  ■ 
près  du 
pendul. 


601 
6,1 

V,°8 

6,5 
'ï 

7.5 
7'i 

2$ 

8,7 


6,  a 
?'i 

*;! 

5,0 

6,0 
5,3 

» 

û 

6,5 
7,° 


Epoques 
ries  coïn* 
cidences. 


Demi- am- 
plitude des 
arcs. 


7*3i'  45 
8.5i.5o 


?*3i' 

1.5a 

ii.4o.5o 

13. 54. 35 

3. 15.  5 

8.56.45 

10.18.20 

I.33.IO 

a. 37. 10 
3.57.5o 
5.aÔ.  5 
6 


5\55 


4.  4.5o 
9.55.10. 

1I.IO.lO 

5.  5.i5 
6.33.45 
8.45J0 

10.  0.40 

11.34.  o 

9.a5.45 

10, 4 1. 55 

1a.  6.45 

3.i5.5o 

4. 3a. 55 

S.57.35 

1.1a. 3o 

a.3a. 10 

3.59.40 

6.  4-3o 
7.33.10 
8.47.30 
6.i5.35 

&.% 

io.a5.i5 
ii.3x.i5 
ia.48.3o 


Tempé- 
rature 
lors  du 

contact 
de  la 
boule. 


i*3ff  58" 

1.  8.11 
a.a8.a6 
1.43.  a 
l.ii.iS 
1.44.3a 

i.ia.44 
a.  16. 19 
1.36.58 

!:*£ 

1. a4.5î 
1.55.  8 
i.a3.ao 
3.  4.i3 
i.3o.55 
a.  7-i5 
1.37.53 
3.i3.i8 

1 . 33 . 35 

I.  5.10 

3.  8.45 
1.33.35 

1.  5.  9 
3.  8.4S 
i.3a.a5 
1.  5.io 
3.  4-i3 
1.37.53 
1 

3.  4 
1.37.53 

1.  3.  8 
1.53.37 

I.30.1Q 

1.55.  & 

1.23. 20 

1.46.  3 
1.17.17 


°:3 


tempé- 
rature 
lors  du 
contact 
du  plan. 


11053 

io,63 
10,08 


13°  10 

9.97 
11,08 


Distance  appa- 
rente du  plan 
de  suspension 
an  bas  de  la 
boule  A. 


11,08 

",19 

10,04 

io,34 

13,83 

13,56 

11,63 

10,53 

9,78 

io,53 

io,63 

10,61 

9»93 

10,33 

9,85 

8,«4 

9>* 

9i" 

9i4» 

9," 

9,00 

9,  m 

10, 3o 

10,09 

11,33 

»>*9 

o"76o5537i5 

o,76o5y383i  (0 
o,76o55343i 

0,760659889 
o,76o55i3i5 
o,t6o56583i 
0,760570831 
0,760547331 

0,760563400 

0,7605494 

o,76o58i8 

o,t6o55o8 

0,7605580 
o,76o5534 
0,7605638 
0,7605674 


(O  Dans  tontes  les  expériences  précédentes  A  avait  été  successivement  mesuré  avec  la 
nouvelle  règle  fi  et  l'ancienne  règle  limée  B'j  la  valeur  rapportée  dans  la  dernière  colonne, 
était  la  moyenne  entre  ces  deux  évaluations.  Mais  ensuite  on  n'a  pas  toujours  fuit  la  double 
mesure.  La  deuxième  mesure  du  i5  est  faite  avec  B'  seul;  il  en  est  de  même  des  deux 
premières  expériences  du  16,  la  troisième  est  faite  et  calculée  avec  les  deux  barres  qui  s'accor- 
dent parfaitement.  Le  17  ,  on  a  employé  B'  seul,  ainsi  que  dans  les  premières  expériences  du  18  ; 
dans  toutes  les  suivantes ,  on  n'employa  plus  que  les  déterminations  obtenues  avec  la  règle  /S. 
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Les  résultats  qui  se  déduisent  de  ces  données,  sont  réunis  dans  le 
tableau  suivant: 
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Ckewnit. 


Jours 
des  obser- 
vations. 
1808. 


Oct.  13 

S 

16 


*7 
18 


»9 


30 


Retard 

diurne 
appa- 
rent du 
pendule 
sur 
l'hor- 
loge. 


Correc- 
tions 
d'ampli- 
tude ad- 
ditWes, 


Î  o,858 
5yo45 
i,3aa 


«3,763 
59»  »9* 

|3,?43 


tt 


,069 


3,3b*3 
3,  i5o 


9,807 

|p 

5,3c>o 
4,939 

4,»7 
4»*0Q 

7,193 

3,635 

f# 

3^fe 

6,4o7 
3, 249 

6,406 
3,»49 

5,887 
9,869 


5,163 
4,406 


Retard 
diurne 
dupen- 
dulesor 
l'hor- 
loge cor- 
rigé. 


s 


3{,91 

36,097 
35,59o 


36,:49 
37,999 


36,Ao3 


3-],vto 
3b ,043 


36|ol7 
36,191 


35,9t 


35,583 


37,935 
37,191 
36,744 


Nombre  d>do- 
ci  Hâtions  de 

Phorloge  en  un 

jour  moyen 

solaire. 


100000— »,3i6   100000—46,597 


!  OOOOO— 13, 3t6 

100000— 13, 658 
iooooch—13,858 
100000—19,858 

IOOOOO— 19,  £^7 
lOOOOO— 13, 


*'fc7 

>,65i 


100000— 13,65 1 
1 00000— 19,616 


tooooo— 19,616 

IOOOOO— 13, 6l6 

100000—19,733 

IOOOOO— 1 9,  433 

100000— 13, 8i3 


rooooo— 13, 8i3 
looopo— t9,68G 
100000— 19,686 
100000—19,373 


100000—13,373 

IOOOOO— 13,  ils 
100000^-13,143 
100000—19,143 


JfomWe  «Pos- 
tulations du 

pendule  en  un 

jour  moyen 

solaire. 


LoiiffMr 
canclue  du 
pendule  à 
secondes 
dans  le  vide. 


iooooo— 5o,i 
100000— 5o,é 
100000— 49,4  , 
100000— di,ioâ 
100000— 49, 9 16 


100000— 5o,o33 
tooooo—49,386 
100000—49, 166 
iooooo-r4f,956 

100000-48,04: 

100000— lj),3ov 
100000— &,  363 
100000— 5o,  88$ 


0*7416931 


,7-  159» 
,^16081 


;93£ 


0,7:16343 

Uy  74t6l08 


Eftfttttdrs 


autour  de  la 
moyenne. 


4-0  ,oa38 

— O    f©9~3 

— -o  ,oi3o 
-♦-o  ,on3 

— H»    ,009- 


2:3! 


>  ,003l 
,0054 
.OO07 

,oo3i 
,oio3 


Moyenne. ,.,...,..    0,341*311 


— H>,  0067 

-f-o  ,0141 
-H)  ,0003 

.  -fo  ,otJo 

o,;ji5a66]  -fo  ,oo55 
tîli6i5a'  — o  ,0061 


Si  ftm  remet  à  part  les  mesures  antérieures  à  la  seconde  expérience 
du  18,  mesures  qui  sont  prises  avec  les  deux  barres^  et  B',  on  trouve 
absolument  la  même  moyenne  que  par  les  dernières  qui.sont  faites  avec 
/S  seul. 

La  longueur  obtenue  ici,  est  relative  au  mètre  de  Fortin  j  pour  la 
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tamener  ail  tnètie  étalon  de  platine ,  il  faut  la  diminuer  de  oF",oi'4*  7  par  "" 
mètre,  ce qtri,  pour 0,741 6a  11,  donne  0,0000 io5o8,  et  en  soustrayant 
■cette  quantité,  il  reste  0^7416106  pour  la  longueur  vraie  du-  pendule 
«impie  à  notre  station  de  Qermont. 

Il  faut  maintenant  ramener  cette  mesure  à  ce  qu'elle  serait,  si  elle  eut 
été  observée  au  niveau  de  la  mer.  Pour  cela,  nous  partirons  de  cette 
donnée,  que  la  salle  où  nous  opérions  au  rez-de-chaussée,  était  de  si* 
mètres  plus  basse  que  le  cabinet  où  M.  Ramond  faisait  ses  observations 
barométriques,  et  dont  la  hauteur  a  été  évaluée  par  lui,  à  4*  im>  d'après 
des  séries  d'bbeervations  continuées  pendant  plusieurs  années. 

En  adoptant  ce  résultat,  la  hauteur  de  notre  station  de  Qermont, 
sera  4o6  métrés,  ce  qui  donne  pour  correction  à  la  longueur  de  notre 
pendule,  la  quantité om,oooo94585 - 

Nous  avons  trouvé  à  k  station.  • 0,7416106 

Nous  aurons  donc  pour  somme o  ,7417062. 

C'est  la  longueur  du  pendule  simple  à  Qermont ,  au  niveau  de  la* 
mer,  et  pour  la  latitude  de  45*  Jffif  $'. 

Mesure  du  pendule  simple  à  Dunherque. 


mmà 


Ottimfcr 


Dtmkerque  étant  la  station  la  pk»  boréale  de  Ffcrc  français ,  le  Dunkerçue/* 
complément  des  opérations  exigeait  qu'on  allât  y  observer  la  longueur 
<Sol  pendule.  M.  Mathieu  et  moi  y  filmes  envoyés  pour  cet  objet.  On 
nous  avait  aussi  chargés  d'observer  de  nouveau,  pendant  notre  séjour, 
la  latitude  sur  laquelle  M.  Deîambre  n'avait  pu  faire  qu'un  petit  nombre 
d'observations.  Nous  remplîmes  ce  double  devoir  avec  tout  le  soin 
dont  nous  étions  capables  ;  et  par  plusieurs  milliers  d'observations  très" 
bien  d'accord-  entre  elles,  composées  tant  de  hauteurs  méridiennes 
que*  d'élongations  de  la  Polaire ,  nous  trouvâmes  une  latitude  d'en- 
viron 4*  moindre  que  celle  que  M.  Deîambre  avait  obtenue.  Malheu- 
reusement on  n'avait  pas  pensé  jusqu'alors  que  le  cercle  répétiteur  fiât 
susceptible  d'erreurs  constantes ,  ou  du  moins  on  n'avait  pas  fait  assez 
d'attention  à  la  possibilité  de  pareilles  erreurs.  Aussi  lorsque  nous 
eûmes  reconnu  cette  différence ,  que  d'une  part  tant  de  soins  que  nous 
avions  pris  et  de  l'autre  une  si  extrême  habileté  dans  notre  prédéces- 
seur nous  rendait  absolument  inexplicable,  nous  ne  vîmes  d'autre  parti 
à  prendre  que  de  redoubler  de  précautions  dans  nos  observations ,  et  d'en 


5x6  EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONGUEUR 

Dunkerque.    rapporter  tous  les  résultats,  quels  qu'ils  fussent,  avec  la  fidélité  la  plus 
scrupuleuse.  Mais  enfin,  après  notre  retour,  en  continuant  à  réfléchir 
sur  ce  mystère ,  nous  en  vînmes  à  reconnaître  dans  le  détail  des  pièces 
dont  les  cercles  se  composent  des  causes  d'erreurs  constantes,  non  seu- 
lement possibles  par  leur  nature ,  mais  même  d'une  nécessité  presqu'iné- 
vitable  dans  la  construction  la  plus  soignée.  J'exposai  la  nature  de  ces 
causes  dans  la  seconde  édition  de  mon  Astronomie,  et  je  montrai  qu'on 
en  détruirait  l'effet  par  compensation ,  si  l'on  observait  alternativement 
au  sud  et  au  nord  du  zénith;  car  de  pareilles  causes,  quelles  qu'elles 
puissent  être ,  ont  nécessairement  pour  effet  dedonner  toutes  les  distances 
zénithales ,  ou  trop  grandes,  ou  trop  petites ,  mais  toujours  dans  le  même 
sens  ;  de  sorte  que  si  les  observations  d'étoiles  au  nord  du  zénith  donnent , 
par  exemple,  une  latitude  trop  forte,  les  observations  d'étoiles  au  sud  de  ce 
même  zénith  donneront  une  latitude  trop  fiable  de  la  même  quantité;  d'où 
il  suit  que  la  moyenne  sera  exacte.  M.  Arago  a  encore  indiqué  depuis, 
comme  une  autre  source  possible  d'erreur  constante,  l'étendue  sensible  et 
la  configuration  particulière  de  l'image  que  forment  les  étoiles  danslespe- 
tites  lunettes  des  cercles ,  étendue  sur  laquelle  la  lumière  n'est  pas  toujours 
distribuée  uniformément,  de  sorte  qu'en  plaçant  le  fil  sur  ce  qui  parait  en 
être  le  centre,  on  ne  le  place  réellement  pas  à  la  hauteur  véritable  de 
l'étoile  même.  11  est  évident  que  ce  genre  d'erreurs  donnera  aussi  avec  le 
même  instrument  des  distances  zénithales  toujours  ou  trop  fortes  ou  trop 
faibles;  et  par  conséquent  il  se  corrigera  encore  comme  le  premier  par  des 
observations  laites  des  deux  côtés  austral  et  boréal  du  zénith,  pourvu 
toutefois  que  l'on  ait  soin  de  choisir ,  de  part  et  d'autre,  des  étoiles  d'un 
éclat  à  peu  près  égal ,  et  situées  à  peu  près  à  la  même  hauteur; car  l'éten- 
due du  petit  spectre  formé  par  chaque  étoile  dépend  de  son  éclat  et  de 
sa  hauteur.  11  n'était  plus  tems  d'apporter  ces  corrections  aux  observations 
de  latitude  que  nous  avions  faites  M.  Mathieu  et  moi  en  1809;  mais  du 
moins  il  n'était  plus  permis  de  les  négliger  dans  d'autres  occasions.  Aussi 
n'ai-je  pas  manqué  d'en  faire  usage  dans  mon  voyage  aux  fies  Shetland; 
et  depuis  ayant  été  chargés,  M.  Arago  et  moi,  de  retourner  à  Dunkerque 
pour  y  observer  de  nouveau  la  latitude  conjointement  avec  les  sa  vans  an- 
glais, nous  avons  eu  grand  soin  d'employer  cette  utile  précaution;  alors 
notre  latitude,  obtenue  par  la  moyenne  des  distances  zénithales,  étant 
réduite  à  la  tour  de  Dunkerque,  s'est  trouvée  parfaitement  d'accord  avec 
celle  que  les  savans  anglais  ont  obtenue  en  même  tems  parle  grand  secteur 
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tteRamsden  ;  etcc  qui  était  sur-tout  un  résultatdésirable,cette  latitude  s'est   Dunkerquc . 
trouvée  exactement  la  même  que  M.  Delambre  avait  autrefois  obtenue. 

Le  détail  de  ces  nouvelles  observations  sera  inséré  dans  la  suite  de 
cet  ouvrage.  Mais  après  l'explication  précédente ,  nous  avons  cru 
absolument  inutile  de  rapporter  celles  que  nous  avions  faites  anté- 
rieurement, M.  Mathieu  et  moi;  et  en  4">  nous  avons  adopté  5i°  s'  10" 
pour  la  latitude  de  la  station  où  le  pendule  a  été  mesuré.  Toutefois ,  en 
rejetant  ces  observations  comme  inexactes ,  nous  ne  les  avons  pas  fait 
disparaître;  les  registres  originaux  qui  les  renferment,  restent  déposés 
dans  les  archives  du  Bureau  des  Longitudes  avec  tous  les  autres  élé- 
mens  de  la  méridienne;  et,  déplus,  nous  en  avons  fait  mention  ici, 
quoiqu'elles  ne  doivent  être  d'aucun  usage ,  afin  d'éloigner  jusqu'à  l'ombre 
d'un  soupçon  d'infidélité  dans  tout  ce  qui  concerne  nos  opérations. 
Au  reste ,  la  longueur  du  séjour  que  cet  objet  nous  fit  faire  à  Dun- 
kerque  a  eu  au  moins  le  résultat  utile  d'assurer  complètement  la 
marche  de  nos  horloges,  et  de  nous  mettre  ainsi  en  état  d'exécuter  la 
mesure  du  pendule  avec  autant  de  précision  qu'on  en  aurait  pu  ob- 
tenir dans  l'observatoire  le  plus  fixe  et  le"  plus  riche  en  instnimens. 

Ici  comme  dans  les  autres  stations,  le  pendule  oscillak  devant  une 
horloge  décimale  à  cadran  sexagésimal ,  laquelle  se  comparait  fréquem- 
ment à  une  excellente  horloge  sexagésimale;  celle-ci  placée  près  du 
cercle  se  comparait  immédiatement  avec  le  ciel ,  sans  aueto  intermé- 
diaire ni  de  chronomètre,  ni  de  compteur.  Le  tem&  a  été  déterminé  par 
des  hauteurs  absolues  du  Soleil  et  de  Rigel  prises  dans  l'ouest  aussi 
fréquemment  qu'il  a  été  possible;  et  le  tableau  suivant ,  qui  renferme 
les  résultats  de  ces  hauteurs,  ainsi  que  la  marche  delà  pendule  qu'on 
en  a  déduite,  montrera  à  la  fois  leur  exactitude  et  son  uniformité  pendant 
la  durée  des  observations  du  pendule,  qui  ont  commencé  le  27  février  et 
fini  le  7  mars. 

Retard  diurne  de  l'horloge  S  sur  tm  jour  lîdëral..  V 
par  Rigel.  par  le  Soleil. 

*8og.  Mars   a— 7        70*1 56        Février  a 5—  a8  70" 09a 

a— 8        7o,o3i  a8—  3  Mars  70,343 

3—8        70,057  5—  7  69,971 

fl8— 7  70,154. 

7— ai  70,15? 

Moyenne . ... .     70, 081  Moyenne 70,  Ï3& 

par  Rigel 70,081 

Retard  moyen  définitif 70  ,.10$ 
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Duitaqae.       On  a  adopté  cette  quantité  comme  exprimant  la  marche  dfarae  de* 
l'horloge  S  pendant  tonte  la  durée  des  observations* 

Maintenant ,  par  des  comparaisons  nombreuses  de  la  pendule  dé- 
cimale D  arec  la  sexagésimales,  an  a  déduit  pour  D  la- marcha  srôutt*; 


de  D  en  un  j[6ur 
moyen  eokireh 

Da  aiï  Févr.  ta  vf 
*7                  a8 
s8                     a  Mars 
a                    3 

.1     t 

100000  4-  35,s65 
35,o34 

zàfà 

36,o$» 

35,444 

35,o44 
34,86a 

d'où  l'on  voit  que  cette  horloge  devant  laquelle  oseiUait  le  pendule, 
a  marché  avec  une  parfaite  régularité. 

Nos  appareils  étaient  établis  dans  l'enceinte  de  l'arsenal  de  k  ma- 
rine, au  rez-de-chaussée  d'un  des  magasins,  et  par  conséquent  à 
quelques  mètres  seulement  au-dessus  du  niveau  de  la  mer*  Exercés 
par  la  pratique  que  nous  avions  acquise  dans  les  stations  précédentes, 
nous  avions  redoublé  de  soin  pou*  donner  à  toutes  les  parties  de  l'expé- 
rience la  plus  grande  précision  ;  nous  avens  employé  toujours  concur- 
remment pour  la  mesure  des  longueurs  la  nouvelle  règje  £  et  l'ancienne 
règle  limée  B',  et  les  résultats  calculé*  séparément  par  l'une  ou  par 
l'autre ,  différeraient  seuletnetit  de  vsoo  de  millimètres,  de  sorte  que 
la  moyenne  entre  eux  doit  être  extrêmement  précise.  Tous  ces  moti& 
nous  portent  à  penser  que  là  longueur  du  pendule  obtenue  peur 
Dunkerque,  est  une  de  celles  qui  mérite  le  plus  de  confiance. 

Conformément  à  la  méthode  d'exposition  que  noua  avons  jusqu'ici 
adoptée,  nous  allons  présenter  d'abord  le  tableau  des  élémens  variables 
de  l'expérience.  L'échelle  des  amplitudes  était  comme  précédemment 
divisée  de  trois  millimètres  en  trois  millimètres,  et  elle  était  placée 
à  6giMaa^8  du  plan  de  suspension. 
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Epoques 
des  coïn- 
cidences 
«nieras  de 
l'iiorloge. 


Demi-nmpK- 
mde  fies  arcs. 


4*38'  40* 
7.54.a8 

§«5i.a5 
1  8.53 
i3.  q.38 
i5,35.38 
17.10,38 
0.1 36.55 
4-  6.i5 
.6,  o.  o 

â<5a.ao 

7-iï9-48 
g.aZ.ia 

.oi45.  o 
3.55.40 
6.ai.a8* 
7.55*£o 
3.r4-5o 

8.16.  5  r 
o.55.a8 
e.ao.  o 

1.18.55 
6.41.35 


Tempé- 
rature 
Jqis  du 
contact 
'de.  la 
boule. 


Tempé- 
rature 
lprSdu 
contact 
dupfan. 


CO 


a«45'  18" 
1".  8.33  en 
0.41,44 

a.5i.i5 
0.48.96' (4 

9.9!.3o 

1.32; 2a 
9.31 «3o 
0.53.39  W 
9.  8.  7  ' 
1.91.57 
a.a4^9 
o.58j  7 
i. 36.5i 
1.  9J36 

a.ai.3o 
i.3o.53 
a.a3.  o 
i.-a,35  M) 
1.57.4a 
i.io.  o 
a.36.a3 

9.15.33 


W*8,99 

8,56 
8,08 
7.7*" 

7>7* 
6,89 
6,96 
6>59 

6,74 
7r*5 
6,78 


Distance  appa-j 

renie  du  plan* 

(Jesuspension  • 

au bas  delà 

boule  A^ 


1 

!  8,63 
7,76 

8,09 

7*76 
M* 
5,71 

6,78 
6,61 

,>6,*8- 


(0  L'intervalle  est  de  .deux  coïncidences* 
<»)  Intervalle  de  trois  coïncidences. 
<»>  Jnteralfeide  «dejux  OofoeJdfltcea. 
(0  Intervalle  de  deux  aoïnçideuces. 

W  Le  fil  est  le  même,  que  dans  les  expériences  précédentes;  niais 
par -Je  point  oppose*  de  «a^stirface^  l'intervalle  qui  suit  est  de  deux 
<0>  Intervalle  de  doux  coïneidàneee. 
(7)  Intervalle  de  quatre  coïncidences. 
<•)  Intervalle  de  trois   coïncidences. 


jLe  pendule  ; 
ta  moins  vite 
que  l'horloge 
0"»76oiyo39 

0,76019169 

O,76oi9429 
0,76018919 
0, $6018669 
0,76019669 
0,76030119 
0,96090889 
0,76090779 

O  _  afin  Q|  Il/m 

0,76039469 
0,76091969 

ov$6oaic% 


t 


la  bonle  est  suspendue 
coïncidentes. 


:  tLes  i&i^lflte  ;^  y  contrerais.  djQis  le 


J^tayu* 


5ao 
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Punkerque. 


Joun 

des  obser- 

rations. 

1809. 


Fc'tt.   37 


38 


Mail 


Retard 
diurne 
appa- 
rent du 
pendule 
■ur 
l'hor- 
loge. 


Correc- 
tions 
d'ampli- 
luHc  ad- 
ditires 


3i"o5o 
3o,5oo 

33,35s 

35,ob8 

3i,«47 
33,5*5 
3a, i35 

3i,o55 
35,3so 
33,8<>3 
33,5io 
3o,546 
3o,99i 


Reurd 
diurne 
dupen- 
dufe»ur 
l'hor- 
loge cor- 
rigé 


5,645 
7,130 

5,078 

3,3o8 
6,7i5 
7,033 
5,388 
4,88i 
3,553 
3,47« 


Nombre  d'os- 
cillations de 
l'horloge  en 
un  jour 
moyen 
solaire. 


S:-5 


9*5 


37,095 
27*607 

37,8^8 

32»a55 
3&,35o 

28,398 

37,5i5 


Nombre  d'os- 
cillations du 

pendule  en  un 

jour  moyen 

solaire. 


iooo35w3(S5 
iooo3S,o34 

IOOO  Ij.  ij  IO 
IOQo3  f.ij-18 

jooo3i,Qj8 

10  o^i» 


100008*170 
100007,437 
IOOOO7  ,.066 
100007,^53 
100007,080 

iooop7,H7i 
100007,693 
100007,104 
100007,146* 

IOOOOOjOJO 

ioooof,585 
100008, o5i 
100007,367 


Longueur 

conclue  du 

pendule  à 

secondes 

dans  le  TÎde. 


0-7^ 

o 
o 
0,74 

o 

0,7 

°»74 

o,7 
0,7 
o, 
o| 


10718 
IOSI3 

30867 

30775 
430841 
430835 

J30788 
'31039 

I3I030 


7(308; 


Ecarts  des 

résultats  partiek 

autour  de  la 

moyenne. 


74*>9i 


-H>  ,0007 
4-0  ,0001 
— o  ,0091 

— O   ,0035 

— o  voo3i 
-ho  ,oo33  (•) 


-fo  ,oit\i 

-H»  ,oi63 
-f-o  ,oo5a 


Moyenne 0,7430866 


(•)  fioala  retournée. 


On  voit  que  les  écarts  des  résultats  partiels  autour  de  la  moyenne , 
oscillent  dans  des  limites  bien  resserrées  ;  le  retournement  de  la  boule 
qui  a  eu  lieu  le  4  mars,  n'a  pas  changé  sensiblement  la  longueur 
obtenue  après  toutes  les  réductions ,  ce  qui  achève  de  prouver,  comme 
l'indiquaient  déjà  les  expériences  de  Borda  et  les  nôtres,  que  cette 
boule  est  parfaitement  homogène  ;  mais  il  en  résulte  aussi  que  son 
homogénéité  et  sa  sphéricité  s'étaient  conservées  sans  altération  pendant 
toutes  nos  expériences  et  dans  tous  nos  voyages. 

Il  ne  reste  plus  maintenant  qu'à  ramener  cette  longueur  au  mètre 
étalon  de  platine ,  ce  qui  exige  qu'on  la  diminue  dans  la  proportion 
de  o",oi4*7  pour  iooo*",  ainsi  qu'on  l'a  vu  plus  haut;  cela  donne 
pour  réduction  o^oioSoS  ou  o",ooooio5o8 ,  lesquels  étant  retranchés 
de  ow,742o866,  il  reste  0^,7420761. 

Telle  est  donc  la  longueur  absolue  du  pendule  simple  au  niveau  de 
la  mer  à  Dunkerque,  sous  le  parallèle  de  5i°2'io". 
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MESURES  DU  PENDULE  EN  ANGU£TERRE,  EN  ECOSSE, 

ET  AUX  ILES  SHETLAND. 

Le*  expérieqces  qui  vont  suivre  n'avaient  pas  été  primitivement 
comprises  dans  le  plan  qu'on  avait  formé  pour  la  méridienne  française. 
Dunkerque  en  devait  être  la  limite  boréale;  on  n'avait  pas  songé  d'abord- 
à  dépasser  ce  point.  Mais  le  retour  de  la  paix,  en  favorisant  les  commu- 
nications entre  l'Angleterre  et  la  France,  a  permis  de  prolonger  lès  mêmes 
opérations  dans  le  nord  de  l'Ecosse  jusque  sur  le  parallèle  de  Pétersbourg 
même,  et  de  marquer  ainsi,  sur  la  surface  du  globe  terrestre ,  la  ligne  mé- 
ridienne la  plus  étendue  que  le  doigt  de  la  Géométrie  ait  pu  jusqu'à 
présent  y  tracer.  Les  motifs  de  cette  nouvelle  entreprise  et  les  avantages 
qu'elle  présente,  sont  exposés  dans  la  Notice  suivante,  lue  dans  une 
séance  publique  de  l'Académie  des  Sciences,  au  commencement  de  l'an- 
née 1 8 iS,  et  peu  de  tems  après  mon  retour.  J'ai  cru  qu'en  servant  d'expo- 
sition suffisante  à  cette  nouvelle  suite  d'expériences ,  elle  ferait  excuser  son 
étendue  par  quelques  détails  sur  des  contrées  peu  visitées  des  voyageurs* 

Notice  sur  les  opérations  entreprises  pour  déterminer  la  figure  de 
la  Terre;  par  M.  Biot,  de  V Académie  des  Sciences. 

Lorsque,  sur  une  des  tours  de  Florence,  Galilée,  il  y  a  deux  siècles, 

expliquait  à  un  petit  nombre  de  personnes ,  dans  des  entretiens  presque 

mystérieux,  ses  découvertes  nouvelles  sur  les  lois  de  la  pesanteur,  le 

mouvement  de  la  Terre  et  la  figure  des  planètes,  aurait-il  jamais  pu 

prévoir  que  ces  vérités ,  alors  méconnues  et  persécutées,  seraient,  après 

un  si  court  intervalle,  considérées  comme  tellement  importantes,  et  si 

généralement  admirées,  que  les  gouvernemens  de  l'Europe  feraient 

entreprendre  de  grandes  opérations  et  de  lointains  voyages  pour  le 

seul  but  de  les  étendre,  d'en  constater  toutes  les  particularités j  et 

que ,  par  l'effet  d'une  propagation  inespérée  de  toutes  les  connaissances , 

les  résultats  de  ces  travaux  pourraient  être  offerts  à  l'intérêt  public 

dans  des  assemblées  nombreuses,  composées  des  classes  les  plus  émi- 

nentes  de  la  société  !  Tel  est  pourtant  l'immense  changement  qui  s'est 

opéré  dans  le  sort  des  sciences  depuis  cette  époque:  Quand  Galilée 

et  Bacon  parurent,  après  tant  d'esprit  sublimes  que  l'antiquité  avait 

produits,  ils  trouvèrent  ia  carrière  dés  sciences  encore  vierge,  car  on 
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ne  saurait  donner  le  nom  de  science  à  Pinuûle  amas  de  spéculations 
hypothétiques  qui  composât  avant  eux  la  Philosophie  naturelle.  On 
avait  voulu  jusqu'alors  deviner  plutôt  qu'étudier  la  nature  :  Fart  de 
l'interroger  et  de  lui  faire  révéler  ses  mystères,  n'était  pas  connu  - 
.  ils  le  découvrirent.  Ils  montrèrent  que  l'esprit  humain  est  trop  faible 
et  trop  incertain  pour  s'avancer  seul  dans  ce  dédale  de  vérités-  <m'U 
a  besoin  de  s'arrêter  sur  des  phénomènes  rapprochés  les  uns  des  autres 
comme  l'enfent  se  repose-sur  les  appuis  qu'il  rencontre,  lorsqu'à  essaie 
ses  premiers  pas;  et  que,  dans  les  circonstances  multipliées  ou  la  nature 
lui  offre  à  franchir  de  trop  grands  intervalles,  il  faut  que,  par  des 
expériences  industrieusement  imaginées,  il  fasse  nattre  sur  sa  route 
de  nouveaux  phénomènes  qui  assurent  sa  marche,  et  l'empêchent  de 
segarer.  Telle  a  été  la  fécondité  de  cette  méthode,  qu'en  moins  de 
deux  siècles,  des  découvertes  sans  nombre,  des  découvertes  certaines 
durables,  ont  éclaté  dans  toutes  les  parties  des  sciences,  se  sont  corn-' 
mumquees  rapidement  aux  arts,  à  l'industrie  qu'elles  ont  enrichie 
dapphcations  merveilleuses,  et  ont  accru  le  trésor  des  connaissances 
humaines  nulle  fois  au-delà  de  ce  qu'avait  fait  toute  l'antiquité  Mais 
ainsi  étendues,  les  sciences  excèdent  les  facultés  d'un  seul  homme  Leur 
sphère  immense  ne  peut  plus  être  embrassée  que  par  un  grand  corps 
littéraire  qui,  dans  son  ensemble,  comme  dans  uTvaste ^soriunf 
reunisse  toutes  les  conceptions,  toutes  les  vues,  toutes  les  nensé^' 
qui  ne  connaissant  ni  les  infirmités  humaines,  ni  la  décadence  des" 

samment  les  propriétés  intimes  des  choses  natureJle.     découvre?** 
forces  qui  y  sont  cachées    et  les  offre  enfin  à  la société  tout  *££ 
et  préparées  pour  les  applications.  Dans  ce  centre,  où  toutes  les  opi- 
nions s  agitent  et  se  combattent,  nulle  autorité  ne  peut  prévaloir   si 
ce  n  est  celle  de  la  raison  et  de  la  nature.  La  voix  tfua  Platon  «éLe 
ne  saurait  plus  y  feore  écouter  les  rêves  briHans  de  son  imagination  • 
e   le  génie  d un  Descartes,  contraint.de  rester  fidèle  à  la  méthode 
d  observation  et  de  doute  qu'il  avait  lui-même  créée,  n'y  prudukak  que 
des  ventes  sans  mélange  d'erreurs.  Mais  Platon  et  Descartes ,  avec  t  Jute 
leur  gloire ,  ne  seraient  encore  que  des  élémeus  passagers  de  ee  grand 
oWe,des  sciences.  Sa,  force  survivrait  à  leur  génieTet  poursmvrait 
dans  i^vexur  le  développement  de  Jeu,*  pensées.  Telle  est  aujourd'hui 
Ja.  noble,  destination  des  sociétés  savantes.  L*  simultanéité  et  la  durée 
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que  leur  institution  donne  à  des  efforts  mortels,  complètent  la  puis- 
sance de  la  méthode  expérimentale,  plies  seules  pouvaient  désormais 
assurer  la  continuité  du  progrès  des  connaissances  humaines;  seules 
elles  pouvaient  développer  les  grandes  théories ,  et  faire  obtenir  de» 
résultats  qui,  par  leur  difficulté,  par  la  diversité,  la  persévérance  et 
l'étendue  «des  travaux  qu'ils  exigent,  n'auraient  jamais  été  accessibles 
pour  des  individus. 

La  détermination,  de  la  grandeur  et  die  la  figure  de  la  Terre,  la 
mesure  de  la  pesanteur  à  sa  surface,  la  liaison  de  ce  phénomène  avec 
la  constitution  intérieure  du  globe*,  avec  la  disposition  de  ses  couches 
et  les  lois  de  leurs  densités ,  sont  au  nombre  de  ces  questions  de  longue, 
durée,  que  des  sociétés  savantes  seules  pouvaient  se  proposer  d'attaquer 
et  de  résoudre.  Elles  ont  été  depuip  un  siècle  et  demi  un  des  objets 
constans  des  travaux  de  l'Académie  des  Sciences.  La  première  mesure 
exacte  d'un  degré  du  méridien  terrestre  fat  feite  en  France  par  Picard, 
dans  l'année  1670.  Elle  servit  à  Newtop  pour  établir  la  loi  de  la  pe- 
santeur universelle,  dont  l'emploi  d'une  mesure  feutive  de  la  Tçrre, 
l'avait  d'abord  écarté»  Deux  ans  après,  JRjdier ,  autxe  français ,  envoyé 
par  l'Académie  fc  Cayenne  pour  des  recherches  astronomiques ,  décou- 
vrit que  son  horloge,  qui  battait  à  Paris  les  secondes,  allait  plus  lente- 
ment à  mesure  qu'il  s'approchait  de  Péquateur,  et  s'accélérait  de 
nouveau  par  les  mêmes  degrés,  en  revenant  vers  le  nord,  de  manière 
à  reprendre  exactement  sa  marche  primitive  au  point  4e  départ.  Or, 
d'après  les  découvertes  de  Huygens,  la  vitesse  des  oscillations  d'un 
même  pendule  augmente  ou  diminue  avec  l'intensité  de  la  pesanteur 
qui  le  fait  mouvoir.  L'observation  de  Rioher  prouvait  donc  que  cette 
intensité  était  différente  à  diverses  latitudes,  et  qu'elle  croissait  en 
allant  de  l'équateur  au  pôle.  Newton,  dans»  son  immortel  ouvrage  des 
Principes  de  la  Philosophie  naturelle ,  lia  tous  ces  résultats  à  la  loi  de 
l'attraction.  U  montra  que  la  variation  observée  dans,  la  pesanteur , 
décelait  un  aplatissement  de  la  Terre  à  ses  pales,  circonstance  qui 
se  remarque  aussi  dans  la  forme  de  Jupiter,  de  Saturne,  et  des  autres 
planètes  qui  tournent  sur  un  axe.  U  conçut  que  cette  forme  aplatie 
était;  une  conséquence  de  l'attraction  même  dje$  parties  de  chaque  pla- 
nète, combinée  avec  la  force  centrifuge  produite  par  son  mouvement 
de  rotatipn.  Mais,  pour  que  l'arrangement  déterminé  par  ces  deur 
genrcb  dç  forces  eût  pu  ainsi  s'effectuer,  il  fallait  que  ces  grands  corp» 
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eussent  été  primitivement  fluides;  il  les  prit  donc  dans  cet  état,  et 
il  montra  comment  on  pouvait  calculer  l'aplatissement  d'une  planète 
d'après  l'intensité  de  la  pesanteur  à  sa  surface,  et  la  vitesse  de  sa  rota- 
tion ,  en  supposant  sa  masse  homogène.  Cette  théorie ,  appliquée  à  la 
Terre,  donnait  une  variation  de  la  pesanteur  peu  différente  de  celle 
que  Richer  avait  observée,  mais  cependant  un  peu  plus  faible;  ce  qui 
indique  que  la  Terre  est  composée  de  couches  dont  la  densité  va  crois- 
sant de  la  surface  au  centre,  comme  Clairault  l'a  depuis  démontre. 

Les  calculs  de  Newton  furent  pendant  quelque  tems  les  seules  in- 
ductions que  Ton  eût  pour  croire  la  Terre  aplatie  à  ses  pôles.  L'anr 
du  méridien  mesuré  par  Picard  avait  bien  suffi  pour  donner  la  longueur 
du  rayon  de  la  Terre  à  l'endroit  où  il  avait  été  observé  j  mais  cet  arc 
était  beaucoup  trop  petit  pour  que  l'on  y  pût  seulement  entrevoir  l'effet 
de  l'aplatissement.  On  espéra  tirer  plus  de  lumières  de  la  mesure  de 
l'arc  entier  qui  traverse  la  France  depuis  Perpignan  jusqu'à  Dunkeique; 
mesure  qui  devait  servir,  pour  ainsi  dire,  d'axe  à  la  carte  générale 
de  la  France,  dont  Colbert  avait  confié  l'exécution  à  l'Académie.  Mais, 
dans  l'état  encore  imparfait  où  se  trouvaient  alors  les  instrument  et 
les  méthodes  astronomiques,  cet  arc  lui-même  était  trop  court  pour 
que  l'influence  de  l'aplatissement  pût  s'y  faire  sentir  avec  certitude;  et 
les  petites  variations  qui  en  résultent  dans  les  longueurs  des  degrés 
consécutifs,  pouvaient  très  aisément  se  perdre  dans  les  erreurs  des 
observations.  Ce  fut  aussi  ce  qui  arriva.  Les  différences  que  les  degrés 
présentèrent,  se  trouvèrent,  par  l'effet  de  ces  erreurs,  dans  un  sens 
tel  qu'il  en  serait  résulté  un  allongement  aux  pôles,  au  lieu  d'un  apla- 
tissement. L'Académie  ne  se  rebuta  point  :  elle  sentit  que  la  question 
ne  pouvait  être  nettement  décidée  qu'en  mesurant  deux  ares  du  mé- 
ridien dans  les  régions  de  la  Terre  où  l'aplatissement  doit  produire  entre 
les  degrés  des  différences  plus  sensibles,  c'est-à-dire  près  de  l'équateur 
et  près  du  pôle.  Elle  trouva  parmi  ses  membres  des  hommes  assez 
dévoués  pour  entreprendre  ces  pénibles  voyages.  Dtas  l'année  1735, 
Bouguer,  Godin,  La  Condamine,  passèrent  en  Amérique,  où  ils  se 
réunirent  à  des  commissaires  espagnols.  Quelques  mois  après,  Clai- 
rault, Maupertuis,  Le  Monnier,  partirent  pour  le  nord.  Les  résultats 
de  ces  expéditions  mirent  hors  de  doute  l'aplatissement  de  la  Terre; 
mais  sa  mesure  absolue  resta  encore  douteuse.  Le  degré  du  Pérou, 
fcçmparé  à, ceux  de  France,  donnait  un  aplatissement  plus  fiable  que 
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5  si  la  Terre  était  homogène.  L'opération  de  Laponie  le  donnait  plus 

*  fort.  Dans  cette  incertitude ,  les  longueurs  du  pendule  que  Ton  avait 

eu  soin  de  mesurer,  s'accordaient  avec  l'aplatissement  conclu  de  Pope- 
p  ration  de  l'équateur;  mais  l'exactitude  de  ces  mesures  3  sur-tout  dans 

-  l'opération  de  Laponie ,  n'était  pas  telle  qu'elles  pussent  trancher  la 

difficulté.  La  faute  n'en  était  à  personne  j  on  ne  pouvait  pas  faire  mieux; 
alors. 
t!  Les  choses  en  restèrent  à  ce  point  pendant  cinquante  ans.  Bouguer , 

s  La  Condamne,  Clairault,  Maupertuis  moururent.  Mais,  après  cet 

intervalle,  les  instrumens  d'Astronomie  étant  devenus  beaucoup  plus 
,  parfaits,  et  les  méthodes  d'observation  plus  générales  et  plus  précises , 

on  put  espérer  de  lever  les  incertitudes  que  les  opérations  précédentes 
avaient  laissées  sur  l'aplatissement  de  la  Terre.  L'Académie,  héritière 
de  ces  grands  travaux,  résolut  de  les  reprendre  avec  tous  les  moyens 
qui  pouvaient  en  assurer  le  succès.  Elle  leur  donna  plus  d'importance 
encore  en  proposant  de  prendre  la  grandeur  même  de  la  Terre  ainsi 
déterminée,  pour  l'élément  fondamental  d'un  système  de  mesures  gé- 
néral, uniforme,  dont  toutes  les  parties  seraient  Hées  entre  elles  par 
des  rapports  simples  et  en  harmonie  avec  notre  mode  de  numération. 
Aujourd'hui,  comme  alors,  elle  espère  qu'un  pareil  système,  fondé  sur 
des élémens naturels,  invariables ,  indépendans  des  préjugés  individuels 
des  peuples,  leur  deviendra  dans  l'avenir  commun  à  tous,  comme  le 
sont  déjà  les  chiffres  arabes,  la  division  du  tems  et  le  calendrier.  C'était 
un  vœu  manifesté  depuis  long-tems  par  les  meilleurs  et  les  plus  éclairés 
de  nos  rois.  La  proposition  de  le  réaliser  fut,  pour  ainsi  dire,  le  der- 
nier soupir  de  l'Académie  j  et  l'acte  qui  en  décida  l'exécution  fut  un 
des  derniers  qui  précédèrent  la  funeste  époque  de  nos  grandes  convul- 
sions politiques.  Toutes  les  institutions  conservatrices  de  la  civilisation 
et  des  lumières  périrent;  l'Académie  périt  avec  elles.  Mais  de  vrais 
savans  ne  se  font  pas  répéter  l'autorisation  de  faire  ce  qu'ils  croient 
utile.  Au  milieu  du  désordre  et  des  fureurs  excités  par  l'anarchie  po- 
pulaire +  MM.  Delambre  et  Méchain,  munis  d'instrumens  nouveaux 
que  Borda  leur  avait  créés,  commencèrent  et  continuèrent,  souvent 
au  péril  de  leur  vie,  la  mesure  de  la  Terre  la  plus  étendue,  la  plus 
exacte  que  l'on  eût  jamais  entreprise.  Us  l'achevèrent  aussi  bien ,  quoique 
non  pas  aussi  aisément  qu'ils  l'auraient  fait  au  sein  de  la  paix  la  plus 
profonde.  La  mesure  du  pendule  ne  fut  point  oubliée.  Borda,  qui 
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avait  tant  fait  pour  perfectionner  toutes  les  autres  parties  des  obser- 
vations, inventa  pour  cette  expérience  une  méthode  dont  Inexactitude 
surpassait  tout  ce  qu'on  avait  imaginé  jusqu'alors,  et  n'a  pas  été  sur* 
passée  depuis. 

•Lorsque  ces  opérations  furent  terminées,  on  songea  que  l'are  du 
méridien  pouvait  être  continué  de  plusieurs  degrés  au  sud  à  travers 
la  Catalogne,  et  qu'il  pouvait  même  probablement  se  prolonger  jus- 
qu'aux îles  Baléares,  au  moyen  d'un  immense  triangle  dont  les  côtés, 
s'étendant  sur  la  mer,  joindraient  ces  îles  à  la  côte  de  Valence.  Mé- 
chain  se  dévoua  pour  cette  opération.  Je  dis  qu'il  se  dévoua,  car  il 
alla  mourir  de  là  fièvre  dans  une  petite  ville  du  royaume  de  Valence 
après  avoir  reconnu  toute  la  chaîne  et  mesuré  les  premiers  triangles. 
Nous  Rimes  chargés,  M.  Arago  et  moi,  d'achever  ce  travail,  conjoin- 
tement avec  des  commissaires  du  roi  d'Espagne  Charles  IV.  Nous  eûmes 
le  bonheur  de  réussir;  mais  on  se  rappelle  que  M.  Arago  ne  revint 
en  France  qu'à  travers  de  grands  périls  et  après  une  dangereuse  cap- 
tivité. Nos  résultats,  en  confirmant  ceux  de  l'arc  de  France    leur 
donnèrent  une  certitude  nouvelle.  Nous  mesurâmes  aussi,  dans  notre 
station  extrême,  la  longueur  du  pendule  à  secondes  par  le  procédé 
de  Borda.  Nous  répétâmes  la  même  opération,  M.  Mathieu  et  moi 
sur  divers  points  de  l'arc  compris  entre  Perpignan  et  Dunkerque.  Ces 
expériences  donnèrent,  pour  l'aplatissement  de  la  Terre,  une  valeur 
presque  exactement  égale  à  celle  que  M.  Delambre  avait  déjà  obtenue 
en  comparant  l'arc  de  France  et  d'Espagne  au  degré  de  réquateor 
calculé  avec  de  nouveaux  soins,  au  degré  de  Lapouie  qu'un  habile 
astronome  suédois,  M.  Swanberg,  avait  corrigé  par  de  nouvelles  ob- 
servations ;  enfin  à  un  arc  de  plusieurs  degrés  que  le  major  Lambton 
avait  mesuré  avec  une  grande  exactitude  dans  les  possessions  anglaises 
dellnde.  ^* 

Vérifié  par  tant  de  combinaisons  indépendantes  les  unes  des  autres 
notre  arc  de  France  et  d'Espagne  acquérait  plus  de  droits  à  devenir 
un  type  fondamental  de  mesures.  Une  occasion  se  présenta  de  loi 
donner  plits  d'importance  encore.  Depuis  la  rébellion  de  1745,  le 
gouvernement  anglais  avait  senti  l'utilité  de  lever  une  carte  détaillée 
des  trois  royaumes ,  qui  pût  également  servir  â  diriger  les  améliorations 
du  pays-  en  tems  de  paix,  et  sa  défense  en  tems  de  guerre.  Pour  le 
dire  en  passant,  c'est  aussi  la  guerre  qui,  depuis  vingt  ans,  a  donné 
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aux  opératiohs  géodésiques  la  grande  extension  et  l'extrême  perfecûo» 
qu'elles  ont  acquises  dans  tous  les  états  de  l'Europe  ;  et  ce  petit  avan- 
tage vaut  d'autant  plus  la  peine  qu'on  le  remarque,  qu'il  est  payé 
assez  cher.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  triangulation  anglaise,  commencée 
par  le  général  Roy,  et  continuée  après  lui  par  le  colonel  Mudge,  se: 
prolongeait  déjà  depuis  lé.  sud  de  l'Angleterre  "jusqu'au  nord  deJ'Ecosse ,  ' 
et  offrait,  sur  cette  étendue,  plusieurs  degrés  du  méridien  terrestre,, 
mesurés  avec  d'excellens  instrumens.  Il  était  bien  à  souhaiter  que  cet 
arc  pût  se  joindre  à  l'arc  de  France.  Mais  la  position  géographique 
de  l'Angleterre  le  plaçant  un  peu  à  l'occident  du  nôtre,  on  pouvait 
craindre  que,  si  tous  les  méridiens  terrestres  ne  sont  pas  exactement 
semblables ,  la  différence  de  longitude  n'altérât  les  résultats  qu'on  aurait 
pu  tirer  de  cette  jonction.  Toutefois  cet  inconvénient  n'était  pas  à< 
redouter  pour  les  mesures  du  pendule,  qui  sont  beaucoup  mains 
troublées  que  les  degrés  par  les  petites  irrégularités  de  la  figure  de  la 
Terre.  Le  Bureau  des  Longitudes  souhaita  que  les  mêmes  appareils  qui 
avaient  sôrvi  pour  ces  mesures,  en  Espagne  et  en  France,  fussent  portés 
sur  toute  l'étendue  de  l'arc  anglais.  Souhaiter  une  chose  utile  aux 
sciences,  c'était  avoir  d'avance  l'assentiment  des  savans  d'Angleterre 
et  l'approbation  du  gouvernement  de  ce  pays  éclairé.  Ni  l'un  ni  l'autre 
ne  nous  manquèrent.  Le  respectable  sir  Joseph  Banks  et  son  digne 
ami  le  chevalier  Blagden,  nous  assurèrent  de  toutes  les  facilités  ima- 
ginables. Le  ministre  de  l'intérieur,  M.  Laine,  près  de  qui  toute, 
chose  utile ,  ou  honorable,  n'a  que  la  possibilité  pour  limite,  trouva 
dans  les  ressources  de  sa  bienveillance  les  moyens  de  fournir  à  cette 
entreprise ,  et  le  Bureau  des  Longitudes  voulut  bien  m'en  confier  l'exé- 
cution. 

Je  partis  de  Paris  au  commencement  du  mois  de  mai  de  l'année 
dernière  j  emportant  avec  moi  les  appareils  qui  avaient  servi  sur  les 
autres  pbintff  de  la  méridienne,  un  cercle  répétiteur  de  M.  Fortin, 
une  horloge  astronomique  et  des  chronomètres  de  M.  Bréguet,  enfin 
tout  ce  qui  était  nécessaire  pour  les  observations.  Des  ordres  du  gou- 
vernement anglais  9  obtenus  par  l'intervention  tutélaire  de  sir  Joseph 
Banks<,  attendaient  cet  envoi  à  Douvres.  Il  me  fut  remis  tout  entier 
sous  le  sceau  de  la  douane,  sans  droits ,  sans  visite ,  absolument  comme 
si  je  n'eusse  pas  changé  de,  pays.  Les  mêmes  soins  en  protégèrent  le . 
transport  jusqu'à  Londres,  où  il  fut  déposé  chez  sir  Joseph  Banks. 
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Que  ne  puis-je  peindre  ce  que  je  sentis  en  voyant  pour  la  première 
fois  ce  vénérable  compagnon  de  Gook  !  Illustre  par  de  longs  voyages  ; 
remarquable  par  une  étendue  d'esprit  et  par  une  élévation  de  sen- 
timens  qui  le  font  s'intéresser  également  aux  progrès  de  toutes  les 
connaissances  humaines;  possesseur  d'un  rang  élevé,  d'une  grande 
fortune,  d'une  considération  universelle,  sir  Joseph  a  fait  de  tous  ces 
avantages  le  patrimoine  des  savans  de  toutes  les  nations.  Si  simple, 
si  facile  dans  sa  bienveillance ,  qu'elle  semble  presque ,  pour  celui  qui 
l'éprouve ,  l'effet  d'un  droit  naturellement  acquis;  et  en  même  tems 
si  bon,  qu'il  vous  laisse  tout  le  plaisir,  toute  l'individualité  de  la  re- 
connaissance. Noble  exemple  d'un  protectorat ,  dont  toute  l'autorité 
est  fondée  sur  l'estime,  l'attachement,  le  respect ,  la  confiance  libre  et 
volontaire  ;  dont  les  titres  consistent  uniquement  dans  une  bonne  vo- 
lonté inépuisable  et  dans  le  souvenir  des  services  rendus;  et  dont  la 
possession  longue  et  non  contestée  fait  supposer  de  rares  vertus  et  une 
exquise  délicatesse,  quand  on  songe  que  tout  ce  pouvoir  doit  se  former, 
se  maintenir  et  s'exercer  parmi  des  égaux. 

Sous  ces  auspices  honorables ,  tout  devint  facile.  Le  colonel  Mudge, 
qui  avait  montré  les  intentions  les  plus  favorables  pour  notre  entre* 
prise ,  la  seconda  par  tous  les  moyens  dont  il  disposait.  Nous  partîmes 
pour  Edimbourg  ensemble,  et  nous  fixâmes  notre  première  station  dans 
le  fort  de  Leith.  Là ,  je  reçus  de  lui  tous  les  secours  dont  l'obligeance  la 
plus  sincère  et  la  plus  active  pouvait  suggérer  l'utilité.  Mais  ce  que  j'ap- 
préciai bientôt  comme  un  service  plus  grand  et  plus  essentiel  encore 
que  tous  les  autres,  ce  fut  de  m'a  voir  fait  obtenir  la  bienveillante  du 
colonel  Elphinstone,  commandant  des  ingénieurs  militaires.  Je  suis 
si  fort  redevable  à  cet  officier ,  que  je  ne  pourrais  jamais  dire  assez  tout 
oe  qu'il  fit  pour  moi,  et  l'amitié  vive  et  profonde  qui  m'attacha  bientôt 
à  lui ,  peut  seule  lui  témoigner  ma  reconnaissance.  Par  ses  ordres  les  plus 
empressés  et  sous  sa  surveillance  la  plus  immédiate,  toutes  les  disposi- 
tions furent  faites  pour  me  mettre  en  état  d'observer  le  plutôt  et  le 
mieux  possible.  11  me  fallait  un  emplacement  où  la  vue  fut  libre ,  et 
qui  fût  abrité,  pour  établir  mon  cercle;  on  me  fit  construire,  sur  la 
terrasse  du  fort,  un  observatoire  portatif,  dont  toutes  les  parties  se 
démontant  à  volonté ,  me  permettaient  d'observer  de  tous  les  côtés  de 
l'horizon.  11  fallait  que  les  appareils  du  pendule  fussent  fixés  avee  solL. 
dite  :  des  pierres  du  poids  de  soixante  quintaux  furent  scellées  dans 
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d^paisseB^mura^àle*  a^eo^idetfJi^fesî  d^^rr^To^it  ce;  qtii  pavait  m'ètre 
utile  me  fut  prodigué j  et,  si  rties  ohâôr^te^s  éttf kpt  niauvaises,  je 
n'avais  pe&Attrfezeuse,  c'irfait  entièrement  nia  feute.  Malheureupemént 
la  santé  du  eblonel  Mudge,  affaiblie'  par  ses  préeédens  travaux,  ne 
lui  perrçit  pas  de  jour  avec  moi  de  ces  préparatifs  autant  que  nous 
l'aurions  souhaité  tous  ks<  déuK.  Mais  il  'ftit  Suppléé  en  cek  par  un 
de  se»  fils,  le  c^jètaine  Richard  Mudge;  jeune  officier  plein  de  zèle, 
avec'kqiieï  )^  fis  Complètement  toiites  mes}  observations.  Le  soin,  «que- 
je  mettais  a  ce  devoir  ne  m'empêchait  pas  de  ^eteir  un  coupKl'œil  à 
k  dérobée  sur  tout  ce:  qu'il  y  a  de  beau  et  :de  bon  dans,  cette  Ecosse ,: 
séjour  de  la  morale  et  des  lumières.  Mais,  prévoyant  que  de  tels  objets, 
pourraient  bien  rte  rendit  un  peu  tre£  arides  des  détails  minutieux 
de  poids,  de  longueurs -et  de>W*ifres,i  jfavais  résedu  «farine  j  m'en  oc-. 
cuper  qu'à  mon  Tetour  r  et,  heureusement  peur  les;  *xpénences,  j'ai 
tenu  fidèlement  k  parole  que  jeteur  avais  donnée.    ,     .■•»■:  ■■■■?> 
•'  'Lorsqu'elles  forent  finies ,  nous  devions  aller  les  répète»  aœoOrcades  > 
dernière  limite  de  l'arc  anglais.  Mais  le  colonel  Mudge,  songeait  tou- 
jours à  ce,  qui  pouyait  rendre  ses  opérations  plus  complètes ,  reconnut 
qtfil  était  possible  de  lier  les  Orcade&aux  îles  ^hetla^d  par  dés  triangles 
dont  les  sommets;  s'appuieraient  sur  les  îles  4  ou  pl^itot  sur  les  rochers 
intermédiaires  de  Faira  et  de  Fouk  Ce  plan  étendait  le  nouvel  abc  de 
deux  degrés  vers  le!  nord  ;  c'était  assez:  pour,  nous  décider:  Mails,  rek^ 
tivement  au  système  général  des  opération*  d'Angleterre  et  de  Fmnee , 
il  avait  encore  lin  avantage  d'une  bien  autre  importance,  c'était  de 
ramener  la  ligne  d'opérations  anglaises  de  deux  degrés  vers,  l'est,, 
presque  sur  le  méridien  de  Formentera,  notre  dernière  station  àus-: 
traie  dans  la  méditerranée.  Par  cet'  heureux  changement,  l'opération 
anglaise  devient  le  .prolongement  de  la  nôtre,  et.  les  deux  ensemble 
formant  un  arc  presque  égal  au  quart  de  k  distance,  du  pôle,à,J'équa- 
teur.  Si  l'on  peut  espérer  qu'un  jour  le»  diverses  nations  de  l'Europe 
s'accordent  à. choisir,  dans  k  nature,  k  base  d'un  système  commun 
de  mesures,  n'est-ce  pas  k  l'élément  le, plus  beau» ,1e, plus  sûr  qu'elles 
puissent  adopter  ?  Et  ce  grand  arc  qui, ,  partant  des  îles  Baléares,  tra- 
verse.  l'Eapagne,  kjfrance,  l'Angleterre/,  TEogsse,  et;  sWête  aux 
rochers  fk  la  Tbulé  antique,"  étant  combinéiavec  Hapktissement  de 
la  Terre  qui  se  .déduit  des  mesures  du  pendule  qu  de  k  théorie,  de 
Ja  Lune,  ne  donnera-t-il  pas,  pour  l'unité  fondamentale,  ?u  le  mètre, 
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la  déUnnination  lu  pkuifeattplele,  et, m  cm  bse  k  dniè,  k,plo*< 

péeone  qne  l'ont  ptis6e,jaattkeqJérer?. 

Dès  qucoe  grattkl  projet  fitt  reconnut  possible  >  il  abeorîba  tenta  nos 
pensées  :  k  sauté1  àftdblie  dw  colonel  Mudgë  ne  permit  pas-  qfr'il  k 
réaUsàt  hû-méme;  il  cm  confia  l'ejécutkn  •  m*  des  ofliakrs  qm  ser- 
vaient sons  seaorïbfes.  11  nie  fekfei  son  fik,.4oat  l'adsistânee  m'avait 
été  si  utile  et  me  k  dévia*  d^vafcWge  ewfctt,  Mas  éfpeitfkt  l'obser- 
vatoire port&if *  les  grosses  pierres*  knr»  lien*  4e  fer,  foui  fat  embar- 
qué avec  ks  instrunfefs  de  l'opération  anglaise*  sur  le  kick  de  guerre 
VlmvstigntoTy  o&àaoaûàê  par  fe  eàpifcaine  George:  Thomas*  dofet  Pae~ 
tive  habilité  n'a  sans  demie  pas  besoin  de  mes  ékges  f  mais  dont  k  com- 
pkkaaeèinéjimsabk  exige  toute  ma  recennaiftaMe.  Cet  officier  voulut 
bien  me  prendre,  Air  son  be*d.  à  Abaadoshj  o«>  dans  An  bien  court 
séjour;  j'srvak  épreuve  Hiospitobté  k  ybiss  honorabk  ;  et  k  9  juillet 
nous  fîmes  voile  pour  les  île»  Shetk&d.  Nous1  restufcee  kng-tems  en 
wer>  retenu*  par  des  eakrite  «a  ,pa*  des  vente  contraires,  regrettent 
de  tout  notre  «eeuhr  fa  jtertè  de  tant  de  Belles-  nui&  qfoe  nou*  aurions 
pu  si  bien  empkycr  pont  nés  observations*  Le  sixième  jour ,  nous  kie* 
same*  kl  M»  sô#  jîdtae  gaubfa  ks  Qretfdes  set  foi»  Montagnes  ton- 
geto-ea*  qde  ne  déftass*  peàit  Ikwkc*  rnmimr  ?  nous  déeonvrimes 
Ffle  de  Faire  y  qtrï  vit  s»  brider  «k  dss  rbekefs  k  vbnbea»  amiral  de 
Fiitvkxobk  flrite  de  Philippe.;  finfti  ks  pes  de  Shétknd  nous  appa- 
votent  daris  kass  Aùagefejiet  k  f8  pnttet  do»  primes  terre,  Aon  loi» 
ds  k  pointe  australe  dé  ce*  fies,  4ù  ks  matée»  ck  1' Atlantique,  hear~ 
tant  éeReft  'qtt  tiëeiittnt  de  k  mer  de  Norvrègéj  émisent  un  soulèvement; 
coittirifcrfét  ufte  élerneMe  tempêté.  L'omet  àè&Sê  da  sol  ne  démentait 
pas  eés  qpprûèhm*  C#  n'étaient  plta  ces  lies  fertnhées  de  l'Espagne , 
tes  rfaûtes  eontréeb,tojtf#djn  de  Vaknee^où  ks0râi%ersrks  citron* 
nkft  en  flëu* ,  tféj>«dêèfl  fcnfc*  palfoms  «ttUmr  du  tonAfeatr  d'an  Seîpion, 
<m  s»  lès  mines  angttse»  de  Pendenu*  Agonie,  ki,  en  aberdaat  sat 
dé*  «GP «ttrtàlés  pi»  ks  flots,  Fowl  rfflpetçbfe  qtfaM  tefcré  htfftride, 
désert?,  e&ftert*  de  pètwi  et  et  motos*;,  (tes  a^faguts  déehar- 
nées  cjfcé  info*  ?inolétfie*«*<  d«r  eiel;  £as  m*  arftrs,  pfc*  un  ksksoft. 
dont  k  va*  ariouétoe  edt  aispeet  «lAdgej  {à  et  lit  <ydy»  battes 
éparses,  dorit  fes  t»tw  rMéiknrerts  dfterbe  kèsen*  éèlapper  ^  dans  k 
brotûlkrd  5  tfé^tfîsfeW  IkMéë  dbM(  eHes  seM  rém^bêe.  E»  90ttge«it  à  k 
trtëte^è  dé  te  àéjéW^  eà  ik^  «tifont  reetw  exièé*  p«n«a«rt  pkiâeum 
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mois,  noue  tim»  4in&Âptos»i  Jjcwpr  »v*  peiac^  à  paver*  dès  pknaes  et 
des  colline»  «â*t»  «bemust,  rare  le  »pe^Lti assemblage  de  maisons  <èe  pierres 
qui  forme  h  jcagwlftle,  appelée  Leratclu  ta,  »aus>pàiDflB  ceou*enfcer 
à  sentir  que  les.  vertus  sociale*  d!W  paya  w  doiteat  pu  jse  mesurer 
sur  ses  apparmçep  dç  pwtwgké  ofc.de  jkfoesée.  11  j^timpofteâWe  d'inwi- 
çpxer  une  iK^pit^lité  ptos  fraacfce,  pfefc  cprdàale  «pie  ceHe  .qiri  noi» 
accueillit.  DrajjperaQiiqâs.qw  rfjueldspui*  un 

iiM*mt,  s^^r*£^nftde  .ftQlJs  çc^çii»  p^if^t  :  mtomêw  de  L'qhpit 
4e  noflee  v^y^e,  eli^s  jiiçps,  dti#tt*ie&t  d'eUesrn^es  tqw  fes  nwé-* 
gnea*en&  qpii  p^uvaiien*  9#jM;$fce  utiJea;  eUe^  ^  ve^u^^Wt  pow. 
nous,  et  npui)  les  tv^AS^tto^tweeJe  arêipç  fltférft  que  $?il>  de.fiit 
agi  d'une  affile  qpi  feip  ei&.été  ,jrarftft&^«.  /ISppojsr^iWâ  èu^tewt 
tagWpap  d'sw*  tiwqfci?  dtt  dp<H<^; 

<pû  «  puWié  iwe  ïtiw  to#Mpl^^  Uœ  SbWlaad,  e*  qm  » 
wuvewit  ,  A*ae.  p&istf ,  ifowir  tfûrô  *,  Jfefifi  fka  oorçi»  d^  tortue %c#afj;ère , 
M- I^p*^  B  iiq^  de  §e»  fr^e»  qui  rési- 

da &&»  ^ip«^t^ttfe)i^lâpiBt>  bpfarfbbréalteide  itetft.  eat.aodbipeL 
Or»  ^oupjfrwro^  que  ijQua  «oua 

é^t^omà^rmîsk^  fâ&lpfà^qukçiiotfyejœUta  file* 

ofltaitr^e  derft^  ^^^nj  çj^s  Jwéate  jqw>tUjnwû*  *  ditlKronr.11* 
4wft4efrtyi*  jailli rta  >pert  jpl»s  '^iwfinb», ,pa^i b»»gfougrit jpfasHajH 
proche  du  «&i&^*:  dm^^^ç^Mw^Hl^t  jfr^q»'^  nfrtiqud  pion 
«Qejbt^b.  pa$  jtab^é}0K!r$40f^ 

aow  *e  no*&  étiom  pafcqttendufc  èira.pnateafettifci  taejojbiia'f^fif 
donc  le  cfee**  qw  ^^»ftrtfe  ttfe«BTàd^iapçrfrf^^ 

UA9v4t<  ftfl^  pttfiii»*»!  je.  ae-^j^ttf^an^t^ol^^Bffll^  idem 
tiptàigq,  I*:f!ft»afk<fc  »Ota»>gUi<J4; fflte  pousifto/pasmui^e  :)dnjhrbuii; 

et  wtite  vi^#wau^ 'plwgérd^w  upid  el»<miit^>(nMfondpr  vù|ajfiéac,k 
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quekjued  maisons  de  propriétaires,  trop  petites  pour  recevoir  les  grande 
instrument-  anglais.  Heureusement,  la  commission  anglaise  avait  de» 
tentes;  on  songea  d'abord  a'  les  établir  sur  la  montagne  la  pHas  haute 
et  k  plus  boréale  de  l'île;  mai*  la  difficulté  de  porter  jusque  là  W 
grands  inistramens,  ce  qu'il  aurait  fallu  exécuter  à  bras  d'hommes,  fit 
renoncer  à  ce  projet.  On  préféra  une  petite- 8e  appelée  Balta,  située 
a  l'entrée  de  la  principale  baie  d'Unst^  et  qui,  la  fermait,  pour  ainsi 
dire ,  du  côté  de  la  mdr ,  en  forme  un  excellent  port,  où  le  brick  pouvait 
en  toute  sAreté  mettre  à  l'ancre»  et  débarquer  noa  insttrumens.  Je  me 
rangeai  d'abord  à  cet  avis.  Mais,  en4  examinant  de  plus  près  I*  nouvelle 
station,  en  considérant  à  quels  coups  de  vent  furieux  éHe  était  exposée, 
l'humidité  extrême  qui  y  régnait,  PéloignemeM  de  toute  habitation,  et 
les  difficultés  multipliées  qui  se  présentaient  pourjr  fermer  un  établis- 
sement aussi  solide  que  l'eœgeràeAl  les  expériences  dû  pendule ,  je  crai- 
gnis, en  y  persistent,  de  compromettre  le  sueo&  dé  iné*  Opérations.  En 
conséquence,  nous  mu»  décidâmes*  k  ^pfeàtaéBfadgé  et  moi,  a  re- 
tourner  dans  111e  d'Unst ,  et  à  demander  Fiioàpitaftéj  paqr f  notas  el  no^ 
appareils y  dans  la  seule^maisdn  qui'ftt  en  iv^ue.  Henrewèment ,  e'était' 
celle  d&  ce  $1  Ecjaionstony  dont  hnfeere  noiwjavafrst' bien  accueillis 
à  LemkK.  fousàttvuvâipei»  kfrle<^^ 

▼sicanteàcéafarté^dw i  tfêté,'  etiflewt  M1  épaisse  ttttaSletf1  étaient  fcites 
pour  résistai  à  toutes  fl^s  (tempêta,  <**gu»  h»  appareil*  iiu  pendule. 
L\*serr*tdreipeii*atifj  ainsi  <j*e l^eeifck  tépéûteur,  forent  établi* 
dan*  le  jardin  nkèn*  <fe  M.  'Sdtàonstèn.  Ce'be  Ifot  pas  sans éé  grandes 
peso*  que  F  pu  parviat  à  débarquer  les  grasses  pierres,  et  à  les  tramer 
jusqu'au  fcea<dei  kur  dotînat^m  H  fhllut,  pour  eela,  totta  les  eflforte 
tle  Téquipage^du'bddiy  pniawés  psrfhabKgéaiite  persérérance  des  o&- 
e^sJE^»yieW»éavpo4is>«linei  efa'état  de  oartimeneorfc» observa- 
tioa»mfcitmclHiiqta/*6^<ro^  expérience  du 

pfendnleuLe  renoua  fviohs  déjà fautt  de  cese^eriences  et  vjo  obser-* 
valions  de  latitude.  Le  snfcoèâde  iîopéwftioh  étaif  assuré:  eBe  ne  de- 
mandait plus,  que.  da^eDte  et  de  la  persévérance. Mdlheureusemertt  le 
capitaine  Mudge  commença  «à  vrtsentirf  *tttie' Manière -fliehense,  l'in- 
flueneedeos séjmrc'IQfa^aft  m 

vait,etqu?dnëdimâ«uât  rieade  i&izàlé,  je  m^erçu^de l'altération 
de  sa  santé  ^  et  les  venta  a^anOamene  dais  notre  tle  lut  Vaisseau  baleinier 
çii  revenait^  Spitzb^ 
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dahs  un  climat  moins  sévère.  Il  en  partit  à  regret,  en  me  laissant, 
de  la  part  de  son  père,  toutes  les  autorisations,  et  même  tous  le* 
secours  dont  je  pouvais  avoir  besoin.  Ce  fat  alors  que,  resté  seul,  je 

pus  apprécier  combien  il  était  heureux  pour  moi  d'être  venu  habiter  | 

chez  M.  Edmonston.  La  bienveillance  de  cet  excellent  homme  semblait  t 

croître  avec  la  difficulté  de  ma  position»  Je  ne  pouvais  observer  seul,  ■ 

au  cercle  répétiteur,  dont  la  manœuvre  exige  deux  personnes,  une  " 

qui  suit  l'astre,  l'autre  qui  note  les  indications  du  niveau.  M.  Edmonston,  J 

qui  s'intéressait  à  mes  travaux  autant  que  moi-même,  me  suggéra 
l'idée  d'employer,  pour  cette  dernière  partie  de  l'observation ,  un  jeune 
charpentier,  qui  nous  avait  déjà  donné  des  preuves  de  son  intelligence 
et  de  son  adresse,  en  remontant  notre  observatoire,  et  qui,  d'ailleurs, 
comme  tous  les  paysans  d'Ecosse  et  même  de  ces  îles,  savait  fort  bien 
lire,  écrire  et  compter.  Je  suivis  cet  avis;  et,  ayant  réduit  la  tache 
de  mon  nouvel  assistant  à  ce  qu'elle  pouvait  être  de  plus  simple,  j'es- 
sayai de  lui  en  donner  quelques  leçons  peu  de  jours  avant  le  départ 
du  capitaine  Mudge.  11  réussit  très  vite,  et  peut-être  mieux  qu'un  aide 

plus  savant  n'aurait  pu  le  faire;  car  il  observait  et  marquait  mon  niveau  ' 

avec  toute  la  fidélité  d'une  mécanique  ;  et ,  pour  rien  au  monde,  non 
pas  même  pour  seconder  mon  impatience  à  observer,  il  "n'aurait  ad* 
mis  mes  résultats  comme  bons,  avant  qu'ils  fessent  strictement  dafcfc 
les  conditions  que  je  lui  avais  prescrites,  c'est-à-dire  avant  que  la 
bulle  du  niveau  fût  parvenue  à  une  parfaite  immobilité.  Toutefois , 
comme  il  finit  bien  se  réserver  quelques  vérifications*  quand  oh  vëcft 
faire  d'un  charpentier  un  astronome,  j'avais,  entre  les-  nombres  qù'fl 
-écrivait,  certaines  relations  qu'il  ne  soupçonnait  pas,  et  qm  m'auraient 
indiqué  ses  erreurs,  s'il  en  avait  commises.  Gela  arriva  quelquefois  dan$ 
ïes  ûommencemens;  et  il  était  toujours  fort  surpris  que  je  pufise  ainsi 
reconnaître  et  redresser  une  faute,  que  lui-même  n'avait  pas  aperçue 
en  la 'frisant,  et  que  moi,  je  n'avais  pas  vu  faire.  Mate,  au  bout' de 
quelques  jours,  ma  science -occulte  n'eut  plus  aucune  occasion  de  se 
montrer.  Avec  cette  assistance  titile  et  sûre,  je  parvins  à  réunir,  en 
AewL*  mois»*  twmte^huit  séries  du  pendule  r  chacune  de  cinq  ou  sii 
.heures,  quatorze  cents  observations  de  latitude  en  oinquairte-cinq  se* 
ries,  prises  tant  au  sud  qu'au  nord  du  zénith,  et  environ  douze  centè 
ébservations  de  hauteurs  absolues  du  Soleil  et  dea  étoiles  r  pour  régler 
1^  marche  de  me»  horloge.  D'après?  cela,  on  conçoit  -que  je  ne  faisais 
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guère  autre  ohc^qu'obqOTer;  et  «n  effet,  jeu'ai  calculé  sur  lçs  lieux 
que  trois  ou  quatre  observations  à  4e  gwids  intervalles  lqs  unes  des 
autres,  pour  m'assura*  de  leur  marcke  générale  et  me  guider  dans 
leur  continuation,  remettant  les  calcule  définitifs  à  mon  retour*,  j'ai 
sans  doute  bien  fait  d'en  user  ajpsi,  car  quoique  j'y  aie  donné  depuis 
beaucoup  de  tems,  ils  ne  sont  pas  encqre  ertièrcpaflaft  tecmipés.  Toute- 
fois l'accord  dçs  observations  déjà  réd^es,  annonce  l'exactitude  que 
I'ojçl  peut  en  attendre;  et  les  résultats  qui  s'en  déduisent,  étant  çuur 
lûnés  avçcceux  de  fomentera  et  de  l'*rc  de  France,  donnent,,  pour 
l'aplatissem$9jt  4e  la  Terre  9  exactement  la  même  valeur  qui  se  conclut 
de  la  théorif  de  la  Lune,  et  de  la  mesure  des  degrés ,  comparés  à  de 
grandes  distances.  Ce  pprfiùA  accord  entre  des  déterminations  si  di- 
verses, mpntre  à  la  fb^s  fe  certitude  du  résultat  et  la,  sûreté  des  mé- 
thodes que  la  science  emploie  pour  l'obtenir.  On  a  pu  voir,  par  cette 
notice,  que  ce  n'est  pas  sans  peine  qu'elle  est  parvenue  à  ce  point 
de  précision;  çt  Ton  n'e**  sera  pas  étonné,  quand  op,  saura  que  la 
variatipp  de  longueur  du  pendule,  par  laquelle  l'aplatisseipent  se  mer- 
sure,  c'est  en  tout,  depuis  l'équateur  jusqu'au  pôle,  qpe  de  quatre 
millimètres,  c'est-Mûre  moîqs  de  deux  lignes,,  et  dqppig  Focmentera 
jqsq^&ilpflt,  d'un  npljiwètre  et  demi,  ou  ipçins  de  trois  quarts  de  ligne. 
Ce  ?o^t  poufi*pt  ççs  trois  quarts  de  tigpe  qip,  appréciés  comme  on 
;peut  aujourd'hui  le  Un  ?  décèlent ,  meswent  même  avec  upp  très 
grande  exactitude,  L'aplatissement  de  tout  le  sphéroïde  tçm*tre,  et 
nous  pramcqnt  qpe ,  malgré  les  petits  apctden*  de  composition  et  d'aï* 
ningemept  quenpus  présente  c*tt<e  prewère  et  pûnpe  écorpe  sur  bquqlfe 
mw  now  .agitopp,  L'intOT#ur<  de  h  W*F£  «te  ppfcrç  phjpfite  «*  PO»- 
^osé  àe  couches  parfaitement  régulières,  *s?ujé£)ps.  au*  lp*a  d**!|pp» 
,pp»tipn,  d*  àgopté  *t  <te  ferme  qw*  \evt  a«igo#  w»  ét#  j^àmW^ 

jhwttft- 

I*'ay*ntegp  dfevoir  qowplètemsftt  ftiéçuté  n^^^jpé^tipi^,  qi^q^ 

grand  qtf  &  dAfe  me  paraître,  ne  fut  ni  »le  seul»  m  h  plu»  Ftmtaix 

<piç  je  tfpuvai  dans  b*  famille  qui;  m'«*«ît  «  Qblig*raj*wi  Mumlli. 

6i.  je  fuwe  resté  sur  les  rochers  de  Balte,  j'aurai*  sans  daûte  quitté 

<3*  îles  ayw  tous  les  préjugés  d'un  étranger.  Je  ntarois  ^  que  ht 

triasse  de  kur  séjour  >  la  pauvreté  de  leur  sol,  l'iAclémenee  de  Veuf 

ciel.  J'mupi*  ignoré  qu'elles  nenfenpatmt  dos .  étees»senëbl»»  .teewrijr 

2*w,  wtqeirç,  éclairés,  comme  ceux  qi»  j'ai  W  le  bonheur  d'y 
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connaître  (t);  eu,  si  j'avais  pu  soupçonner  leur  existence;  que  quelque 
fcertice  affebtaeuk;  Quelque  attention  délicate  hi'aUrait  sans  dente  ré* 
Véléë,  je  n'aurais  pas  conçu  quel  charmé  pouvait  lés  retenir  dans  cette 
contrée  brumeuse,  pierreuse,  sans  chemin,  salas  un  arbre  sur  les  mon- 
tagnes ou  dans  lés  ^ïainefc  p*n*r  fepo&et  hr  vufcj  royaume  de  h  pluie, 
du  véht  et  des  tenrpêtës }  èft  Pâtrao&phète ,  cuostaminent  nhprégriëë 
d'trtife  fruidètitr  hui»idè>  n'àpjpôrtë  quelque  adoucissement  à  Fâpreté  de* 
hivers  que  stms  la  triste  ctâtdftioâ  dé  n'avoir  point  d'été.  Ce  qui  les  y 
attache,  c'est  la  faix,  là  profonde  paix,  l'inaltérable  paix  dont  ils 
jouissent,  etdohtils  savourent  toutes  les  douceurs*  Depuis  vingt-cinq 
ans  qtië  l'Europe  se  dévore  elle^thêmë,  6n  n'a  pas  entendu  dans  Unst, 
à  jpeine  dans  Lerwick ,  le  bruit  d'un  tamboUr  ;  depuis  vingt-cinq  *ns 
la  porte  de  la  maison  que  j'habitais  était  ftKtéfc  muette  la  nuit  concmie 
le  jour.  Dans  totlt  cet  intervalle,  ni  conscription ,  ni  presse  ne  sont 
venues  troubler  ni  affliger  les  pauvres,  mais  tranquilles  habitante  de  eéttè 
petite  île.  Les  nombreux  rescife  qui  l'environnent ,  et  qui  ne  la  rendent 
accessible  que  par  des  ttoûs  fevetobléS,  lui  servent  de  flotté  pour  h 
défendre  des  attaques  des  corsaires  étiférttô  de  guerre  j  et  qu'est-ce  que' 
des  corsaires  y  viendraient  chercher  !  Ici  on  né  reçoit  le»  nouvelles 
d'Europe  <jue  comme  on  lit  Pliistoiré  dtt  précédent  siècle;  elles  ne  rap- 
pellent aucun  malheur  peAunàél;  ellèë  Ae  révèttient  aucune  animosité  : 
aussi  elles  n'ont  plus  cet  intérêt >  6ft ,  pèttr  mieux  dite,  cette  foreur  àm 
moment ,  que  produit  l'exaltation  fetéenSéfecte  toutes  teff  passions,  et  l'on 
philosophé  avec  tranquillité  sur  dès^vèàetnttfe  qàï  Sêtâbfafft  de  râppar* 
têt  k  un  *rfré  mondé.  S'il  y  atafit  séntefaett!  dès  arbres  et  du  éoteil , 
ôttf  séjour  M  serait  aussi  doux  j"  îhàis  s'a  jr  *v*it  des  arbres- et  du  soleil , 
tout  fe  monde  voudrait  y  Venir ,  et  la  pûix  n'y  serait  plus. 

Ce  calme,  cette  sécurité  habituelle,  dbànent  afcix  relations  sociales  un 
èhàrtne  ailleurs  inconnu.  Tèut  ici,  dans  là  élasSe  propriétaire,  est  parent* 
ou  allié,  otf  ami,  et  les  afoitiés  sont  èatame  detf  àflianees.  Mais  aussi, 
comme  en  Ùk  motarde  il  faut  que  le  mal  àccompagAe  tetijotufe  le  bien , 
fcetta  douceur  même  de  vivre  en  gremtfé  femïlte,  est  «juelquéfofe  chère- 
ment achetée  ;  éUè  leur  f$tsèt&Wr  av*c  ùtate  pefeé  extrême ,  îa  ift0rt  de  ce 

(i)  Ëi  je  ne  puis  rappeler  ici  toutes- les  personnes  qui  m'ont'  Cônftlé  de  pré- 
venances, du  moins  je  joindrai'  tfuÉ  trtfnrè  de  ftlff.  EdnWibtfm,  céùfc  de  M.  Mtofwfc 
tf  thttt,  et  Lefekdfe  Lqnn*. 


\ 


n. 


\ 


536  EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONGUEUR 

petit  nombre  d'individus  sur  lesquels  ils  ont  concentré  leurs  affections  ; 
un  pareil  événement,  et  il  faut  bien  qu'il  arrive,  est  aussi  un  malheur 
de  famille ,  et  en  a  toute  l'amertume.  11*  éprouvent  presque  une  douleur 
égale ,  quand  leurs  frères,  ou  quelqu'un  de  leurs  amis,  part  pour  aller 
chercher  fortune  ailleurs;  ce  qui  n'est  cependant  que  trop  ordinaire, 
l'île ,  et  toutes  les  îles  ensemble,  ne  fournissant  pas  assez  d'emploi  pour 
toute  la  classe  élevée  de  la  population.  Ce  départ  est  senti,  par  ceux 
qui  restent ,  comme  une  mort;  et  c'est  presque  une  mort  en  effet  pour 
eux,  puisqu'il  est  trop  vraisemblable  tpi'ils  ne  reverront  jamais  ceux 
qui  s'éloignent.  On  quitte  bien  les  îles  Shetland  pour  venir  s'établir 
dans  un  pays  meilleur,  mais  on  y  revient  rarement  Les  amitiés  même 
que  leur  bonté  leur  fait  contracter  avec  les  étrangers  qu'ils  obligent, 
deviennent ,  pour  leurs  pauvres  cœurs,  des  sujets  de  regrets  et  de 
tristesse ,  que  la  voix  lointaine  de  la  reconnaissance  ne  peut  qu'impar- 
faitement adoucir. 

La  nécessité  de  s'expatrier  tient,  chez  les  Shetlandais  des  classes 
élevées,  au  peu  d'extension"  du  commerce  et  de  l'agriculture ,  occa^ 
sionné  par  le  manque  de  capitaux  et  le  défaut  d'exportation  des  produits 
du  sol.  Une  petite  portion  seulement  des  terres  de  chaque  propriétaire 
est  cultivée;  le  reste  sert  de  pâturage  à  de*  troupeaux  de  moutons  et 
de  chevaux  à  demi-sauvages,  qui  errent  toute  l'année  sur  les  collines 
et  dans  les  plaines ,  sans  garde  et  sans  abri»  Le  peuple  défriche  autour  de 
sa  hutte  la  portion  de  terre  strictement  nécessaire  à  sa  subsistance.,  et 
en  paie  la  rente  sur  les  profits  périlleux,  mais  attrayans,  de  la  pêche  ; 
tous  la  font  et  avec  une  hardiesse  qui  n'a  pas  d'exemple.  Six  hommes, 
bons  rameurs,  et  sûrs  les  uns  d/es  autres,  s'associent  pour  occuper  une 
même  barque,  up  canot  léger,  entièrement  découvert  ;  ils  prennent  avec 
eux  une  petite  provision  d'eau  et  de  gâteaux  d'avoine,  une  houssoie,  et 
dans  ce  frêle  esquif,  ils  s'en  vont  hors  de  la  vue  des  îles  et  de  tontç 
terre,  à  une  distance  de  quinze  ou  vingt  lieues;  là  ils  tendent  leurç 
lignes,  et  passent  un  jour  et  une  nuit  à  pêcher.  Si  Je  teirçs  est  beau 
et  la  pêche  favorable ,  ils  peuvent  gagner  chacun  4k  ou  douze  franco 
dans  un  pareil  voyage;  si  le  ciel  se  couvre  et  que  la  mer  gronde,  ils 
luttent,  dans  leur  nacelle  découverte,  contre  sa  fureur,  jusqu'à  ce 
qu'il»  aient  sauvé  leurs  lignes,  dont  la  perte  serait  leur  ruine  et  celle 
de  leur  famille;  puis  ils  rament  et  voguent,  dans  la  direction  de  la  terre, 
au  milieu  de  vagues  hautes  comme  des  maison^.  Le  plus  expérimenté, 
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Assis  à  l'arrière,  tient  le  gouvernail;  et,  jugeait  la  direction  de  chaque 
lame,  élude  ara  choc  direct  qui  suffirait  peur  les  engloutir.  En  même 
teins,  il  commande  les  mouyemens  de  la  voile  ç  il  la  fiât  baisser  chaque 
fois  que  la  barque  est  montée  sur  le  dos  d'une  vague,  afin  de  modé- 
rer sa  descente,  et  hausser  chaque  fois  qu'elle  est  descendue  au  fond, 
afin  que  le  vent  k  fasse  voler  sur  le  dos  de  la  vague  suivante.  Quel- 
quefois, enveloppés  d'une  obscurité  profonde,  les  malheureux  ne  voient 
pas  la  montagne  d'eau  qu'ils  fuient;  ils  n'ont  pour  juger  son  approche 
que  le  bruit  de  son  mugissement.  Cependant  les  femmes  et  les  enfâns 
sont  sur  la  côte,  implorant  le  ciel,  épiant  l'apparition  de  la  barque 
qui  porte  leurs  seules  espérances,  croyant  par  fois  la  voir  soulevée  pu 
engloutie  dans  le  roulis  des  ondes ,  ^apprêtant  à  assister  leurs  maris 
ou  leurs  pères  s'ils  arrivent  assez  près  peur  qu'on  puisse  les  secourir, 
et  quelquefois  appelant  à  grands  cris  ceux  qui  ne  les  entendront  plus. 
Mais  leur  destinée  n'est  pas  toujours  si  funeste.  À  force  d'adresse,  de 
fatigue,  de  sang-froid  et  de  courage,  le  canot  sort  vainqueur  de  cette 
lutte  terrible;  le  son  bien  connu  de  sa  conque  se  &it  entendre  ;  il 
arrive  :  alors  les  embrassemens  succèdent  aux  larmes,  et  la  joie  de  se 
revoir  sfaccrott  par  le  récit  de  l'affreux  péril  auquel  on  vient  d'échapper. 
Toutefois,  pour  ces  pauvres  gens,  l'âpreté  même  de  leur  patrie  a 
des  charmes.  Ils  aiment  ces.  vieux  rochers,  dont  les  formes  hardies  et 
l'aspect,  si  souvent  observé,  leur  marquent  l'étroit  passage  que  leur 
barque  doit  suivre,  lorsqu'au  retour  d'une  pèche  heureuse  et  ramenée 
par  un  vent  favorable,  elle  rentre  dans  la  baie  protectrice,  saluée  pai 
les  cris  des  oiseaux  de  mer.  Us  aiment  ees  cavernes  profondes,  où  ils 
ont  souvent  lancé  leur  nacelle  au  milieu  des  vagues,  pour  aller  sur- 
prendre les  phoques  endormis.  Moi-même,  tranquille  sous  leur  conduite, 
j'ai  contemplé  avec  admiration,  ces  hauts  escarpemens  des  roches  pri- 
mitives, cette  vieille  charpente  du  globe,  dont  les  couches  penchées 
vers  la  mer  et  minées  à  leur  base  par  la  fureur  des  flots,  semblent 
menacer  d'ensevelir  sou»  leurs  ruines  la  frêle  barque  qui  bondit  à  leurs 
pieds.   À  notre  approche,  des  nuées  d'oiseaux  de  mer  sortaient  par 
milliers  de  leurs  retraites,  surpris  de  se  voir  troubler  par  des  humains, 
et  faisaient  retentir  ces  lieux  solitaires  de  leurs  cris  confus;  les  uns 
Relançant  dans  les  airs,  d'pùtres  se  plongeant  dans  les  vagues  et  res- 
sortant presque  aussitôt  avec  la  proie  qu'ils  y  avaient  saisie,  tandis 
que  .des  cétecées  -et  des  phoques  élevaient  çà  et  la  leurs  têtes  noirâtres 
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au-dessus  des  ondes  transparentes  comme  le  cristal  :  partout  la  vie  sem- 
blait abandonner  une  terre  froide  et  humide,  pour  se  réfugier,  plus 
variée  et  plus  active,  dans  l'air  et  dans  les  eaux.  Biais  aussitôt  que 
le  soir  étend  son  voile  sur  ces  sauvages  retraites ,  tout  rentre  dans  la 
paix,  dans  le  silence.  Quelquefois  un  léger  vent  du  sud  adoucit  la 
froideur  de  l'air,  et  permet  aux  astres  de  la  nuit  d'éclairer  de  l'éclat 
le  plus  pur  cette  scène  tranquille ,  dont  aucun  bruit  n'interrompt  plus 
la  paix  profonde,  si  ce  n'est,  par  intervalle,  le  murmure  lointain  des 
vagues  mourantes ,  ou  le  cri  doux  et  plaintif  d'une  mouette  rasant  rapi- 
dement la  surface  des  flots. 

Après  deux  moiS*  de  séjour,  je  quittai  ces  îles,  emportant  des  sou- 
venirs pour  toute  ma  vie.  Un  coup  de  vent  de  l'équinoxe  me  ramena 
à  Edimbourg  en  cinquante  heures.  Ce  passage  brusque  de  la  solitude 
au  bruit  du  monde,  de  la  simplicité  patriarchale  aux  raffinemens  de 
la  civilisation  et  du  luxé  n'est  pas  sans  attrait.  Le  colonel  Elphinstone , 
par  le  plus  obligeant  accueil,  me  prouva  que  l'amitié  n'était  pa»  toute 
retirée  aux  il  es  Shetland.  J'étais  triste,  et  souffrant  de  tant  de  fatigues; 
M.  Elpliinstone  me  reçut  dans  sa  maison,  et  m'y  garda  comme  un 
parent,  comme  un  ami.  Ce  fut  alors  qu'entièrement  désoccupé  de 
mes  observations ,  je  pus  contempler  à  loisir  tout  ce  que  l'état  social 
le  plus  avancé  offre,  dans  ce  pays,  en  institutions  et  en  hommes; 
spectacle  à  la  fois  consolant  et  triste  pour  quiconque  a  passé  sa  vie  au 
milieu  des  troubles  du  continent.  Je  vis  un  peuple  pauvre,  mais  labo- 
rieux} libre,  mais  respectueusement  soumis  aux  lois;  moral  et  religieux 
sans  âpre  té,  tolérant  sans  indifférence.  Je  vis  des  paysans  apprendre 
à  lire  dans  des  livres  où  se  trouvent  des  essais  d'Àdisson  et  de  Pope. 
Je  vis  les  ouvrages  de  Johnson,  de  Chesterfield,  et  des  plus  agréables 
moralistes  anglais,  offerts  en  délassement  à  la  classe  moyenne  du  peuple  : 
dans  des  coches  d'eau,  comme  ailleurs,  on  y  mettrait  des  jeux  de 
cartes  et  de  dés.  Je  vis  des  fermiers  de  village  se  réunir  en  clubs 
pour  délibérer  sur  des  intérêts  de  politique  ou  d'agriculture,  et  s'as- 
socier pour  acheter  des  livres  utiles,  au  nombre  desquels  ils  mettaient 
l'Encyclopédie  britannique,  que  l'on  sait  être  rédigée,  à  Edimbourg , 
par  des  savans  et  des  philosophes  du  premier  ordre.  Je  vis  enfin  des 
classes  supérieures  de  la  société,  assorties  à  ce  haut  degré  de  civilisa- 
tion, et  réellement  dignes  d'y  occuper  la  première  place  par  leurs  lu- 
mières et  par  la  noblesse  de  leurs  sentîmens  j  je  les  vis  excitant,  dirigeant 
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toutes  les  entreprises  d'utilité  publique ,  communiquant  sans  cesse  avec 
le  peuple ,  et  ne  se  confondant  jamais  avec  lui  ;  s'attachant  à  développer 
son  intelligence  pour  l'éclairer  sur  ses  devoirs  et  sur  ses  intérêts  véri- 
tables; sachant  le  soulager  dans  ses  besoins,  sans  lui  ôter  les  vertus 
et  l'indépendance  que  donne  le  soin  d'y  pourvoir;  attirant  ainsi  partout 
ses  regards  sans  exciter  son  envie;  et,  pour  prix  de  tant  d'efforts, 
la  paix,  l'union,  l'estime  réciproque,  la  confiance  mutuelle,  et  même 
une  affection  très  vive,  fondée  d'une  part,  sur  l'habitude  de  la  bonté 
et  la  douceur  des  relations  intimes;  de  l'autre,  sur  la  reconnaissance 
et  le  respect. 

En  quittant  l'Ecosse,  je  visitai  les  contrées  les  plus  industrieuses  de 
l'industrieuse  Angleterre.  J'observai  alors  un  autre  spectacle  :  je  vis  les 
forces  de  la  nature  employées  sous  toutes  les  formes  imaginables,  au 
service  de  l'homme,  et  cplui-ci  réservé,  comme  une  mécanique  plus 
chère  et  d'une  construction  plus  délicate,  pour  les  seules  opérations 
intermittentes  ou  accidentelles  que  sa  raison  divine  le  rend  plus  propre 
à  exécuter.  Et,  soit  que  les  considérations  de  morale  sociale  qui  m'a- 
vaient tant  frappé  eussent  laissé  des  traces  trop  profondes  dans  mon 
âme,  soit  qu'un  grand  système  manufacturier  doive  plutôt  être  apprécié 
dans  ses  résultats  nationaux  que  dans  son  influence  locale  et  particu- 
lière ,  j'admirai  pet  immense  développement  des  manufactures  plus  que 
je  ne  le  souhaitai  pour  ma  patrie.  Après  avoir  salué  Oxford  et  Cam- 
bridge \  ces  antiques  et  tranquilles  séjours  des  lettres  et  des  sciences , 
je  vins  rejoindre  M.  Arago  à  Londres,  et  m'associer  encore  avec  lui 
pour  la  mesure  du  pendule  à  secondes,  non  plus  toutefois  dans  une 
petite  île  presque  déserte,  mais  dans  le  magnifique  observatoire  de 
Greenwich.  M.  de  Humboldt,  qui  l'avait  accompagné,  prit  part  à  cette 
opération,  et  voulut  bien,  pendant  qu'elle  dura,  oublier  la  multitude 
de  ses  autres  talens  pour  n'être  qu'un  excellent  observateur.  L'astro- 
nome royal,  M.  Pond,  se  plut  à  nous  offrir  toutes  les  facilités  imagi- 
nables avec  cet  empressement  généreux  que  les  hommes  vraiment 
dévoués  aux  sciences  ont  toujours,  mais  peuvent  seuls  avoir  pour  tout 
ce  qui  contribue  à  leur  progrès.  Après  avoir  joui  du  plaisir  d'observer 
le  ciel  et  d'étudier  un  des  plus  grands  phénomènes  de  la  nature  avec 
de  beaux  instrumens,  déjà  consacrés,  pour  ainsi  dire,  par  tant  d'ob- 
servations et  dans  un  lieu  renommé  par  tant  de  découvertes  astrono- 
miques ,  je  revis  enfin  ma  patrie  avec  ce  bonheur  du  retour  qu'éprouvent 
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à  vivement  les  coeurs  français,  et  dont  le  charme  était  rendu  plus  4^ax 
encore  par  le  sentiment  intérieur  de  satisfaction  et  de  reconnaissance 
dont  je  lui  rapportais  l'hommage.  Cest  en  effet,  c'est  dans  un  voyage 
entrepris  pour  l'avancement  des  sciences ,  qu'un  Français  peut  ap- 
prendre à  honorer  davantage,  à  mieux  chérir  sa  noble  patrie.  Placé 
hors  du  cercle  des  passions  politiques,  n'étant  point  Attiré  par  l'in- 
térêt ou  l'ambition;  sans  rang,  sans  richesses  qui  le  soutiennent,  il 
n'a  pour  hri  que  les  titres  que  sa  patrie  s'est  acquis  à  la  solide  gknre, 
à  celle  qui  fiât  du  bien  aux  hommes.  11  est  porté  par  le  souvenir  de 
tant  de  services  qu'elle  a  rendus  à  la  civilisation  du  monde,  par  l'ad- 
miration universelle  qu'ont  excitée  tant  de  cheft-d'œuvres  dont  elk  a 
rempli  les  lettres,  les  sciences  et  les  arts.  Semblable  à  Minerve,  cette 
patrie  l'accompagne  sur  le  sol  étranger;  elle  parle  pour  lui ,  l'introduit , 
le  protège,  lai  ouvre  les  cœurs,  et  réclame en  sa  faveur  une  hospitalité 
qu'elleHnème  a  tant  de  ion  et  toujours  si  noblement  accordée.  Aussi , 
lorsqu'après  avoir  atteint  le  but  de  ses  travaux,  il  raconte  à  se? com- 
patriotes tout  ce  qu'il  reçut  d'accueil,  de  secours,  de  bienveillance, 
d'amitié  même,  chez  une  nation  justement  célèbre,  il  éprouve  une 
jouissance  d'autant  plus  pure  à  manifester  l'expression  de  aa  reconnais- 
sance, que  toutes  ces  laveurs  sont  encore,  à  ses  yeux,  de  nouveaux 
dons  de  sa  patrie. 

Note.  Ce  que  j'ai  dit  dans  cette  notice  sur  les  vertus  sociales  de  l'Ecowe  et 
des  îles  Shetland ,  présente  ces  contrées  sons  an  aspect  si  différent  de  nos  ha- 
bitudes continentale»,  que  je  ne  serais  pas  surpris  qu'en  France,  en  Angleterre 
même,  beaucoup  de  personnes  supposassent  qu'il  y  a  quelque  exagération  dam 
cette  peinture,  et  qae  f ai  involontairement  cédé  à  la  prédilection  qu'on  étranger 
prend  toujours  pour  uapays  nouveau  oùilestreçuavecbienveilUnce.  JepuMoepen- 
dant  assurer  que  je  nai  été  que  vrai.  On  me  croira  peut-être  encore  pour  l'Ecosse  ; 
mais  pour  les  îles  Shetland,  où  trouverai-je  des  témoins  ?  Quoiqu'elles  soient  peu 
distantes,  la  difficulté  de  la  navigation,  l'inclémence  du  climat  et  le  défaut  de 
commerce  en  éloignent  les  voyageurs;  et  ceux  que,  par  intenaHes,  la  nécessité 
y  amène,  se  hâtent  de  partir  dès  que  leurs  affaires  sont  tenante*».  Peut-étee 
un  séjour  de  deux  mois,  dans  une  position  libre  et  désintéressée ,  mVt-il  per- 
mis de  voir  ces  îles  plus  intimement  que  ne  l'ont  frit  la  plupart  des  Ecossais 
qui  les  avoisinent.  Aussi  s'en  fait-on  de  bien  finisses  idées  i  Edimbourg  même» 
"Mais ,  en  général ,  c'est  un  plaisir  que  Ton  peut  se  procurer  d'un  bout  de  l'Eu- 
rope à  l'autre,  que  d'entendre  chacun  médire  de  ses  voisins  du  noitL  En  Italie % 
on  regarde  la  France  comme  un  climat  rude  et  sévère;  voyez  ce  qu'en  dit  Alfieri. 
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Ici ,  noas  trouvons  notra  pays  fort  beau;  mau  l' Angleterre  nous  Jetable  1«  séjour 
*  cfa  broailiards»  A  Londres,  on  ne  le  plaiat  nullement  du  climat;  mais  on  parle 

!  de  l'Ecosse  comme  d'une  contrée  presque  privée  duaoleil.  Les  Ecossais  trouvent 

,  cette  opinion  fort  ridicule;  mais  ils  ont  en  grande  pitié  les  pauvres  Shetlandais. 

Ceux-ci y  à  leur  tour,  prétendent  qu'ils  ont  beaucoup  moins  froid  qu'en  Ecosse, 
mais  qtfop  est  bien  malheureux  en  Islande  et  aux  îles  Féroé.  Je  suis  persuadé  qu+ 
les  Islandais  même  ont  encore  quelque  dédain  pottr  le  Spitskerg.  La  vérité  est 
que,  dans  t6u*  les  climats  du  monde,  l'homme  peut  vivre  avec  une  somme  de 
bonheur  à  peu  près  égale,  s'il  y  perte  avec  lui  les  verras  sociales  et  les  ressources 
i  du  commerce  et  de  la  civilisation. 

Mesure  du  Pendule  au  Fort  ,de  Leith. 

La  notice  que  l'on  vient  de  lire  a  suffisamment  expliqué  le  but  et 
la  marche  des  opérations  mites  en  Ecosse.  Je  nfai  plus  à  ajouter,  pour 
chaque  station ,  que  le  petit  nombre  de  détails  dont  la  connaissance 
est  nécessaire  pour  calculer  les  résultats  des  observations.  Je  commence 
par  la  station  de  Leith ,  dont  la  latitude  conclue  de  la  triangulation 
anglaise,  était  55*  5tr  Z'f  N.,  et  la  longitude  3*  io'  18*  à  l'ouest  de 
Greenwich.  Ce  point  était  un  des  sommets  des  grands  triangles  anglais. 

L'horloge  qui  m'a  servi  à  Leith  et  ensuite  à  Unst,  a  été  construite 
par  M.  Breguet.  La  verge  qui  porte  la  lentille  est  feite  en  bois  de 
sapin  bien  sec;  elle  est  percée  de  deux  trous  garnis  de  cuivre,  inéga* 
lement  distans  de  l'axe  de  suspension ,  et  tellement  placés ,  qu'en  fixant 
la  lentille  à  l'un ,  on  obtient  un  pendule  sexagésimal,  et  à  l'autre  un 
pendule  décimal.  Le  cadran  de  cette  horloge  est  sexagésimal,  de  sorte 
que  lorsqu'on  lui  donne  une  marche  décimale,  il  finit  continuer  de 
réduire  les  indications  de  l'aiguille  suivant  le  premier  mode  de  sub- 
divisions, pour  obtenir  le  nombre  de  battemens. 

C'est  une  opinion  assez  générale,  que  les  règles  de  sapin  bien  aéchées 
au  four  et  vernies ,  n'éprouvent  pas  de  variations  sensibles  de  longueur 
par  les  changemens  de  température ,  ce  qui  permet  d'en  faire  des  verges 
de  pendule  naturellement  compensées.  Toutefois,  en  soumettant  des 
horloges  munies  de  pareilles  verges  à  des  variations  artificielles  de  tem- 
pérature d'une  étendue  considérable,  MM.  Breguet  ont  reconnu  qu'elles 
variaient  très  sensiblement  et  d'une  manière  assez  inrégulière.  Ils  pensent  i 

que  cet  effet  ne  vient  pas  tant  d'un  allongement  de  la  verge ,  que  d'une 
torsion  qui  lui  est  imprimée  par  l'humidité  et'  le  dessèchement ,  torsion 
qui  faisant  varier  la  direction  du  plan  de  la  lentille,  relativement  à 


FortdeLcilh, 


54*  EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONGUEUR 

-la  direction  du  mouvement  oscillatoire,  change  le  moment  d'inertie 
de  ses  parties,  et  conséquemment  déplace  le  centre  d'oscillation.  La 
marche  de  mon  horloge  à  Leith ,  a  présenté  quelques  indices  de  cette 
influence.  Mise  d'abord  en  mouvement  le  9,  elle  s'est  graduellement 
accélérée  jusqu'au  17,  où  elle  a  pris  une  marche  sensiblement  uni- 
forme qui  a  duré  jusqu'au  a4-  Le  24,  il  b'6**  &it  une  sorte  de  chan- 
gement brusque  qui  a  fiât  varier  le  mouvement  diurne  de  cinq  secondes , 
après  quoi  l'horloge  s'est  fixée  à  cette  nouvelle  marche  jusqu'à  la  fin 
des  observations.  Je  ne  veux  cependant  pas  tout-à-fait  affirmer  que 
ces  variations  n'aient  pas  été  dues  à  quelque  autre  cause,  car  j'ai  re- 
marqué que  la  corde  dé  l'horloge  n'était  pas  enroulée  d'une  manière 
parfaitement  régulière  dans  ses  premiers  tours.  Il  se  pourrait  -aussi  que 
la  muraille  à  laquelle  l'horloge  était  attachée,  ait  reçu  accidentellement 
quelque  secousse,  car  deux  ou  trois  fois  le  service  du  fort  a  exigé  que 
l'on  entrât  dans  la  salle  contiguë  pour  des  distributions  indispen- 
sables, et  dans  quelques  autres  cas  des  voitures  d'artillerie  pesamment 
chargées  ont  passé  assez  près  de  nous,  pour  ébranler  violemment  le 
pavé  même  de  la  salle,  quoiqu'elle  fût  située  au  rez-de-chaussée.  Au 
reste,  si  je  rapporte  ces  circonstances,  c'est  uniquement  par  un  sen- 
timent de  fidélité;  car  la  manière  dont  les  expériences  ont  été  conduites, 
rend  leurs  résultats  tout-à-fait  indépendans  de  ces  causes  accidentelles. 
En  effet,  on  ne  les  a  commencées  que  le   18,  lorsque  la  marche  de 
l'horloge  était  devenue  parfaitement  régulière;  et  comme  on  les  a  con- 
tinuées sans  interruption  pendant  quatorze  jours,  les  petites  variations 
que  cette  marche  a  pu  éprouver,  ont  dû  se  reproduire  dans  la  com- 
paraison avec  le  pendule;  de  sorte  qu'il  suffirait  que  la  marche  moyenne 
de  l'horloge,  pendant  tout  cet  intervalle,  eût  été  fixée  par  des  obser- 
vations célestes  au  commencement  et  à  la  fin  des  expériences,  pour 
que  la  moyenne  des'  longueurs  du  pendule  ainsi  obtenue  fût  exacte. 
Mais  combien  plus  ne  doit-elle  pas  l'être,  si  l'on  considère  que  l'hor- 
loge a  été  constamment  comparée  au  ciel,  pendant  le  tems  des  expé- 
riences; que  ces  comparaisons  ont  mis  en  évidence  ses  plus  petits 
changeraens  de  marche,  et  qu'enfin  on  a  pu  déterminer  et  employer, 
pour  chaque  jour,  la  marche  individuelle  qui  avait  eu  lieu!  Aussi  toutes 
les  longueurs  obtenues  à  différens  jours,  s'accordent-elles  les  unes  avec 
les  autres,  d'une  manière  extrêmement  précise;  et  quoique,  d'après  les 
remarques  précédentes,  cet  accord  partiel  ne  soit  pas  nécessaire  à  la 
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rigueur,  pour  que  la  moyenne  des  longueurs  soit  exacte  /néanmoins 
il  est  d'un  très  grand  avantage,  parce  qu'en  prouvant  l'excessive  peti-    oil 
tesse  des  limites  dans  lesquelles  les  observations  s'écartent  les  unes 
des  autees,  il  donne  au  résultat  moyen  une  beaucoup  plus  grande 
probanuité. 

Pour  comparer  l'horloge  avec  le  ciel,  on  s'est  servi  de  deux  procé- 
dés :  on  a  observé  des  hauteurs  absolues  du  Soleil  au  cercle  répétiteur, 
avec  un  chronomètre  décimal  de  Breguet,  qui  ne  servait  absolument  qute 
de  compteur ,  car  on  le  comparait  à  l'horloge  avant  et  après  l'époque 
de  ces  observations.  On  a  employé  aussi  des  occultations  d'étoiles  der- 
rière l'arête  d'une  tour,  lesquelles  s'observaient  avec  une  excellente 
lunette  de  Cauchoix,  fixée,  ou  pour  mieux  dire,  scellée  dans  la  mu- 
raille même  du  fort ,  avec  des  crampons  de  fer.  Ces  deux  procédés  se 
sont  accordés  pour  donner  à  l'horloge  une  marche  exactement  pareille, 
comme  on  peut  le  voir  par  le  tableau  suivant,  où  les  observations 
d'étoiles  sont  indiquées  par  une  astérisque  -fr,  et  celles  du  Soleil,  par 
le  signe  O . 

,       Marche  de  l'horloge  sexagésimale  à  Leith. 


Avance  diurne  de 

Désignation 

Jours  des  comparaison  avec  le  ciel. 

l'horloge  sur  le 

des  utre* 

tems  moyen. 

obwrréa. 

1817  Juin  du  1 5  au  17 
17  —  18 

a8'i85 

O 

3o,366 

18—  19 

3o,888 

0 

19  —  at 

!a'i# 

0 

,                          ai  —  aa 

3i,35o 

0 

aa  — -  a3 

33,5.7 

0 

24  — .  a6 

3a, 386 

O  et  * 

37,804 

© 

a6  —  39 

37,7% 

O 

39    —       1    Jufllr 

.      37,687 
3a, 36a 

* 

Vérifications.   17  —  34 

O 

17  —  a4 

3a,49» 
37»795 

* 

a4  _  3o 

O 

û4  —  3o 

37.794 

* 

Les  résultats  que  ce  tableau  présente  ont  été  déduits  des  observa- 
tions par  M.  Blanc,  jeune  homme  distingué  par  son  amour  pour  les 
sciences,  et  auquel  on  doit  la  remarque  de  plusieurs  faits  importans 
sur  la  communication  des  vibrations  entre  les  corps  solides.  C'est  éga- 
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Uement  loi  qni  a  effectué  tous  les  calculs  des  coïncidences  et  des  lon- 
gueurs, pour  les  stations  deLeitb  et  d'Unst.  Je  me  fais  un  devoir  autant 
qu'un  plaisir  de  lui  témoigner  ici  ma  reconnaissance  pour  les  soins  et 
le  zèle  avec  lesquels  il  a  bien  voulu  s'acquitter  de  «  travaJyjAùble. 
Tous  les  détails  de  ses  calculs,  arrangés  avec  le  plus  grand  ordre,  sont 
déposés  à  l'Observatoire  avec  les  registres  originaux. 

Les  longueurs  du  pendule  observées  à  Leith,  obt  tontes  été  sexagé- 
simales. Qb  les  mesurait  avec  une  règle  de  fer  à  peu  près  de  la  longueur 
du  mètre,  et  munie  d'une  languette  divisée  en  parties  égales,  selon  la 
méthode  expliquée  pour  Formentera,  et  suivie  dans  tontes  nos  autres 
stations.  Pour  ne  négliger  aucun  des  moyens  d'observations  qui  pou- 
vaient être  admis  sans  inconvénient ,  on  avait  aussi  adapté  à  cette  lan- 
guette un  vernier  ordinaire  qui  indiquait  immédiatement  la  longueur 
mesurée,  avecledegré  d'exactitude  qu'il  comportait, cfast-a-dire  jusqu'aux 
centièmes  de  millimètre.  J'ai  quelquefois  observé  aussi  ce  vernier  con- 
curremment avec  la  division  de  parties  égales  5  mais  je  n'ai  pas  tardé 
à  me  convaincre  que  ses  variations  ne  pouvaient  pas  être  comparées, 
pour  l'exactitude,  avec  celles  des  coïncidences  observées  à  l'aide  du  com- 
parateur i  et  une  fois  convaincu  de  la  supériorité  de  ce  dernier  moyen , 
dont  j'étais ,  je  l'avoue  %  persuadé  d'avance ,  je  me  suis  borné  à  l'employer 
seul. 

La  longueur  de  la  nouvelle  barre  différait  assez  peu  du  mètre, 
pour  pouvoir  être  immédiatement  comparée  à  l'étalon  de  platine  dé- 
posé aux  archives.  C'était  là  un  avantage  réel  que  nous  n'avons  pas 
négligé.  Nous  avons  fait  soigneusement  cette  comparaison,  M.  Arago 
et  moi,  à  Paris,  avant  mon  départ;  nous  l'avons  répétée  encore  en- 
semble à  Londres ,  après  mon  retour  des  îles  Shetland,  en  nous  servant 
pour  cela  d'un  mètre  en  platine  appartenant  a  la  Société  royale,  et 
dont  nous  avions  vérifié  exactement  la  longueur  à  Paris,  avant  notre 
départ. Ces  deux  comparaisons  se  sont  accordées  si  parfaitement,  que  j'ai 
cru  devoir  les  faire  également  concourir  à  la  détermination  de  la  longueur 
de  la  nouvelle  barre;  ainsi  il.  en  résulte  l'assurance  qu'elle  n'avait  éprouvé 
aucune  altération  dans  le  voyage  d'Ecosse,  ce  qui  est  important  pour 
l'exactitude  des  opérations.  Voici  maintenant;  les  résultats  des  compa- 
raisons mêmes  dont  chacun  est  la  moyenne  de  plusieurs  essais  successifs 
dans  lesquels  la  barre  et  le  mètre  ont  été  substitués  l'un  à  l'autre  sur 
le  comparateur. 
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Lieux  des  comparaisons. 
Paris  ayant  le  départ. . . . 

Londres  au  retour  d'Unst, 
Moyenne 


Exc*s  apparent  du  mètre 

sur  la  règle,  la   languette 

étant  rentrée  jusqu'à  son  zéro. 
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4»""3563 

4 

,353o 

4 

,35i7 

4 

,354o 

4  ,35575 


Tcmperature'en 
degrés  centésimaux. 


ia°i5 
ia, 5o 
13,35 

IhÎL. 
13,17 


Soit  maintenant  F  la  dilatation  linéaire  du  fer  et  P  celle  du  platine 
pour  un  degré  centésimal;  désignons  par  M  la  longueur  exacte  du 
mètre ,  longueur  que  l'étalon  de  platine  ne  représente  que  lorsqu'il  est 
amené  à  la  température  de  la  glace  fondante.  Soit  de  même  Br/  la 
longueur  inconnue  de  la  règle  à  la  température  de  o°.  D'après  cela, 
à  la  température  de  12%  17,  cette  longueur  deviendra  Br,(i  -f- 12, 17. F); 
celle  de  l'étalon  de  platine  sera  devenue  de  même  M(i  +  i2,i7.P). 
Enfin  la  petite  différence  4"u,,,35375  étant  exprimée  par  des  divisions 
de  la  languette,  lesquelles  sont  supposées  valoir  des  millimètres  à  la 
température  de  la  glace  fondante ,  et  sont  actuellement  dilatées ,  il 
s'ensuit  quelle  représente  réellement  un  nombre  de  millimètres  plu» 
considérable  et  égal  à  4W0,,35375  (1  •+•  12,1 7. F);  on  aura  donc,  d'après 
nos  expériences, 

M(i  +  i2,i7.P)  =  (B»+4-,35375)(i  +  i3,i7.F)j 

de  là  on  tire 

u  -t-4    ,00070—    1  +  ia,7>F    —  J»  H-ia,i7.F     ' 

ou  en  remplaçant  M  par  sa  valeur  iooo""*, 

d'après  les  valeurs  de  F  et  de  P  données  pages  458  et  463 ,  le  second 
terme  de  cette  expression  est  égal  à  o"w,o345o  j  on  a  donc  en  définitive, 

Bf  =  gcfi^fi^faS  —  o""V>345o  =  goS^yôi  1 75 , 

telle  est  la  valeur  qui  a  été  employée  dans  tous  nos  calculs,  comme 
exprimant  la  longueur  de  la  nouvelle  règle  à  la  température  de  la'  glace 
fondante. 

Cette  règle  n'est  plus  maintenant  telle  qu'elle  était  alors.  Ayant  eu 
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FondeLcitb  le  projet  de  la  feire  servir  à  Londres  à  de  nouvelles  expériences,  on 
l'avait  un  peu  usée  à  l'extrémité  où  le  couteau  s'applique,  afin  d'en  Cure 
disparaître  une  petite  trace  que  son  tranchant  y  avait  faite  dans  la  der- 
nière expérience  d'Unst,  probablement  par  la  pression  exagérée  que 
j'avais  employée  pour  assurer  son  couteau,  trace  au  reste  si  légère,  que 
je  n'avais  pas  pu  en  déterminer  la  largeur  au  microscope ,  quoique  j'en 
eusse  un  excellent  avec  moi.  Cette  circonstance  m'avait  alors  déterminé 
à  cesser  les  expériences  qui,  au  reste,  étaient  en  nombre  plus  que  suffisant  ; 
mais  je  n'avais  pas  voulu  faire  disparaître  ce  petit  accident ,  avant  d'ar- 
river à  Londres,  pour  me  conserver  davantage  de  constater  encore, 
après  mon  retour,  la  constance  de  longueur  que  la  règle  avait  gardée. 

Craignant  aussi  que  l'ancienne  boule  de  platine  qui  avait  servi  à 
Borda,  et  que  nous  avions  ensuite  employée  en  Espagne  et  en  Fiance, 
n'eût  subi  quelque  altération.,  j'en  fis  construire  par  M.  Fortin  une 
nouvelle  avec  du  platine  purifié  par  MM.  Cnocq  et  Couturier,  et  que 
ces  habiles  fabrîcaos  eurent  la  générosité  d'échanger,  poids  pour  poids, 
contre  du  platine  brut  que  l'Académie  des  Sciences  m'avait  remis  pour 
le  même  objet.  Le  poids  de  cette  nouvelle  boule  dans  l'air ,  a  été  évalué 
avec  des  balances  très  exactes,  et  s'est  trouvé  de  500^,4^5  par  une 
moyenne  entre  deux  expériences  qui  différaient  très  peu  l'une  de  l'autre. 
11  fallait  aussi  déterminer  son  rayon  avec  exactitude,  car  il  entre  pour 
toute  sa  valeur  dans  la  longueur  du  pendule  calculée;  et  ainsi  les  er- 
reurs que  l'on  peut  commettre  sur  son  évaluation,  se  reproduisent  tout 
entières  dans  cette  longueur.  Pour  cette  mesure  délicate,  j'ai  employé 
un  appareil  à  contact  que  M.  Arago  avait  lait  construire  pour  des 
mesures  de  ce  genre;  il  consiste  en  un  châssis  de  cuivre  plus  long  que 
large,  dont  un  des  bords  est  divisé ,  et  qui  est  terminé  par  deux  talons, 
l'un  fixe,  l'autre  mobile,  entre  lesquels  on  place  la  boule  dont  on  veut 
mesurer  le  diamètre.  O»  observe  alors  l'indication  d'un  veraier  attaché 
au  talon  mobile ,  et  qui  donge  les  centièmes  de  millimètre.  On  ôte 
ensuite  la  boule,  on  amène  les  deux  talons  en  contact,  et  on  observe 
de  nouveau  le  numéro  de  la  division  auquel  le  veraier  s'arrête.  La  dif- 
férence entre  cette  seconde  indication  et  1a  première ,  donne  le  diamètre 
de  la  boule.  J'ai  fiât  cette  expérience  de  deux  maniera»,  d'abord  d'une 
manière  comparative,  en  introduisant  oicceaairemmt  dans  le  choisis, 
les  deux  boules  de  platine  ancienne  et  nouvelle,  ensuite  en  mesunui,t 
la  nouvelle  seule  tfune  manière  abolue.  Yatà  h  tableau  do  aarôsul- 
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iats  :  le  zéro  de  l'échelle  était  placé  à  l'extrémité  du  diassifropposée  au  F**tdeLoitk 
talon  fixe ,  de  sotte  que  les  pkœ  geàttds  irtmbFâs  indiquent  les  plus 
petits  diamètres. 

ftomeVattnaicpiéVpar  rîa3e*de  la:  dMaioni 


Ancienne  boule: 

i9""5oa5 
19  ,5ra6 
19  ,5 100 
19  ,5i5o 


Nouvelle  bouts.  Température  cerneau*. 


aomw5ioo 
flo  ,5too 
30  ,5ia5 
ao^f5r5o 


+  i6«5 


Moyennes 19  j5og5  ao  ,511875 

étant  la  plus  petite* 19  ,  5095 

Il  reste,  excès  du  diamètre  de  l'ancienne       

boule^ur  la  nouvelle *., 1   ,002376 

Cette  différence  entre  deux  diamètres  de  platine  est  mesurée  à  là 
température4 de  i6%5  sur  xxae  échelle  eu  cuivre  qui  ne  doit  marquer 
des  millimétrés  qu'à  la  température  de  la  glace  fondante.  Or,  d'après 
les  évaluations  de  Bord  3,  que  nous  avons  adoptées  dans  tout  ce  qui 
précède,  nous  avons  vu  que,  pour  chaque  degré  centésimal,  le  cuivre 
se  dilate  de  0,0000178  de  sa  longueur  primitive  à  o°,  tandis  que  le 
platine  se  dilate  de  o,oeooo8565;  donc  si  la  différence  des  deux  boules 
eût  été  mesurée  à  la  température  de  o°,  par  une  échelle  de  cuivre  di~ 
visée  eu  millimètres,  et  amenée  aussi  à  cette  température.,  elle  eût  été 
réellementiphis  grande  d'une  quantité  proportionnelle  à  l'excès  de  dila- 
tation du  cuivre  sur  le  platine ,  c'est-à-dire  égale  à  i6,5 . 0,0000092 ,  01» 
<Tm,oooi5i&9  ce  qui  la  porte  à  i~,ooa527  j  maintenant,  d'après  les  me- 
sures de  Borda  que  M*  Arago  a  eu  l'occasion  de  vérifier  avec  cet  appareil 
même,  le  diamètre  de  l'ancienne  boule  de  platine  était  36-"m,5i8525 
d'où  -retranchant  la  différence 1    ,00^27 

il  reste  le  diamètre  delà  uooveUelaMle,* 35    ,515998. 

Je  pris  ces  mesures  à  Unst  avec  un  soin  extrême.  Je  déterminai  aussi 
avec  un  soin  égal  le  diamètre  absolu  de  la  nouvelle  boule  et  je  le  trouvai 
de  S5~,5ioo4  ^température  de  ^VResteà  ramener  cette  évaluation 
à  ce  qu'eût  été  le  diamètre,  si  la  température  de  la  boule  et  de  l'échelle 
eût  été  ù\  Pour  cela ,  nommons  P  la  dilatation  du  platine,  G  celte  du 
cuivre,  etB  le  diamètre  inconnu  delà  nouvelle  boule  à  0°.  Ce  diamètre, 
à  lrt  température  4e  17%  deviendra  B(i  •+•  17.  P)y  mail,  d'un -autre  o6té, 
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FondeLeiih.  les  divisions  de  l'échelle  de  cuivre  s'étant  dilatées,  le  nombre  55,5 100 
représente  un  nombre  de  millimètres  plus  considérable  et  égal  à. 
35,5ioo(i  4-  17. C);  on  a  donc 

B(i  +  i7.ï>)  =  35,5ioo(i  +  17.C); 
d'où  ,  B  =  35,5ioo  (1  +  ^~=f)î 

or,  d'après  les  valeurs  rapportées  tout  à  l'heure,  on  a 

C  —  P  ps  o,oooooc)a35 , 
et  par  suite 

35,5100.17.  (C—P)  w-       , 

»+.y.p        =  o-,oo5574 
ajoutant 35    ,5io 

on  a  pour  le  diamètre  absolu  de  la  nouvelle  boule. ...    35    ,5  \55j4 
et  son  rayon 17     > 75779. 

Cette  valeur,  presque  identiquement  égale  à  la  précédente,  vérifie 
à  la  fois  la  mesure  absolue  de  la  boule  nouvelle  et  celle  du  diamètre 
de  l'ancienne  boule  donnée  par  Borda. 

D'autres  mesures  essayées  à  Paris  avant  mon  départ,  m'avaient  donné 
35,5 1 75  à  la  température  de  ia°,5,  ce  qui,  réduit  comme  les  précédentes, 
donne  35,5a  16  à  la  température  de  o\  Mais,  quoique  ce  résultat  ne 
différât  pas  beaucoup  des  précédens,  je  n'ai  point  cru  devoir  l'employer, 
les  expériences  qui  le  donnent  ayant  été  faites  rapidement,  et  plutôt 
comme  un  simple  essai  que  comme  une  observation  définitive;  et 
j'ai  cru  devoir  me  borner  à  employer  de  préférence  la  mesure  absolue 
que  je  viens  de  rapporter. 

Pour  attacher  cette  boule  au  fil  de  suspension,  on  a  dû  construire  00e 
calotte  sphérique.  de  même  courbure,  dont  il  a  fallu  déterminer  le 
poids  et  le  centre  de  gravité.  Le  poids  mesuré  aveed»  balances  très 
exactes,  s'est  trouvé  de  5',635;  quand  au  contre  de  gravité,  y  ai  déter- 
miné sa  situation  par  la  méthode  suivante,  dont  la  disposition  est  re- 
présentée fig.  6» 

La  calotte  ayant  été. laite  au  tour,  je  savais  que  sa  figure  était  de 
révolution  ;  ainsi  son  centre  de  gravité  devait  se  trouver  sur  son  axe  de 
figure,  et  il  suffisait  de  déterminer  sa  distance  à  l'une  des  extrémités 
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physique  de  cet  axe.  Pour  cela,  j'ai  pris  un  fil  de  fer  mince,  dont  la  Fonde Lcîih. 
longueur  totale  était  1 far^jS ,  le  poids  0^900,  e*  j?a£  feit  insérer  à  l'un 
de  ses  bouts  un  petit  pivot  d'acier  qui  entrait  juste  dans  le  trou  de  la 
vis  de  la  calotte,  comme  aurait  fait  le  fil  de  suspension  du  pendule. 
Après  avoir  feit  bien  dresser  ce  fil,  f ai  inséré  son  pivot  dans  la  calotte, 
et  j'ai  suspendu  le  tout  transversalement  à  un  fil  de  cocon  NF,  dont 
j'ai  fait  mouvoir  doucement  le  point  d'attache  jusqu'à  ce  que  la  calotte 
avec  le  petit  pivot  SA  et  la  portion;  AN  du  fil ,  située  d'un  côté  du,  poifit 
de  suspension  N,'  fissent  équ^ibte  au  reste  de  la  longueur  du  fil  située 
de  l'autre  côté.  On  ne  saurait  s'imaginer  à^  quel  point  une  suspension' 
de  ce  genre  est  délicate;  elle  l'est  ace  point,  que  pour  éviter  les  défauts 
subits  d'équilibre    qui  pourraient  la  rompre,  il  feut   fixer  le    bout- 
supérieur  du  fil  de  cocon  à  quelque  point  dfiin  plan-  yertieal,  tel  qu'un1 
couvercle»  de  carton,  par  exemple,  et  piquer  clans  ce  mérite  plan, 
au-dessus  et  au-dessous  du  fil  xpétallique,  .deux  épingles  EE,  destinées' 
à  le  retenir  et  à  limiter  l'amplitude  de  ses.  excursions.  La  position  du 
point  Ntpoi  donnait  l'équilibre  étant  bien  détteuminée^  j'ai  mesuré  les* 
(Ëstanceade  de  point  aux  parties  de  la  calotte  et  du  fil  situées  d'un 
côté  et  de  l'autre;  j'ai  donc  pu  calculer  'le* moment  statique  des  por- 
tions idu  fil  métallique,  relativement  à.  bu,  puiaqu'étant  cylindriques1 
et  homogènes,  leur  centre  de  graviitéseï  trouvait  au  milieu  de  leur  lon- 
gueur. J'ai  formé  de   même;,  L'expression  jdu  moment  statique  de  la 
calotte,  en  multipliant  son  poids  par  la  jdistançe  inconnue  de  son  centre 
de  gravité  au  point  de  suspension  Nj'«et  l'égalité  des  momens  de  part 
et  d'autre  de  N,  m'a  feit  connaître  'cette  distance  GW  qui  étant  retran- 
chée de  GN ,  m'a  donné  la  distance  CG  du  centre  degravité  de  la  calotte 
au  plan  de  sa  base,  laquelle  s?est  trouvée  de  S^fôo.  Maintenant, 
ayant  mesuré  le  diamètre  BB  du  cercle  de  k  base,  et  connaissant  la 
courbure  de  la  calotte,  qui  est  la  même  qpe  celle  delà  boule ,  j'ai  calculé 
la  flèche  GM,  et»  )e  l'ai  trouvée  de  éj^jOiS;  ainsi  le  centre  de  gravité 
de  la  calotte  tombait  en  dedans  de  la  boule  à  une  distance  de  sa  surface 
égale  à  ^oiÔ— S^ôSo,  ou  om*,368i  &  enfil*  retranchant  cette  quan- 
tité du  rayon  de  la  boulé,  qui  est  i7"*,758>,  le  reste  17^90  exprime 
la  distance  du  centre  de  gravité  de  la  calotte7  au  centre  de  la  boule 
distance  que,  dans  nos  formules  générales,  nous  avons  représentée  par  D. 
.  Le  fil  de  suspension,  quoique  toujours  en  cuivre,  n'a  pas  été  non 
plus  de  même  grtjsseur  qtie  dans  les  putra*  expériences.  On  avfcit  cru 
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Fort* Ut*,  s'épewfcvoir  àp*  -cèlent ,  s'-allongeait  gridueUetaent  mus  le  peid»  de 
la  bouta,  dn  manière  à  produite  dan»  la  tongneUr  du  pendule  d'expé- 
rienée  imc  èotte  de  variation  séeulaiw  qui,  à  la  vérité,  ne  pouvait 
ptocfcfck^cFén^rarflanéHe^tant  à  cause  de sa  petitesse,  que  parce  que 
la  réftétitâan  dès  espérinneèfr ,  eè  la  fréquence  dm  coïncidences  observées, 
laissât  que  lie»  en  fedàit  compte,  mai»  que*  cependant  il  était  désirable 
d'éviter.  Par  cette  rase»,  on?  a  employé  dans  les  espériènees  d'Ecosse 
«n  filr plu»  grw?  dont  kpoicfe,  déterminé  avec  beaurtoop  de  soin  sur  deux 
sabres  de  Longueur*  s'«t  trouvé  de  0**2086  par  mètre;  en  sorte  que  cette 
valeur  doit  être  désonJséi  employée  dana  tan  nos  fcaleuk  Maïs  les 
expériences  feites  avec  ce  nouveau  fil,  ont  donné  lieu  de  penser  que 
Faugtueutalien  progressive  de  longueur  dn  pendule  remarquée  pré- 
cédemment ,  n'est  pas  tant  due  à  un  atipngcment  propre  da  fil,  qu'à  ce 
que' les  bottions  des  tis  qui  l'attachent  à  la  queue  dn  couteau  et  à  1» 
tête  de  la  calotte,  sont  quelquefois  un  peu  détournés  par  la  réaction 
élastique  de  torsion  dn  fil,  au  moment  où  Fon  enlève  la  boule  eHe  cou- 
teau, pour  y  substituer  la  barre  dbisée  qui  sert  à  mesurer  la  longueur. 
Du  moins,  en  cherchant,  à  EH  ini  bourg,  les- causes  d'un  allongement  gra- 
duel que  j'observais-,  j'ai  trouvé  qu'un  pareil  effet  de  torsion  avait  en 
Jieu;  et  quand  je  l'ai  eu  détruit  ,*n  serrant  fortement  les  vis  dn  coûtera 
et  de  la  Odette,  il  ne  «'est  plu»  manifesté; 

Dans  les  espérionaas;  précédente»,  on  .avait  souvent  remarqué  avec 
regret,  et  non  sans  quelque  inquiétude,  que  le  tranchant  du  couteau 
de  suspension  n'était  pas  a  beaucoup,  près  aussi  fin  qu'il  aurait  pu  fétre; 
en  outre,  soit  par  le  long  sage,  soit  par  les  imperfections  du  premier 
travail,  ce  tranchant,  vu  au  microscope,  paraissait  hérissé  d'aspérités. 
Lorsqu'on  le  plaçait  ainsi  au*dev*nt  de  la  lentille  objective,  et  qu'on 
jetait  sur  lui  beaucoup  de  lumière,  il  offrait  une  surface  nsguetue 
d'une  largeur  très  sensible,  au  point  que  l'on  pouvait  même  la  mesurer 
très  aisément,  en  plaçant  un  micromètre  sur  verre  au  fyer  commun 
de  l'objectif  et  de  Pooulaire,  et  comptant  le  nombre  de  divisons  que 
couvrait  la  largeur  du  ooutea*.  J'ai  réellement  dfeetaé  sa  mesure  de 
cette  manière,  au  moyen  d'une  excellente  division  en  dixième*  de  mil- 
bmètres,  tracée  par  ftf,  Lebailbf;  je  faisais  grossir  la  lentille  objective 
seulement  9  fins  J ,  oe  qui,  agrandi  par  l'oculaire,  portait  le  grossis- 
sement total  de  l'instrument  «aviron  à  70  fois  le  diamètre  des  objets; 
j'-ai  trouvé  ainsi  que  la  largeur  apparente  du  tranchant  de  l'ancien  cou- 
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teau,  tel  que  l'indiquait  la  trace  brillante  de  lumi^,  réfléchie  par  sa  Fonde  Lcitb» 
surface,  était,  au  moins  de  -^  de  millimètre,  ou.  jo"?%o375,  et  cette 
évaluation  ne  peut  paft  être  en  erreur  de  oM,oo5.  Maintenant ,  si  la 
section  transversale  du  tranchant  pouvait  être  supposée  circulaire,  et 
que  ce  fût  là  son  diamètre,  on  démontre,  par  les  lojs  de  la  Mécanique, 
qu'il  faudrait  en  jetrajacher  la  moitié  x  c'est-à-dire  o"*,^^;,  ou  près 
de  t^ô  de  millimètre  de.  toutes  lç$  longueurs  du  pendule  observées  j  et 
cette  correction  pourrait  .être  plus  .grande  .ou.  moindre,  si  la  largeur 
observée  appartenait,  #.  un  aujtae  gepre,d$  courbure.  11  était  ipopospjble 
d'assigner  cet  élément  d'après  Jç  travail  de  Partis  te,  et  il  était,  fprt 
difficile  de  tçoiwer  quelque  observation  $rçcte  qui  put  le  déten^uier 
avçc  e*actif,ude;  cette,  iucertitude,  se  reportait  4f$ic  rçéce^airempnt 
toute  entière  sur  les  mesures  du  pendule  ainsi  déterminées,  et  elle 
fournissait,  contre  la  méthp^e  <lç  Borda,  unç  objection  réelle  que  les 
savant  anglais  n'avaiejrçt  pap  laissée  oisive. 

Quoique,  à  la  rigueur,  an  ne  jp,ût  prévoir  d'avance  quelle  serait  la 
courbure  d'un  couteau  mieux,  travaillé  que  le  précédent,  cependant  il 
était  à  pséfipmjer  q*V#n  y  trouverait  des  avautagçs.  On  en  fit  donc  çon~ 
strqirç  un<secopd  par  M.  Fortin»  en  lui  reœrorçiandaut  de  donner  à  spn 
tranchât  toqtp  k  finesse  qui  pQprrait  s'a/?corder  avec  uqe  résistance 
suffisante  pour  que  lç  poid?  de  la  h^e  ne  l'altérât  poi^t.ILy  réussit 
avec,  son.  Ijabiletç  ordinaire,  çn  ^ojijiapt  aux  surftoes,  latérales  une  di- 
rection beawco^  p^s  obtuî>e.  qu'euj,  r^e  Vapqit  fipt  jusqju'alor$,  et  pro- 
duisant toute  la  finesse  du  tranchant,  par.  la  netteté  de  la  rencontre 
de  ses  deu*  surfaces.  A^ssi  lç  tranchant  observé  au  microscope  parqt 
incoi^parabJçn^tit  plu*  net  que  Taptre*  et  sa  .largeur  assurée  sur  la 
même  échelle,,  sç  trouy^  sept  fois  plus  petite,  c'est-à-dire  égale  à 
Om",oo53;  la  longueur  de  Ja  qqeue  de  ce  couteau,  qyi  est  un  élément 
essentiel  dqs  expériences,  était  égale  à  4°*"?* 

Comme  ,un  grand  nojnbre  d'expériences  ont  été  faites  avec  le  nouveau 
couteau  et  la  nopvelfc  J>oule  de  pleine,  tant  à  Leith  qu'à  Unst,  je 
vais,  pour  la  ccgnpipdité  du.cidcid,  japprocjher  ici  toutes  les  données 
jaumériqpes  dépendantes  de  ces  élémeps,  pp  les  caractérisant  par  les 
mêmes  lettres  qpû  goy*  ont  servj  dans  le  tablqau  dp  h  jrçge  4^4- 
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Fort  de  Leith.  Rayon  de  la  nouvelle  boule  de  platine  à  la  tempé- 
rature de  o° R   =  17*"  ,76779 

Poids  de  cette  boule  eu  grammes * M  =  5oo* ,4&75 

Distance  du  plan  de  suspension,  au  commence- 
ment du  fil b    =  4°ww 

Distance  du  centre  de  gravité  de  la  nouvelle  calotte 
au  centre  de  la  boule. D  15=  17** ,390 

Poids  de  la  nouvelle  calotte  en  grammes m  =  5*  ,635 

Poids  du  fil  variable p  .  =s  (A— A— aR).o*,ao86. 

Dans  toutes  les  expériences  faites  à  Leith  9  soit  avec  les  nouveaux ,  soit 
avec  les  anciens  appareils ,  les  amplitudes  d'oscillations  ont  été  mesurées 
sur  une  échelle  divisée  en  millimètres,  et  placée  à  91  o"*  du  plan  de  sas- 
pensiop.  Les  pressions  atmosphériques  se  mesuraient  avec  un  excellent 
barofnètre  de  Ramsden  qui  m'avait  été  prêté  par  M.  Mudge,  et  qui 
appartenait  à  la  triangulation  anglaise  ;  il  donnait  les  millièmes  de  pouces 
anglais.  La  température  du  fil  du  pendule  était  indiquée  par  deux  ther 
momètres  placés  au  niveau  de  ses  deux  extrémités.  Ces  thermomètres 
étaient  fort  sensibles,  et  j'avais  vérifié  avec  soin  leurs  indications  à  Leith 
même,  en  les  comparant  dans  la  glace  fondante,  et  vers  ia*  décimaux 
de  température,  avec  le  thermomètre  étalon  dé  Gay-Lussae  qui  avait 
servi  dans  toutes  tes  stations  précédentes.  La  vérification  de  ces  deux 
termes  était  parfaitement  suffisante;  car,  outre  que  l'on  avait  apporté 
Tœaucoup  de  soin  à  la  construction  de  ces  thermomètres,  la  totalité  des 
observations,  tant  à  Leith  qu'à  Unst,  a  été  faite  dans  des  températures 
très  peu  différentes  de  12*.  J'ai  trouvé  ainsi  qu'à  cette  température, 
l'un  des  thermomètres  que  je  nommerai  n*  1 ,  surpassait  l'autre  n*  a 
de  o*,a ,  et  que  celui-ci  'surpassait  le  thermomètre  étalon  de  o*,3o7-  En 
conséquence,  dans  tous  les  calculs,  on  a  retranché  o°,a  des  indications 
du  thermomètre  n*  o  ;  et  après  l'avoir  ainsi  cotrigé,  on  a  pris  la  moyenne 
entre  lui  et  le  n9  a.  Il  n'a  plus  resté  alors  qu'à  tenir  compte  de  l'excès 
de  leur  évaluation  commune  o*,3o7,  ce  qui  n'exige  qu'une  réduction 
commune  sur  la  moyenne  des  longueurs  obtenues  à  chaque  station. 

Il  est  presque  superflu  d'ajouter  que  dans  ces  deux  stations,  la  pierre 
qui  portait  le  plan  d'acier  employé  au  contact,  était  entourée  d'un  feux 
plancher  dont  les  points  d'appui  étaient  pris  dans  le  sol  à  une  grande 
distance,  et  sur  lequel  l'observateur  se  tenait  toujours,  lorsqu'il  éta- 
blissait le  contact  du  plan  avec  la  boule  de  platine  ou  avec  la  règle 
divisée,  de  sorte  que  l'influence  de  son  poids,  pour  abaisser  le. sol  au- 
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tour  de  la  pierre  et  par  suite  cette  pierre  et  le  plan  d'acier  même,  était  f^J^^; 
insensible  et  en  outre  exactement  la  même  dans  les  deux  cas,  ce  qui 
en  aurait  détruit  l'effet  dans  les  résultats,  s'il  n'avait  pas  été  inappré- 
ciable par  lui-même. 

Je  vais  maintenant,  suivant  la  marche  que  nous  avons  précédemment 
adoptée,  rapporter  successivement  les  données  immédiates  fournies  par 
les  diverses  observations,  ainsi  que  les  résultats  qui  s'en  déduisent. 

Expériences  faites  avec  V ancienne  boute  de  platine,  V 'ancien  couteau 
de  suspension,  et  le  nouveau  fil. 


Jours  des 
observa- 
tion». 
1817. 


Baro- 
mètre en 
pouces 
auglais. 


Juin  18 


«9 


90 


23 


Therm. 
det'ab- 
renheit , 
attaché 
au  baro- 
mètre. 


30/950 
a9i94° 
»9,9™ 

39,838 


-L 


Moyenn, 
des  ther- 
momètr. 
placée 
prêt  du 
pendule. 


+5i# 
Si 
5a 
53 
53 

58 
58 
58 
58 

§9 


59 

5o,S 

&,5 

59,^5 

§9>9? 

59,9° 

60% 
60,90 


3»go 


9 

,00 

,o5 
,3o 

,60 
■'f 

5,5o 
&•  jJJ 
5,33 
5,ao 
5,35 
5,io 
5,o5 
5,35 
5,5o 
5,75 

6*o5 


Époques  des 

coïncidences 

en  tems  de 

l'horloge. 


11*10*  i3# 
0.13.57 

9.40.46  <■: 
5.90.98  <«> 
n.93. i5 
o.i3.  o 
1.  ig.3o 
9.3i.i5 
3.48.15 
5".  5.3© 
3.  i.5o«> 
3.46.  5 
4.38.20 
5.33.  o 
o.  4-  ° 
1.57.49  w 

3.58.5©  <«> 

9.i6.3o 
11.  8.  oO> 
11.  5.95  <■> 

1.56.93 

1.41.50 
3.35.19 
4.3o.45 
S.37.33 


Demi-am- 
plitude 
dm  arcs. 


Tempe-  Tempé- 
rature    rature 
lors  du    lors  du 

contact  conuct 
delà 
boule. 


O) 


i4<>55 


i4,65 


i5,3o 


i5,3o 
i5,55 


16,10 


delà 
règle. 


i4°i5 

14,45 

i5,3o 
i5,G5 
i5,65 

16,1 5 


Distance  appa- 
rente du  plan 
de  suspension 
au  bas  de  la 
boule  A. 


ioi3"*"83i4i 

1019  ,84oo5 

ioi3  ,071752 
ioi3  ,o5575 
101 3  ,o5375 

ioi3  ,o5575 


'  <0  Lé  pendule  va  moins  Tite  que  rhorloge. 

(»)  L'mierraJle  est  de  deux  coïncidences. 

O)  Intervalle  de  deux  coïncidences.  

(0  Le  pendule  a  éprouvé  un  allongement  subit  d'environ  deux  dixièmes  de  millimètre,  qui 
parait  dépendre  de  ce  que  la  vis  de  la  tète  de  la  calotte  s'était  un  tant  sou  peu  détournée  par  la 
torsion  Si  fil;  cela  change  un  peu  la  marche  relative  du  pendule  et  de  1  horloge,  mais  ne 
porte  aucune  atteinte  à  PexacOtude  des  observations. 

4*>  Intervalle  de  deux  coïncidences. 

(•)  Intervalle  de  deux  coïncidences. 

(7)  Intervalle  de  deux  coïncidences. 

<•)  Intervalle  de  deux  coïncidences. 


7o 


Iffcît  tfc  LcirH. 
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Cerf  etpérieMcea  ttif minée* ,  fa* tocH'aiicidft «otrttaw,  et faussant cfaiL- 
leurs  le  fit  attaché  k  l'ancienne  beufe ,  )*»  adapté  Fautr*  extrémité  de 
ce  ftiéme  fil  afw  nottfr&tti  emUeatt  de  fi«?»fé*»iOTf  dont  fax**»  préalable- 
ment réglé  avec  soin  les  oscillations  pour  les  accorder  atvcti  te  ntouve- 
ttieiit  du  sjSlèiM.  CèMïn*  la  queue  cta  *iom  eM  contera  ait  pi»  grande 
que  cette  <te  Paneieu  environ  nO""*,  il  «  fallu  couper  t»e  Iragmctar  da 
fil  à  p«*i  près  égftïé  à  celte  quantité,  irvant  de  l'j  adapter.  C'a*  là  le 
seul  changement  que  l'appareil  a  subi. 


Jours  (les 
obserra- 

lîons. 

1817. 


fiiiro 
piètre  en 

poirees 
angfeis. 


Juin  a3 


*3— a4 

a5 


96 


Thcrikr.lftfcjjeft. 
île  Fa  h-  [dcstlicr- 
lenheii  Jmmuèt. 


en  mm*    P*0*»*»  *amt«t 


3o,3î# 
3o,36o 
3o,*3a 

3o,a33 

32,330 

3o,ao6 

*>,i86  f  6*l5o 
Jo,ift'  r  -" 
3o,i&p 
3o, 100 

3o,o5o 

&>,03« 

3o,oi6 
3o,oi3 
3o,oil 
3b,otf 
3o,o8o 
3o,o2o 

*Ô,90* 
39,97° 

39.9 14 

39,020 

a9,9«4 

*9>§io 

29,818 

39,806 
f**7<JO 
1  *ÎTt77» 


è'emjtâ» 

rature 
Ion  du 


delà 

boule. 


3«3</4is<'>4 

1. I5.it 
1.38.45  M 


0.44.35 
3.5ç).i7< 


i'empé- 

ratuie 

lors  «lu 

contact 

delà 

USfc- 


iÔ«55 


3.30. 


S. 38 


l»>  Intervalle  de  deux  coïncidences.      . 


3. 

1. I7.a5 

••■fr.a. 


i?,o» 


•6V39 


0.  5.40  «»    id,  3 
fi3,4r 

l.*l.lft<*).l 
0.46.17 

3. 53. Si 
3.15.56 
•.57.37 
3.4p}  - 
i,i5.ai  <*J 
«(45.M 
è.^7.<a3 
4.  5.  8  <i1\ 

3.8t>.4l 

ô.6o.3o 

4   *.*4 

1.  0.37  w 

36:fr& 

3.18.4G 
36.  r«r 


•A» 


«5,9® 


17,6* 


1^,30 


J2U2 


tG«S6 

10,4 
\6^38 

i6>5© 

17,00 


Distance  ap|%a— 
rente  du  plan 


au  bas  Je  la 
Boule  A. 


\6tfB 


18,10 


rat*  ,*7&75 
i»t*  ,38i75 

i«i3  ,411816 
"■«  »4o7?5 

"*>*  ,4*97* 

m*  ,48443 
ma  ,<7'7$ 

foia  ,5oioo 


î«  H  ^  t  c  va  ïV0,n$  T,le  <lue  1  horloge:  le  fil  est  ch— si  à  m  mm  m.  tmàiiàitému 
«  L  intervalle  est  de  six  coïncidences  :  on  a  laisse  mar^  fc  3»«2^  *2^^ 
<*>  Inieivailc  de  deux  coïncidences.       '  ^^  tefwMu  UuUlfrftMfc 


<6>  Intervalle  de  deux  coïncidences. 
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Ces  abaerFrttioas  feifae,  j'ai  £té  l'a»cienjQe  boule  et  sa  «Jotte ,  aux- 
quelle*  f <»  substitué  fa  wmwtye  Jmhj1*  *t  la  nouvelle  ç&latte ,  en  gardant 
toujours  h  même  couteau  4e  sqspensiap ,  c'est-à-dirç  h  roiiY/eau  cou- 
teau, et  j'ai  recommencé  une  nouvelle  série  d'expériences. 


Jours  des 
observa- 
tions. 
1817. 


Juin  28 

*9 
3o 
3o 

% 


(ITheTHw 

Baro-   IdcFah- 

mùipe  on  penlteit; 

ponces     altaohe 

anglais.  |atibaro- 

jnc.ue 


Moyen 

des thcr* Ejhxjucs  d<$ 

i_    cokieidenreti 

en  tems  de 
l'horloge 


momà, 
places 
pi  es  du 

ncndpl. 


03°oo 
6i,5o 
61,75 
5c),75 
•60,00 
61,00 
61,00 
61,20 

Qi,6q 
63, 5o 
63,00 
63,00 

£>&» 

Ga,oo 

rfo,7*l 

60,75 

floVio 

61^00 

»6a,oo 

61,00 


i6°65 

16,70 
i5,oo 
i5,g/>. 
lu,  ao 
\6,ip 

.7,35 
.6,o5 

16^1 

*6*59 
16,40 


13»  S'ao" 
4.30.  0 

9-44-  « 

O.-tl.    * 

*.  9.55 
iq.5S.4i 
1.36.45 
.3.39.30 
5.17.30 

10.  1 . 3o 
IH.33.  P 
jj.i5.3o 
jo.a*.  o 
u.a?.3o 
4a.-1a.a6 

3.3Ô.    o 

*.a*.3p 
f.44.00 


I 


DADÛ-ara- 

plitudcsdrs 


W«m|>é 
ra  Uirc 
ion  du 

cpntart 

de<la 

boule. 


3°  33' 

1  .12. 
O.  I. 
3.4] 

I.ll. 
o.^o. 

,3.40 
1.9 

i.V 

0.17. 

O.I.Ï. 

3.09. 
a.a3. 

f* 

3.    i. 


ê 

» 

,30 


o 

33 

*9 


I.    2.30 


5F<wp<> 

rature , 
Jazsjâui 
contact 

de  ki  : 

règle  , 


i7<>ro 

16,43 

»i?>°9 

16,75 
rô,9° 

«6,55 
i6,5o 


17,00 
t6,38 

i6,i5 
16,83 

i6,55 

i6,5o 


distance  appa- 
rente du  plan 

de  Suspension 

au  UuMlcia 

Ik>u1c  A. 


1010^68908 
1010  ,73975 

ïo 10  ,73575 
ion  ,o3oq84 

»o<>9  >  79*7? 


<■>  Le  pendillera  plue  vite  one'l'hoYloge.  , 

<*>  Boule  renversée  et  suspendue  par  le  point  opposé. 

0>  J'ai  ressexs^^BHr^OMAksaMtaitecst  *&&*<**&  fa*mm"0 


O) 


B5P5B 


-53WF 


Les  résultats  qui  se  <$ed«*se&*  <le  ees -données,  sont  réunis  dans  le 
tableau,  suivant ,  teSU  <JW  M-  Blanc  les  a  obtenus.  Comme  les  observa* 
tions  du  Soleil  qui  ont  déterminé  la  marota  de  l'horloge  étaient  faites 
le  soir,  l'avance  diurne  qui  en  résulte  est  cçfle  qui  avait  lieu  de  soir  en 
soir  ;  au  lieu  que  Jes  «expériences  se.  faisaient  dans  la  matinée,  consé- 
quemment  la  marche  <k  Fhorloee,  qui  avait  lieu  réellement  alors,  doit 
se  conclure,  par  wftejjpolatiw,,  d'après  Téppque  de  la  journée  où  les 
expériences  étaient  jfôkeg.  M. -Blanc  «fo  pas  négligé  ce  soin;  et  quoiqu'il 
n'en  résulte  aucune  4î^çnçe  syjr  la  mqyççtne  guejrpn  aurait  obtenue 
en  adoptant  la  nupdhe  de  J'herloge  «toile  «qu'elle  se  présentait  d'elle- 

mime»  f^tp»dMtVÊfi^i»sà»  b  m&t&ï  pitea  (^§mtimt  à  otafune 

des  expériences,  en  fiât  mieux  ressortir  l'accord. 


Fort  de  Leicfa. 


550  EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONGUEUR 

1     Pour  faire  cette  réduction  avec  régularité ,  on  a  supposé  que  la  marche 
de  l'horloge  en  trois  observations  consécutives  du  Soleil,  embrassant' 
un  intervalle  de  deux  jours ,  pouvait  être  représentée  par  la  fonction 
parabolique. 

dans  laquelle  le  tems  t  sera,  je  suppose,  exprimé  en  jours.  Cette  fonc- 
tion devra  satisfaire  à  la  marche  réelle  de  l'horloge  pendant  cet  inter- 
valle. Ainsi  en  nommant  /*  et  fjJ  les  avances  successivement  observées , 
de  la  première  observation  à  la  seconde ,  et  de  la  seconde  à  la  troisième , 
on  aura  pour  déterminer  b  et  c,  les  deux  conditions 

qui  donnent  6  =  -^^-,       c==^^. 

*  a  a 

Maintenant,  d'après  cette  loi  de  variation,  la  marche  diurne  de  l'hor- 
loge à  une  époque  quelconque  f,  sera  6+2cf,  t  étant  l'époque  pour 
laquelle  on  veut  la  calculer.  Or,  les  observations  du  Soleil  «ont  toutes 
Élites  vers  six  heures  du  soir,  et  celles  du  pendule  depuis  six  heures  du 
matin  jusque  vers  six  heures  du  soir  le  lendemain.  On  ne  devra  donc 
pas  s'écarter  beaucoup  de  la  vérité,  en  les  calculant  avec  la  marche  que 
l'horloge  a  dû  avoir  à  midi  même,  c'est-à-dire  en  prenant  t=i;  de  là 
résulte  b+act  égal  à  T*  ,  ou  fi  -f-C-j  —  j  en  appliquant  cette  for- 
mule aux  marches  diurnes  rapportées  précédemment,  on  en  a  déduit  le 
tableau%uivant,  applicable  aux  époques  des  séries  du  pendule. 

Jonti  de§  «pcrienctt.  Avance  diurne  de  lliorioge. 

Juin.         18 So*496 

19 3i,ao3 

ao 3a,ii9 

ai....» 3i,q5o 

« 3i,8aa 

r  *3 33,a34 

*::::::::::::::::gg 

«6 37,800 

3:::::::::::::::::|;|      • 
£:::::::::::::::::£:$ 

JnHlef.       1 37,687 

* ...37,687 

Les  expériences  calculées  avec  cette  marche,  ont  fourni  les  résultats 
euivans  : 
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Moyenne  avec  l'ancienne  boule  et.  l'anoie*  coûtera 


14,555^,545573 
994,5a73i3 


+0,018260 


Expériences  avec  t ancienne  boule  et  le  nouveau  couteau  de 

suspension. 


a3-*4 
>4 


\ 


V9£2fi 

a     ' 

1 

1,370» 


ii,5o35 
i,8o83 


i3i,4oi 
i3o,c"' 


i3o,39T 
-  i8,5o3 
ao,57' 


i9tS37 


ao,c 


ai 
a3j 


«6433,74i 


36433,234(86400+163,(579  994,52637g 

86433,  *34|864oo+  13,689  994, 5ai45o 
86433,73986400+  13,683994,503180 


86406+  io,95a994,4834i60) 


+0, 00045 1 


— 0,004478 
»,oa3748 


C>V  Température  croissante;  le  fil  s'allonge  pendant  la  slrie. 
C*)  Température  csoistante;  le  fil  s'allonge  pendant  la  série. 

O)  On  a  rejeté  cette  observation  comme  donnant  one  longueur  évidemment  trop  petite: 
ctfpoad  à  lVpôque  du  saut  brasse  au'a  fftir  l'horloge,  et  est  m  tsttux  de  -fc  de  ntillàietret. 
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— , aie 


Jours 
des 
obser- 
vations. 
1808. 


i  35 


ta6 


V) 


Avance 
diurne  ap- 
pareil te  dn 
jwmdule 
sur  l'hor- 
loge. 

33,5i6o 
97,3555 
ab-frXj3$ 

46,3o3s 
3i,7o64 

45,0000 
33,783o 

66,3069 

Jtftft 
£:$ 

3i,5gc 


Confec- 
tion # 
d'ampli- 
tude ad* 
dilne. 


Avance 

diurne 

du  pendule 

surrhorlooe 

corrigée 


i5,n6i8 
/j,o3i7 

9>36ip 
itp1aj 

0,691 3 

i8,io85 

7  H5» 
3^77 

4*699» 

34,3iî7 
la 


i^SoK) 
4,57{o 
"i797> 


"a5,o85 
35,578 
34,33i 


TJ  ombre 

d'osciila» 

lions  de 

ri  101  loge 

en  nu  jour 

moyen 

soUixe. 


35,633 
36, 1 03 


~gS,3o3 


~3o>95 
>49 


«7»  793 
_?9z°fa 


38,3l3 


86437,804 


Nombre  dios- 
ci Nations  Jnfi- 
i»iment<pc|ites 
du  pendule  en 
un  jour  moyen 
sotaire. 


sa 

Loosueur 
conclue  du 
pendule  n  se- 
condes dans 
ieiride. 


FxnrlsnVt 
résultat». 

parties  ad-1 
lourde  la    ' 

jnr-ycnpr 


86400+  i3,463 


8.437,804  86J00+  I3,5oo 


jM'i8 


Sif85T 

i,Go3 


86437,800 
86437,801 


^9tÔ85 


8frVj8g 

39,375 

^9»793 
a94o8 


f, 94, 539*7° 
9>i,54«)o83 


«4^H-  9,4:0  &pi,343oo,3(o 
W400+    frtyo^feyifo 


86437,789^0^    ^8o3594,$o4ïV 
,86437,7891864004-    P,3^99t,M6>> 


Moyenne  avec  l'ancienne  boule  et  le  nouveau  couuau ,  «B-pceftanl 

toutes  |c«  observation» 

En  rejetant  l'observation  du  34.'.  • . . 


-ho,  01 35  J3 

+0,oi4tS5 

+0,017164 
+0,001313 

O,oaio35 

0,003743 


Expériences 


M  **m*)lk  bmle  -ei  <$?  nouveau  couteau  de 
•êUëptHêàfn. 


u 


»9' 


Jaill.  1 


a5,6i3^ 


3T6Î5"  86437,^84 


53,83i8 


ttxMfBv****' 


SOD3473 
+p,oi3186 


86437,^7^00+  6tfx^jh£to.Uf>,<*»444\ 

86437,aB7J^c#4.-6^^L94fftrcjp<    l-p.ooQiotl 
86437.087  mtmh  <M»W'fe^)W'OMl8lil 


>™2n864^G89{pQ^^  ^tp,ooo«37 

»745 


»-**, 


Moyenne  avec  la  nooualaa  fconbiot>ànpo 


o^7^1^ojs+po3#o43i 


I-*,!»!*© 


(■)  Boule  retournée.  W  Le  fil  a  été  raccourci. 
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Le  premier  résultat  remahpiabk  cptè  oe»  expérience*  présentent  >  c'est  Fort  fe  Leitb. 
que  la  lol^ueor  trouvée  aveele  nouveau  ffl  etRncKnne  bevde  est  la  mémer 
à  quelques  millièmes  de  millimètres  près,  soit  <jue  Ton  ait  employé 
Fancien  ou  k  nouveau  oonleaxr  de  suspension.  Or,  «es  deux  couteaux,, 
sî  différent  pcMnr  k  finesse  et  le  poli  dé  leur  tranchant,  n'avaient  Irea 
probablement  pas  le  même  rayon  de  courbure.  Où  peut  meme.affiÙM 
mer  qu'ils  ne  l'avaient  pas,  car  l'ancien  couteau,  déjà  employé  dans 
Vn  si  grand  nombre  d'expériences  ,  avait;  son  tranchant  tout  sillonne 
de  dentelures  très  sensildes  au  microscope,  qui  le  faisaient  paraître 
comme  Une  large  surface  toute  hérissée  d'aspérités.  Puisque  ce  couteau^ 
dans  un  tel  état,  donne  un  résultat  pareil  à  l'autre,  ou  du  moins  si  peu 
différent  que  l'écart  tombe  dans  les  limites  des  erreurs  inévitables  qu£ 
comporte  ce  genre  d'expériences  >  il  en  faut  conclure,  non  pas  que  la 
théorie  des  oscillations  sur  les  surfaces  cylindriques  est  fausse*  ce  qui 
serait  absurde,  mais  que  dans  ce  mode  d'expérience,  les ]  oscillations  ne 
s'opèrent  pas  sur  des  surfaces  cylindriques ,  comme  on  avait  été  porté  à 
le  supposer  d'abord  ;  qu'elles  se  font  en  réalité  sur  des  surfaces  3e  cour* 
bure  quelconque,  Mais  infiniment  petite* ,  qui  terminent  Jts  aspérités  du 
cottteau.En  effet,  la  supposition,  d'un  tatasbant;  <¥iine  jpratele  fme*5c* 
terminé  par  une  ligne  laafeksawkîqueneBt  pecti%ne  et  continuât r  *st 
impassâde  j»  remplir  .rigoureusement  .avec.  L'acier  y  et  peul-é*te  avec  au 
métal  quelconque.  Un  pareil  tranchant  n'est  donc  jamais  en  réalité  qu'une 
scie  plus  ou  moins  fine*  dont  les  dents  sonJL  formées  par  les  petites 
aspérités  du  grain  du  métal  j  de  sorte  que  l'axe  de  suspension  «et  réelj 
lement  déterminé  par  la  série  de  ces  petites  aspérités  sur  lesquelles 
l&'roiifctattTepesetot  touché  kpkrtdejittpfenÉNnu  Aùufet*n  ofhéeaat  atec 
des  couteaux  assez  fins  et  assez  sensiblement  rectilignes  pour  que  ces 
aspérités  soient  'très  fines  et  que  3a  série  des  poitits  dé  contact  4oit 
ÈehsSAettterà  en  ligne  droite ,  il  paraît,  parles*  expériences  précédentes, 
que  tous  les  couteaux  stecwrttertmt  &  donne*  la  ttâie  longuets  èû 
pendule,  swri  qtf9  sôit  besoin  d'autcmet^it^iMi  dépendante  de  km 
rayua  &ô  eorurtaïte;  et  cette  conclusion  se  trouve  parfaitement  conforme 
à  ce  que  Fôn  pouvait  déjà  itfférer  de  jrtlksieurs  autres  résultats  précé- 
demment obtenus»  9  tels  que  t*.  k  constance  •et  l'égalité  des  longueurs  du 
pëtfdtde,  ofetemies -par  Bdfrda ,  avec  des  couteaux  «changés  de  perkk 
ffivets,  qcd  detaiéritt,  $&r  leur  pression ,  ehâfcger  la  couAure  du  tran- 
chait de  ceé  couteaux)  *?.  l'égdité  de  ces  longueur»  •obttetmes  par  Borde 
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Fortdt  Leiih!  et  P**  n0Ui  •  l'Observatoire ,  avec  des  pendules  de  dimensions  extrême- 
ment différentes ,  le  sien  ayant  douze  pieds  et  le  nôtre  seulement  74  cen- 
timètres; 3*.  enfin  l'égalité  parfaite  que  j'ai  obtenue  de  même  aux  îles 
Shetland,  en  employant  pour  les  expériences  une  longueur  de  fil  qui 
donnait  successivement  le  pendule  décimal  et  le  pendule  sexagésimal, 
toujours  avec  le  même  couteau. 

D'après  ces  remarques,  je  combinerai  ensemble  les  trois  systèmes 
d'observations  faites  à  Edimbourg,  en  les  faisant  concourir  chacun 
proportionnellement  au  nombre  d'expériences  partielles  qu'il  renferme , 
c'est-à-dire  en  multipliant  le  premier  résultat  par  6,  le  second  par  9, 
le  troisième  par  7,  et  divisant  le  résultat  par  32.  Or,  nous  avons 
trouvé  r 

1er  système,  ancienne  boule,  ancien  couteau. .  • ,  gç)4mm,52'j5i3 
2e  système,  ancienne  boule ,  nouveau  couteau. . .  994  ,525928 
3*  système,  nouvelle  boule,  nouveau  couteau....     994   ,5aoio5. 

Delà  on  tir», 

Longueur  du  pendule  simple  sexagésimal  dans  le 
vide  à  la  station  du  fort  de  Leith. . , . . 0^,994524453 

Réduction  au  niveau  de  la  mer  pour  une  hauteur  • 
de  2  mètres * • » •     o  ,ooooo656i 

Donc  longueur  du  pendule  simple  sexagésimal  dans 
le  vide  et  au  niveau  de  la  mer  au  fort  de  Leith,  lati- 
tude 55#58'37" 0,994531014 

Mesure  du  pendule  simple  à  Unst,  la  plue  boréale  des  lies  Sethland. 

Cette  station,  la  plus  extrême  de  l'arc,  a  été  établie-  dans  une  maison 
*"*  située  presque  au  bord  de  la  mér ,  et  appartenante  à  M,  Edmonstan.  La 
latitude  telle  que  la  donnent  plusieurs  séries  de  hauteurs  du  Soleil  était 
de  6o°45/25".  Les  appareils  étaient  les  mêmes  qu'à  Leith,  et  disposés  de 
b  même  manière.  L'horloge,  rendue  successivement  sexagésimale  et 
décimale,  fut  réglée  par  des  hauteurs  de  Soleil  prises  le  m&tfti  çt  le  soir 
avec  lé  chronomètre  décimal  de  M.  Breguet,  qui  ne  servait  proprement 
que  de  compteur ,  car  on  avait  soin  de  le  comparer  à  Hiorlogç  immédia- 
tement avant  et  aprçs  les. observations  de  chaque  jour.  Les  séries  ainsi 
transportées  à  l'horloge  étant  calculées  ^  ont  donné. les  résultai  suivons 
qui  sont  exprimés  en  secondes  sexagésimales» 


L 
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^  Jours  et  époques  des 
observations  comparées. 


Avance  sexagésimale  de 

Thorloge  tnr  lé  jour  moyen 

dans  l'intervalle  compris  euire 

les  observations  comparées. 


La  maicne 
de  l'horlojje 
est  sexngéM- 


La  marche 
de  l'horloge 
a  été  rendue 
décimale. 


-1817.  Août   10  soir    —11  -soir  .  .   . ffîoGH 

10  matin— 13  matin. .   .  . 4fi>&7* 

•11  soir    —14  soir..    ..........  *47*ll9 

i3  matin— 16  matin.  •   ..........  47 > 9°^ 

14  soir     — \j  soir..  . /fi>l^& 

17  soir     —19  soir..   .   .    ....   .'.'-.   •  4fi,&& 

19  soir     — ao  soir.. .  4.9>a.99 

ap  soir     — si  soir. 4$> 800 

ii5  matin —a5  matin.  .  .  '.    .    . 48,989 

ai  soir     — -#4  «oir..   .    .*..   .   .   ...   .   .   .  49»  4^9 

a3  matin—  a6  matin. .   .    .  48,801 

a4  soir     —37  soir 49>°46 

29  soir    — 3o  soir -*   .   .    .    ...   .  ..  35,443e'5 

3i  matin—  a  sept. .matin..    .......  35,970 

30  soir     —  3  soir 35 , 7 1 1 

Sept,    a  matin—  5  matin... 35,ao7 

5  matin-  —  9  matin.  ..........  34,535 

5  soir    — ~vq  soir. 34,738 

1  Dans  ce  tableau  on  n'a  comparé  entre  elles  que  des  observations  de 
même  espèce,  c'est-à-dire  faites  toutes  le  matin  ou  toutes  le  soir,  afin 
d'éviter  l'influence  des  erreurs  constantes  dont  on  sait  aujourd'hui  que 
les  cercles  sont  susceptibles.  Car  l'effet  de  ces  erreurs  .étant  d'augmenter 
ou  d'affaiblir  toutes  les  distances  zénithales  d'une  quantité  constante,elles 
altèrent  la  grandeur  des  arc»  que  l'on  conclut  d'observations  faites  des 
deux  côtés  du  méridien;- au  lieu  qu'elles  se  détruisent  mutuellement, 
quand  on  compare  des  observations  fiâtes  d'un  -même  côté  de  ce  plan 
et  à  peu  près  à  une  même  hauteur.  .Maintenant,  pour  lier  .entre  eux  ces 
-deux  systèmes  de  résultat*  de  manière  à  conclure  de  leur  ensemble  la 
vraie  marche  de  Fhorlogç,,on  est  parti  de  la  première  observation  de 
chaque  système  comme  d'une  épeque  donnée;  et,  d'après  les  seules 
observations  de  ce  système,  on  a  calculé  successivement  de  douze 
heures  en  douze  heures  l'indication  absolue  de  l'horloge  pour  toute 
.  l'étendue  de  tems  qu'elles  embrassaient;  après  quoi  oh  a  rejoint  les  deux 
:  systèmes  à  la  première  époque. qui. lçur  était  commune,  et  L'on  a  pris 
la  moyenne  de  leurs  indications,  sur  laquelle  on  -a  calculé  la  marche 


'.Unit. 


(■)  L'avance  est  encore  exprimée  en  seconde*  sexagésimales  d'une  horloge  fictive  qui  ferait  86$oo 
bettemsns  pendant  que  l'horloge  devenue  décimale,  en  fait  ioooooj  celle-ci  a  marené,  dans  êp+ 
~aonvel  état,  depuis  le  17  au  soir,-  après  les  observations  du  Soleil;  mais  on  n'a  commencé  à. la 
<  comparer  sur  ciel  que  depuis  le  39 ,  c'est-à-dire  après  lVoitlaissee  marcher  deux  jours* , 

7* 
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Uni»  '•'  définitive.  Par  exempte,  pour  le  tems  où  L'horloge  est  restée  sexagé- 
simale, on  e*t  parti  du  10  août  au  matin*,  et  l'en  est  allé  jusqu'atr 
1 3  mtftin  avec  la  marehe  observée  fà'^l2  î  de  là  on  a  continué  jusqu'au 
16  matin  avee  la  nouvelle  marche  observée  47%9o5 ,  et  ainsi-  de  smte 
jusqu'au  26  maftin,  où-  se  termine  ce  système  de  séries»  Cela  fait,  011  a 
recommencé  le  même  calcul  pour  les  séries  du  soir,  en  partant  de  la 
première  faîte  le  10  août  au  soir;  mais  au  lieu  d'écrire  pour  celle-ci 
0V0",  on  a  écrit  oVaS^aSô,  «comme  le  donnait  la  marche  déduite 
de  la  premier?  série  du  matin.  On  a  ensuite  continué  à  calculer  les  in- 
dications de  l'horloge  de  12*  en  ia*  avec  les  marches  jaeecssives  don- 
nées par  les  séries  du  soir  jusqu'au  27'  soir  où  elles  finissent,  et  l'on 
a  obtenu  ainsi  une  suite  d'indications  absolues  extrêmement  peu  dif- 
férentes des  premières;  on  a  pris  une  moyenne  entre  les  unes  et  les 
autres  pour  tous  les  jours- où  B  y  *vait  des  observation* réellement  faites 
dans  l'un  eu  l'autre  système ,  et  ces  indications  moyennes  comparées 
entre  elles ,  ont  donné  la  marche  définitive  de  l'horloge  que  l'on  a  au 
devoir  adopter.  Cette  marche,  peu»  tout  k  team  des  cxperiesoc*,  est 
«primée  dans  k  tableau  svkaot  : 

t  A**wot  4m  nuAijm  êm  te 
'  jtur  moyen  danc  riotervalle 

Jovn  et  «tpoqttct  dct  comprâcaitekMhH 


1817.  Août  10  matin— 11  soir  • 

ai  soir    —  iS  matin.  . 

*3  matin— 1X  soir 

ïâ  soir    —16  matin 

16  matin— 17  soir ♦   .  .  4B,5fa5      LVwiè^itw, 

17  soir    — 19  soir*..  .    ♦   . <Î8«6q7q  y  ^fo^***™1"* 

13  soir     -ao  soir 4i>^o/™3£f^ 

ao  soir    — ar  soir;. -     - 

&i  aok    •— *3  mtia* 

a3  matin  — %i  soir '...''. 

ai  soir    — ao  matin.  ........  48^*35 

matin -07  »oirv 49ycç»3. 

swr    — n3i  matin 4i,oaa  \ 

2  matin—  a  matin 4i>48*   I   M**>B««t ■*•- 

Sept,    a  matin—  3  soir £i.*fo  f  é?e  dëciSÎ»1«»  el 

3  soir    —  6  matin. 40^8   (  cm»**»  «<»•- 

5  matin—  o  matin.  .   .   .   .   .  /  .  .  4o,oB$  A  d^  dêdfntle* 

S  «satin— 9  joir. *...  4o,l48  J 

Qariqne  k  fréquente  «t  k  multiplicité  des  observations  d'où  ces 
résultats  sont  déduits,  me  parussent  suffire  pour  inapirer  toute  coq- 
fiance,  je  crus  devoir  7  pour  plus  de  sûreté,  me  donner  quelque  moyen 
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3e  vérification.  Cë0t  ptttrcqacft  ayawt  traité  pris  èà  hb  «arbora  de" 
M.  Edmonston  un  petit  mur  en  maoeonerie  qui  ne  posât  aise?  soMej 
je  fia  construire  à  Fun  des  angles  une  petite  cabape  en  pierres  sèches  , 
avec  un  toit  coupé  par  upe  trape  du  côte  du  sud,  et  je  scellai  dans  la 
pierre  angulaire  du  mtfr  même  une  lunette  murale  de  Cauchoix ,  munie 
intérieurement  cfun  micromètre  dont  les  fils  une  fois  amenés  ar  ïar  po-* 
sition  que  Pofc  désire  r  petrtettC  set  fewr  Avark&lettiettt.  J*cîftsemî  dan* 
cette  lunule  des  passages  cPétcftles,  principalement  de  a  (te  l'Aigle,  ëS 
.  la  comparaison  de  «es-  passage  nfe- donné  une  marche;  de  Fhtaloge  qui 
n'a  jamais  différé  cte  pkia  de  -jfede  seconde  de  celle  que  j'ai  rapporté* 
Câpres  les  seules  observations  du  JWleiL  Toutefois  j'ai  cru  pins  sûr  dis 
n'avoir  égard  qu'à  cëlle-^i,  «on  que  les  passages  à  la  lunette  Ôxç  ne  m* 
par^sent  Urès  horis,engéhéral,£ur*1:out  qjuaud  on  ptfut  observer'  plusieurs 
étoiles  qui  se  vérifient  l'une  par  Fautfe>.înaà£  parce  qae,  dan*  la  situation 
particulière  bit  je  irte  tréuVaiff,  tria  -cabane  en  pierre*  sectes  était  trop 
petite  pour*  que  la  pluie  tvep&t!  pad  ^infiïtrtfr  jusque  sous  fe  pan  de  mur 
auquel  ma  lunette  était  scellée,  ôe<  qui  a  bien  pli.  lui  damier  <]uelquetf 
petit»jtoo*v<*nen&*foitt  je  ft*ai  pu  rt^a  percevoir,  ïî  me  suffira  dbtoc  d'avoir 
présenté  lés  passages  aintsi  observés^  seulement  comme  une  vérification 
dek^ttMMheqiK-d<M»enftles  observations  du  Soleil;  et,  pour  achever  de 
donner  confiance  dans  ce&dêraières,  je  répéterai  icï  ee  qn»  j*ad  4éjà  dM 
•dans  plusieurs  ded  stations  précédentes,  savoir,  que  lea  expériences  du 
pendule  ayant  étéf  continuées  pendant  u*  frand  nombre  de  jours  consé- 
cutifs, sans  aucune  interruption  f  le»  petites  vacations  que  l'horloge  a  pu . 
éprouver  (Sans  l'intervalle ,  s'y  sort  BeGeSsairement  détruites  pour  m 
laisser  dans  les  résultats  que  ¥n*flbeft&  db  sa  irardte  moyenne,  telles 
que  la  donneraient  la  première  et  la*  dtonièrtf  obdemlion;  dfoùil  suit 
^ue  le»  «FeuEfr  possibles ,  étant  divisées  par  le  nombre  de  jours  >  ntt 
laissent ,  sur  la  longueur  du  pendule ,  augure  ûfteertitudeseagiblâ. 

Il  me  reste  à  dise  qaey  chas^ces-  expériences  comme  <faus'  c&fies  de 
Leith,  les  amplitudes  d'extension  du  fil  du  petwfute  dût  été  tlitestiréeJÉ 
sur  une  échelle  horizon  ta-fe  divisée  en  rtftlîrmètres.  Tarrt  ^ae*  le*  pendule 
*  été  sexagésimal ,  l'échelle  a  été  placée  à  g6cr*du  iritm  desnspebsion, 
et  quand  il  est  devenu  décimal  y  elle  l'a  été  à  68a*"".  Los  premières  séries  , 
depuis  le  10  août  jusqu'au  16,  ont  été  faites  par  le  capitaine  Bfudgé  et 
moi.  Toutes  les  autres  Font  été  par  moi  seul,  le  capitaine  étant  tombé 
malade  -et  étant  retourné  en  Ecosse  à  ma  sollicitation.  Je  vais  mainte* 


u*u< 


Une*. 
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nant  rapporter  les  élémens  immédiats  des  expériences  dans  la  forme  que 

«*us  avons  préoedemmait  adoptée. 

Expérience*  avec  la  nouvelle  houle  et'  le  nouveau  couteau.  Le 
fil  est  de  cuivre  et  du  n*'  9. 


Jours  des 
observa- 


1817. 


Août  10 
11 

i3 

i4 
i5 
t6 
«7 

18 
«9 


Baro- 
mètre en 
ponces 

anglais. 


TEST 

duba- 
romècr. 
division 
Fahren- 
.  faciL 


a9,;;o 
«9»  5a* 
99,536 

99,55o 

29,620 

99,65i 
99,65a 
39,570 

& 

39,869 
39,870 


Tbenn. 
prêt  do 

Sndulc 
t.  cen- 
tésimale. 


H-i3°o3 
ij,65 

i3,7fj 
i3,35 
i4,i5 
iI,3o 
iî,55 
»3,57 

Ul,IO 
14 1,00 

H>»lo 
u  ,©5 
i<  ,10 
ià,i5 

13,30 

i4>&> 

I3,s5 
ia,85 
i3,io 

>3;?o 

13,45 

13,95 
i3,3o 
i3,oa 
11, 80 
La,3o 
ia,68 
12,80 
tt,6o 
ii,68 
",95 
la, 10 
19. 00 


Epoques 
dés  coin* 
cidences 
m  tenu  de 
l'horloge. 


ai  i.îo 
io.î3.3o 

4.{8.3o 

9. SI. 19 

i.a3.  o 
î. a6.i5 
,  é.ai.3o 
1.37.10 
9.58.45, 
q.3o.3o 
1.  5.  5 
a.37.90 

9»9«  * 
11.35.10 
4:18.  o 
É.59.J0 

9.    9t5o 

le. ii. 10 
1.56.90 
8.9i.5o 

11.4J.fo 

,    1.13.    O 

3.40.30 

*J).    O 

II. 57.5o 

KSO.SO 

3.55.  o 
9.98.  o 

11.30.  O 
Or5l.    O 

3.19.  0 
3.4?.  O 


Denû-am-. 
plitude 
osa  aies* 


737104 
0.W.16 

S.tt.IO 

0*43/37 

0.30. 30 

s. 34:i5 
0.43*31 
0.90. 30 

3 
O, 
,0 

0.61.45 

o.36.  3 
3.53.37 
i.33.  9 
.0.39.11 


t5>, 

».94«    3 

>.38.5i 


0.51.45 
0.94.  a 
3.38.51 
0.55.36 
o.36.58 
o.a5.5i 
3i  1.  o 
0.59.  8 
0.30.45 
0.35.53 
S.  1.  o 
1.36.  5 
i»  3.5o 
0.40. 


(•> 


(0) 


M 


TSF 

rature 

lors  du 

contact 

delà 


olho 


i3,3o 
i3,4o 
14»  >5 

»4,o7 
i3,i5 


18,70 
t3,o5 
«,90 


TcMpê» 
rature 
lorsdn- 
contact 
delà 
règle. 


Distance 

apparente  du 
plan   de 


i3,oo 
i3,95 
14,13 
'  13,93 
i3,o5 

14,00 

13,85 

13,78 


a*  Sa»  de  U 
bouJeA. 


ion,  16441 

1011,16175 

ton,  15*31 
1010,79141 

ioro»  75975 
1010^80041 

ttuo,  81407 
roio,  73841 
1010,74309 


ti,i5     roto,  74*75 


(O  Le  pendule  va  plus  Tito  crue  l'horloge. 

I»)  Intervalle  de  deux  coïncidences. 

<»>  Le  pendule  va  plus  vite  crue  l'horloge;  on- a  raccourci  un  peu  le  fiL 

U>  Intervalle  de  trois  coïncidences. 

<')  Intervalle  de  denx  coïncidences. 

<•>  La  boule  est  retournée  ;  le  pendule  va  pku  vite  que  l'horloge. 

{»>  Intervalle  de  trois  coïncidences. 

<•>  Intervalle  de  deux  .coïncidences. 

(s)  Intervalle  de  deux  Coïncidences. 
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Google 


DU  PEHDULE  A  SECONDES* 
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Expérience  avec  V ancienne  houle  y  le  nouveau  couteau  et  le  même 

filn°g. 


Un*. 


Jouit  des 
observa- 
tions. 
1817. 


Août  ai 


a3 


35 


26 


»7 


Baro- 
mètre en 
ponces 
anglais. 


Therm. 
duba- 
romètr. 


»9,556 


Fahren- 
heit, 


Therm. 

près  do 

pendule 

air.  cen- 

ttesimale. 


54,5o 


it?8o 

n,58 
11,78 
11,90 
11*80 
13, io- 

12,58 
i2,a5 
12, o5 
12,  26 
i3,i0 

3$ 

i3,55 
i3,.oo 

3:S 

i3,i5 
i3,20 
i3,3o 
12,83 
«,95 
12,40 
12,23 
i2,3ô 
12,07 
11,80 
11,80 
11,80 
12,53 


Epoques 
des  coïn- 
cidences 
en  tenu  de 
l'horloge. 


1*  3'  o' 

a.33.  o 

4-i5.3o 

8.17.30 

9.48.30 

ii.28.3o 

8.30.40 

10,  8.  o 

ik43.  o 

ï-.a3.  o 

3.23.  o 

4;5l.IO 

0.37.  O 
8.ao.3o 
11.1g.  o 
12.57.  o 
i-.5i.  a 
3-.17.30 
4.5o.  o 
8.38.3o 

10.  9.  o 
n.jg.  o 

1.32.   o 

3.41.40 

4-12.30 

8.13.20 

9.37.40 

11.  12. 4o 
12.53.20 

2. 11. 3o 

3.45.40 
8.25.40 

g.55.  o 
i.i3.5o 


Demi- 
amplitude 
des  arcs. 


2»i6y43l'CO 
1.21.10 
0.48.  3 

îiii'J? 

0.48.  3 

2.23.10 
1.26.51 
Os  55.26 
0.35.  7 
2.22.10 
1.21.18 
0.5I.44 
2.24.  Ô 
O.57. 17 

O.30.58 
2.1643 

1*33.    o 

0.53.35 
3*10.14 

o.\l'.d 

WM 

i.iJ.55 

2.35.io 

1.34.14 
0.57.17 
o.36.58 

::42:l°r 

3.16.43 
1*.  21.10 
0.33.16 


<») 


(») 


Tempe* 
rature 
lorrdu 

Tempé- 
rature 
lors  du 

contact 
delà 
boole^ 

contact 
delà 
Ftgle. 

n°90 

n°6o 

11,82 

ii,73 

«,47 

r 

12,65 

12,4>2 

",90 

13,57 

i3,6o 

12*98 

14,0a 

i3,4* 

i3,  a 

12,85 

ia,8a 

12,5a 

ia,3o 

11,82 

n,65 

.  ",55 

13,80 

1 

Distance 
apparente  du 

plan  de 
suspension 
au  bas  de  la 

boule  B. 


1012,65201 

1012,66975 

1013,67835 
1012,68041 
1012,683416 
10124.67675 

1012,66075 
1013,663410 


1012,65041 
1013,66109 

1012,67175 


ï 


<«)  Le  pendule  va  moins  vite  que  l'horloge» 

(»)  Intervalle  de  deux  coïncidences* 

O)  La  boule  est  retournée;  le  pendule  va  moins  vite  que  l'horloge.- 


Expériences  dû  pendule  décimal  avec  V ancienne  boule,  le  nouveau 
couteau,  le  fit  n*  g  et  là  règle  de  Dunkerque. 

Les  époques  des  coïncidences  sont  observées  en  tems  du  chronomètre 
décimal  de  Bréguetj  et  comme  celui-ci  retardait  sur  Thorloge  d'à  peu. 


566  TLXPÈRÏEWCES  SUR.  LA  LONGUEUR 

près  cinq  battemens  par  heure  décimale, il  s'en  suit  que  les  intervalles 
observés  doivent  être  augmentés .  dans  cette  proportion ,  pour  être 
réduits  en  teins  de  l'horloge,  ce  qui ,  au  reste,  ne  fait  sur  les  rapports  du 
pendule  à  l'horloge  qu'une  correction  presque  insensible  j  toalefbtt  on» 
en  a  tenir  compte  dans  les  calculs. 


Jours  des 

observa* 

tiont. 

1817. 


Ànét  3b 

Sept.     1 


tant- 
mètre  en 

pouces 
anglais. 


3o'o5a 
3bto4o 
39,860 

^9t9M 
^.954 

3b,  aao 
36,236 
3b,a5(9 
3b,a5o 
3b,»58 
3b,  ?5» 
3o^i84 
3b,  180 

30,17a 
3b,  ip 

3b>i6x 

fti 

3b,  160 
3o,i5a 
3o»r5o 
3o,o58 
3v,o5f 
30,07a 
30,070 
3o,o7i 

30,070 
30,076 


apparente  du 

plan  de 

suspension 

anfetefeln 

boule  A. 


<0  Le  pendule  n  moins  vite  crue  Phorioge. 

f">  Intervalle  de  cl  nef  coïnritftncer.  \\% 

CO  On  s  raccourci  le  fil.  Le  pendule,  ta  plus  vsta  que  l&osjage. 

<0  Intervalle  de  deux  coïncidences.  """* 

<s)  Intenralle  de  deux  coïncidences. 

(•)  Intervalle  de, deux  coïncidence». 

fr)  Intervalle  flk  deux  coïncidences: 

(•>  Intervalle  de  deux  cotocideaces. 

to)  La  boule  est  retournée.  Le  pendule  va  plus  ritecrue*  Hirîilaau 

<'»>  Intervalle  de  trois  coïncidences. 
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SU  PEUDULE  A  SECONDES. 


5(S7 


fnerm. 
do  ha- 
rotnèue 
division 
Fahren- 
heit. 


î* 

Sj.oo 
$0,00 
5a,5o 
Sa,5o 
0a, 5o 

K&> 
53,00 
55^oo 
57,00 
pa,oo 
53,oo 

5?,So 


Therm. 
près  on 
.pendule 
dir.  cen— 
tésimafc. 


Epoques 

des  coin-  |     Demi- 

amplitude 
en  terne  de|    desates. 
Phèrioge.'    . 


n»8o 

i3,a5 
13,95 
i3,oo 

"& 

h, es 
n,io 

is,o5 
m,  35 
n,43 
",77 
»,90 


J 


3*8710 
3,5ioo 
3^Go 
6,1900 
6,6070 

4,;3ao  . 

6,m4'jo 
3,77'jo 

H*30 

4 ? 0000 
5  31  ;., 


Xempi- 
rature 
sors  du 


delà 


a*  3'  aS* 
i.i4.ai  <*> 
o.5q.  li 
1.19.3» 
1.  o.3o 
a. ai.  6 
i,45.5o 
1.  5.3a 
0.54-  ir 
a.aô.  8 
j. 37.08 

v3iM 

i.35.i6 
1.  o.3o  < 


ï|o,8 
18,00 


n,g5 


Tempé- 
rature 
Ion  du 
«ornas* 
delà 
règle. 


Distance 

apparente  du 

plan  de 

«••pension 

au  (os  de  la» 

hoirie  A. 


l|*33 

ia,8o 

W.fc  ; 
ia,oo 

ia,o5 


as 


75p,"3384 
759,936o 

759,^370 

7599335o 

1 

75p,3358 


(')  Intervalle  de  deux  coioctdencef» 
<*)  'fntenrsMe  .4e  deux  eoSnctdeneeSt 
W  Intearalle  de  deux  coïncidences. 


9i 


Les  «éeukats  qui  0e  tlédiiinrat  de  ces  données ,  sont  réunis  dans  le 
tableau  suivant  : 

Expérience*  avec  la  nouvelle  boule  j  le  nouveau  couteau  et  le  nouveau 
fil.  Pendule  sexagésimal. 


Unst. 


Jour*  de* 

lions, 
1817. 


Avance 

«liuuïi- 
BpfHUCÏltt 

(Hipendt)] 

sur 
Tfaoïloge, 


Aoàt  10 

i  " 


i3 


13,3335 
•€roSt9 


1  r; ,  7 1  u-j 


38,360*1 


Cor- 
rect. 

d'ûaa- 
pliait  L 
pddi- 


Avance 
di  urne 

llll  p<!0- 

dulcpiti 

fboiiog- 

cortt— 

F*' 


3JtGG!l 

,444» 

3,8qfi3 

3.69*3 
0,3551 


17,1 353 

iJ",Wii 

r(i,5i53 
1 5 , 8070 
iGrt4bi-l 


Tîomhrc 

fPosri  Hâtions 

de  Ht  ui  loge 

en  ttr»  jour 

moyen 

soluire, 


Se^MH-46,5547 


864oo+4^»5547 


'5.î>77tt 


|864oo-f-47,5iao 


3  r  ,9^94 

^ijpâôSiot^oo+^jSïïo 


Nombre 

dVscilit  lions 
du  fH-ii  iule 
un  un  joui 

moyeu  »>jj,ij[ p. 


864004413,69^ 

86400+63,0789 

gT4fjfnjfom 

86joo+29,4^4>^'ï 


Iroriftuenr 

IM'idllf     4J1I 
Jll'njlllr.'  à  se 

condcirîfu]* 
le  vide* 


9û4f933i*3 

IPflflfWV 

a&4,stf47<# 


Écarts  des 

mtauluts 

partiels 

•riuioDt  de  Li 

ido  vernie* 


994,950373)  H-o,oo4Q5g 
— o,or3î90 
— o,ooiG57 
— o,ot>iCo7 


;|     tJ)  Ou  »  raccourci  le  fil* 


-L:n»t. 


558 


EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONCDEUR 


Joan 
des 
obser- 
vation*. 
1817. 


août  i5 


16 


"7 


ib 


"9 


Avance 

diurne 

apparence 

dopendul. 

spr 
l'hoilogc. 


3i,3io^ 

33,8970 
a9,58*jo 

s3,3i 

a9»94«> 

39,0174 
32,4030 
33,534o 

33)5434 
33,4013 

35,7i43 
33,oooo 


Correc- 
tions 

d'ampli- 
tudes 
audi- 
tives. 


4.5937 

0)8710 

7,3061 
1,1106 

7,0780 
1,4370 

0,6626 


4,8083 

0,4461 

5,9744 
1,10*8 

0,4848 


8,4853 
3,8438 

0,5499 


Ayance 
diurne 
du  peo-# 
dule  sur 
l'horloge 
corrigée. 


31,436$ 
33,oç)od 


3i,7635  864oo+48,o3o5864ou-f-79,8ii7 
86400+48,5735  Sftioo+jSVgSSoC) 


3o,o33i 
3o,'«)cf 

3o,36<>3 


30,3978 


33,8356 
33,3643 
33,9701 


33,3^oo 


33,9660 

33,56*7 

fksfi 


Nombre 

-d'oscillations 

de  l'horloge 

en  un  joue 

moyen  solaire. 


nombre 

<Toscillatioos 

du  pendule 

en  un  jour 

moyen  aolaire. 


Longueur 

conclue  -du 

pendule  à 

eecondea 

dana 

le  Vide. 


3ot.Vi7b  86400+48,5705  864no+78,8g73 


86400+48^70 


994,^17^5 


994,04Sut6  -0,003997 


86400+81,  io58 


86400+48,6970  8&400+83,  3846 


+0,01 5431 


994>s389i 


994*94o3ti 


Écarta  de 

résultat* 

partiels 

«Dtor 

deU 

moyenne. 


994,943869-0,003444 


07403 


— eyootiboa 


34»3479W^oo+49,344o|«64oo+^,7n4    1904,9634301+0,016116 
Moyenne  dea  expériences  sexagésimales  faites  avec  la  nouvelle  boule. . .    £94.g463ii 


Expériences  avec  t  ancienne  boule,  le  nouveau  couteau  et  le  nouveau 
fil.  Pendule  sexagésimal. 


août  31 


M 


I 


— 33,0000 

*.onj6 

Si  vfi<84 
38,8000 

33,6o38 
3o,iof ~ 
98, 

33,6654 
3o,o533 


5,3070 


1,8670     36,3! 


4*6892 
1,731 


— 06, 


36,4618 


a6,{>587 


37,0187 


5,9166 
3,3733 

0,Q3o3 

S,556V  32,iooj 
1,9903    38,0630 


36,6873 
27, 83 13 
38,0730 


37,5304 


|    37,5857 

m    1    ■    1.  ■■ 


4,3365)    37,943^ 


»,3305       37, 
0,9984       38, 


38,i653 


864oo+i8,9î75 
86400+49,1806 

86400+49,1300 
86400+49,1300 
86400+49,1000 


8C4oo+33,5oo5 
86400+39,1463 

86400+31,5739 
86400+31,5177 
86400+30,9381 


994»9<'70-o,od53aa 
99*,9W8oj^,oxi6Y«s| 


4,95j6ogUo,Q 


9^,95j6og\+o,oo5534 
994»9575i5j+o,oio43c 
99t>94*o6t  +o,ooi8tC 


(?)  Boule  retournée. 
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«  J 


I 


DU  PENDULE  A  SECONDES. 


5% 


Jours 
dcf 
obser- 
vations. 
1817. 


ÀT&nce 

diurne 

apparente 

du  pend  aie 

•ur 
l'horloge. 


Août  24 


35 


36 


31,833a 

38,0000 
37,9616 

31,7064 

34,  l5o3 

3o,3i58 
«5,6093 

3o,584o 
33,3388 
38,9690 


Correc- 
tions 

d'ampli- 
tudes 
addi- 
tÎTes. 


5,4o75 
3,1010 

4,8343 

',7979 
o.W 


4,4.43 
o,99»4 


3,38oo 


Avance 
diurne 
dn  pen- 
dule sur 
l'horloge 
corrigée. 


37 

«9,o 


38,4607 


a6>999° 
37,0031 
37,3719 


a7»'949 
«7.7470 
37,6109 


36, 

_?2 


Nombre 

d'oscillations 

de  l'horloge 

en  un  jour 

moyen  solaire. 


Nombre  * 

d'oscillations 

du  pendule 

en  un  jour 

moyen  solaire. 


864004^8,9335 


«7,0909  864oo-r-48,9«35 
«7,«9«'  8G4oo-Hj8,9«35 


«7,5i78  86400+49»  091 3, 


37,3040  86400+49, 0913 


86400+30, 


Loognenr 

conclue  du 

pendule  h 

secondes 

dans 
le  ride. 


994,956373 


86400+21,8173(0  994,9^6059 
86400+31,6160    994>95ofr6 


37,346886400+49,0913 
Moyenne  des  expérience*  faites  avec 


86400+31,5579 
86400+31,8718 


86400+31,8390 
l'ancienne  boule 


|,93i693 
*,939'86 


994,953916 


Écarts  des 

résultats 

partiel* 

autour 

delà 

moyenne. 


+0,009188 


>,  00 1036 
+o,oo33j)i 


»,oi9393 


+o,oo583i 


994,947o85 


Expériences  avec  l'ancienne  boule,    le  nouveau  couteau    et   la    règle 
de  Dunkerque.   Pendule  déclinai. 


Aoûi  3o 
Sept.    1 


—100,6543 
fi  1,0873 

63,i6i3 

4f»*9ft 

56t7*5g 
6itH8i3 
63,0670 

63,6665 

60,5785 
63,8673 
&7^>tb3 


+6, 45o9 

+5,g4" 


ï . 094° 

■  -«tas 


8,oS6fi 
3,75o3 

6,33o3 
a,i3o8 
1 ,  o&Jfi 

M98Q 
3,5467 


+67,0395 
6^,8776 


116,3673 


65,.79"a 
6f>t(ioS3 

65,7065 


G5,8no6 


ti6,36i6 

gyig 


GM&p 


66,9167 
(,6,0980 


S?!0^ 


66-064S 
66,3^33 

fl6,ïiH5 
65tp/Jîo 


1 00000+4  T,033 


ï  000OO+4  T 1 48a 


t  00000+4 1  >48a 


100000+4 '  ,°4° 


53,3303 


OÛOOO+107,7765 


lOCOOO+107,3097 


74«,7oi63o  —0*034533 
7^3,731778+0,005636 


IOO60O+4 1 ,  04©!  1 00000+ 1 07 1 4565 


66,3096  ïooooo+41  »o4ô 


1 00009+  ■  08 , 1 375 


100000+107,3769 


743,734*07 
7^3,730635 

743,74^439 

7K  733617 


—0,003045 
+o,ooiÎ73 

+0,0163$; 
+o,oo6}65 


C  O  Boule  retournât. 


Unst. 


7a 


J"j° 


EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONGUEUR 


Unst. 


Jours 

des 
obser- 
vations. 
1817 


Avance 

diurne 

apparente 

du  pend ul. 

sur 
l'horloge. 


Correc- 
tions 

d  ampli- 
tudes 
addi- 
tives. 


Sept.  31  60, ai 3' 
6a, 08*9 
64,4849 

60, 3< 
6a,(iÔ65 

66,6333 
5ç),3qo8 


8 


Avance 
diurne 
du  pen- 
dule snr 
l'horloge 
corrigée. 


7,0019 
4,o3ai 
2, 4402 

3,94 

5,83» 
i,f)3'; 

0,679 

6,i52 
62,0829     3, 421 


67,2156 
66,n5o 
66,92*1 

&'>,7.r)i9 


Kombre 

d'oscillations 

de  l'horloge 

en  un  jour 

moyen  solaire. 


63,670, 
60,2711 

63,0716 
57,^36 
6i,*>5a4 
64,0718 

50,1^1 
(£,8653 

61,8907 
6o,522& 


5,oT7 
a,35oJ 

2,57*5 
8,0077 
3,8n  , 
1,85,0- 


1,9621 


I,32( 


fj6,2i'W 

05,73; 


iooooo-f-4t,ojo 

tooooo+4ï,o4° 

1 00000+40, 478 

100000+4°,  47** 


i-.V'"*)  j 


ëS786i3 
61, 3638 

65,0020 


Nombre 

d'oscillations 

du  pendule 

en  un  jour 

mojen  solaire. 


Longueur 

conclue  du 

pendule  a 

secondes 

dans 
le  vide. 


1 00000+107, 8 194 
iooooo+io8,i474 

100000+106, 7 152<'> 
1 00000+ 105,994* 


742,738867 
742,753625 


63,7290 
67,8279 


G^jûloS 

67,8846 


1  ■  -  >  ■'  <  ■  -  ■  ->+4°  »  °^9 
iooooo+4°,  °&9 


100000-1-40,089 


00000+106,7955 
00000+105,7601 


1 00000+  io5, 845 1 


100000+40,089  1000004-107,147» 


Écarts  des 

résultats 

paiiiels 

autour 

dcU 

moyenne. 


+0,012715 
+0,027473 


74*,7**846  -d,~i3«6 
742,715644 


74*,7i454* 
742,714663 


742,706711 
742,723610 


100000+108,0016    I742, 736572 


100000+40,089 

Moyenne  des  expériences  avec  l'ancienne  boule  :  pendule  décimal 742,726152 

Correction  pour  la  longueur  de  la  règle — otoio5oo 

Pendule  décimal  observé  à  Unst  avec  l'ancienne  boule  et  la  règle  de 

Duoierqne ,   i5  séries 74^ 71 565a 

Autre   longueur  déduite   du    pendule   sexagésimal,  observé  avec  la 

nouvelle  boule ,    10  séries 742,72344? 

Autre  longueur  déduite  du  pendule  sexagésimal,  observé  avec  Pan 

cienne  boule,  1 1  séries 7^2,7240101+0,002=976 

Moyenne  des  36  séries.  Longueur  du   pendule  décimal  à  Unst,  la-  \ 

titude  600  45' 25" 74t,7kio34| 


(')  Boule  retournée. 


e>,oio>vi 

— o,  or  1604 
,011489 


2,oîo44t 
>,  0015^3 

+o,oio4*o 

— o,oo538al 
+0,0024085 


La  station  n'étant  élevée  que  de  quelques  pieds  au-dessus  du  niveau 
delà  mer,  il  n'y  a  aucune  correction  à  faire  pour  la  réduire  à  ce  niveau, 
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Additions  aux  observations  du  pendule  à  Bordeaux. 

Pendant  notre  séjour  à  Bordeaux,  nous  n'avions  pas,  M.  Mathieu  et 
moi,  mesuré  par  une  opération  effective  la  différence  de  niveau  dç  notre 
station  au-dessus  de  la  Garonne.  Nous  savons  qu'elle  était  peu  considé- 
rable; et,  comme  la  distance  de  Bordeaux  à  la  mer  est  très  petite ,  pôus 
avions  supposé  que  la  réduction  au  niveau  de  la  mer  pouvait  être  tout- 
à-fàit  négligée.  Néanmoins,  voulant  lever  ce  doute,  l'un  de  nous  (M.  Biot) 
a  pris  la  liberté  d'écrire  à  l'habile  ingénieur  M.  Deschamps ,  inspecteur 
général  des  Ponts  et  Chaussées,  et  directeur  des  Ponts  de  Bordeaux, 
pour  le  prier  de  vouloir  bien  nous  communiquer  les  renseignemens  qu'il 
pourrait  «se  procurer  à  cet  égard.  M.  Deschamps  accueillant  cette  de- 
mande avec  une  complaisance  extrême,  à  fait  faire  avec  soin  un  nivelle- 
ment depuis  notre  station  jusqu'à  la  Garonne,  ce  qui  a  donné  une 
différence  de  hauteur  égale  i2m,  i4,  par  conséquent  heaucoup  plus  forte 
que  nous  ne  l'avions  jugée.  En  outre ,  d'après  des  renseignemens  re-  - 
cueillis  dans  un  ouvrage  de  M.  Bremontier,  son  prédécesseur,  M.  Des- 
champs compte  5  mètres  pour  la  pente  de  la  Garonne ,  depuis  Bordeaux 
jusqu'à  la  mer  ;  ce  qui  fait  en  tout  1 7m,i4  Pour  1*  différence  de  niveau 
entre  la  mer  et  notre  station.  Nous  avons  vu  de  plus,  page  5o3,  que,  à 
la  station,  la  longueur  observée  du  pendule  était  0,74160464.  Appli- 
"*-**  quant  ces  données  à  la  somme  de  la  page  465,  on  trouve  pow  la  correc- 
tion de  longueur om,ooooo3993 

qui  étant  ajoutée  à  la  longueur  observée. . .  • . .     o  ,74160464 

donne  pour  la  somme . o  ,74l6o8633. 

Telle  sera  donc  la  longueur  véritable  du  pendule  décimale  au  niveau 
de  la  mer  et  sur  le  parallèle  de  44*  5o'  26". 

Additions  aux  observations  du  pendule  du  fort  de  Leith. 

La  hauteur  de  la  station  du  fort  de  Leith  au-dessus  de  la  mer  étant 
fort  petite,  on  avait  cru  suffisant  de  la  déterminer  par  une  opération 
approximative  dont  les  nombres  se  sont  égarés.  Heureusement  le  capi- 
taine Henry  Rater  ayant  aussi  observé  le  pendule  dans  ce  mêmeTort , 
et  au  même  niveau ,  comme  il  a  bien  voulu  m'en  donner  lui-même 
l'assurance,  avait  déterminé  l'année  suivante,  par  un  nivellement  exact, 
la  hauteur  de  sa  station  ;  et  il  l'avait  trouvée  de  68  pieds  anglais ,  ou 
aom,73,  c'est  la  valeur  dont  j'ai  fait  usage  page  56o. 
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5:a  RÉSUMÉ  DES  EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONGUEUR 
Additions  aux  observations  du  pendule  à  Unst. 
Le  peu  de  hauteur  de  la  station  d'Unst  au-dessus  de  la  nier  ne  me  pa- 
raissant pas  pouvoir  produire  une  différence  appréciable  dans  la  Lon- 
gueur du  pendule,  je  l'avais  négligée.  Mais  le  capitaine  Kater  Payant 
mesurée,  et  ayant  trouvé  sa  hauteur  de  28  pieds  anglais ,  ou8*,5,  j'ai 
cru  devoir  adopter  aussi  cet  élément  de  réduction. 


RÉSUMÉ  DES  MESURES  DU  PENDULE  ABSOLU, 
DEPUIS  FORMENTERA  JUSQU'A  UNST  f 
Pa»  M.  BIOT. 

Dans  ce  résumé  j'ai  rassemblé  d'abord  en  un  même  tableau  toutes  les 
longueurs  du  pendule  absolu  qui  ont  été  observées  et  calculées  plus 
haut.  La  seule  modification  que  j'y  ai  faite  a  été  de  les  réduire  toutes  au 
pendule  décimal ,  afin  de  les  rendre  comparables  entre  elles.  Cette  ré-  . 
duction  s'opère  en  multipliant  les  longueurs  sexagésimales  par  le  fac- 
teur f — -  j  qui  exprime  le  rapport  inverse  du  carré  des  nombre  d'oscil- 
lations faites  dans  le  même  temps  par  un  pendule  sexagésimal  et  un 

pendule  décimal.  Comme  la  fraction  — —  est  égale  à  1  —  - — ,on  voit 

1  1000  °  îoocr 

que.  le  rapport  dont  il  s'agit  peut  se  mettre  sous  la  forme. . . . 
1  mmm  /ooo  "^  (roSô)  »d°nc  le»  deux  dernières  parties,  exprimant  des  frac- 
tions qui  ne  sont  plus  très  rapprochées  de  l'unité,  peuvent  se  calculer 
avec  exactitude  et  facilité:  En  outre,  comme  il  s'est  élevé  récemment  des 
doutes  parmi  les  géomètres  sur  l'exactitude  de  la  réduction  au  niveau 
de  la  mer  par  la  proportion  du  carré  des  distances,  j'ai  rapporté  dans 
une  colonne  à  part  les  longueurs  réellement  observées  aux  diverses  sta- 
tions, et  j'ai  placé  la  hauteur  de  ces  stations  dans  la  colonne  voisine.  Puis, 
j'y  ai  joint  la  correction  déduite  de  la  proportion  du  carré  comme  à  l'or- 
dinaire, et  j'en  ai  conclu  la  longueur  réduite.  Mais  les  élémeus  dé  ce 
résultat  étant  ainsi  séparés  et  mis  en  évidence,  chacun  pourra  adopter 
et  appliquer  aux.  observations  mêmes  le  mode  de  réduction  qu'il  croira 
devoir  préférer. 

A  la  suite  de  ce  tableau  j'exposerai  les  conséquences  qui  me  paraissent 
résulter  des  nombres  qu'il  renferme,  tant  pour  l'aplatissement  général 
de  la  terre  que  pour  l'intensité  relative  de  la  pesanteur  dans  les  diverses 
stations. 
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5-3 


Noms 
des 

|  Hauteur 
de  la 
Latit.    1    station 

Longueur  ab- 
solue du  pen- 
dule  décimal 

Rédaction 

an  niveau 

de  la    mer 

Longueur 
du  pendule 
décimal  ré- 

Noms 
des 

lieux. 

boréa'es.  ««drssus 
de  la  mer. 

observée  à  la 
station. 

par  la   for- 
mule de  la 

duit  an   ni- 
veau delà  mer. 

observateurs. 

, 

en  mètres. 

page  a65. 

1 

fUnst 

flo^**           g 

•pi 
743,721034 

o,doatoa 

74*77*3136 

Biot. 

FortdcLeith 

55.5S.37 

ai 

74a,4o8533 

0,00490a 

74Mi3435 

Biot. 

;T)unkercjue.. 

5i.  a.io 

4 

743,07^10 

o,oooq3 

742,07703 

Mathieu,  Biot.               1 

♦  Paris 

j8.5o.i4 

70 

741,9011a 

0,01637 

74"»9'749 

Bouvard,  Mathieu,  Biot/ 

iClermoiit... 

45.46.48     4^6 

74i,6io5q 

0,09459 

74i,7n5i8 

Mathieu,  Biot. 

Bordeaux  . . 

44>5o.afi 

'7 

74t,6o464 

0,00408 

741,6087a 

Mathieu  ,  Biot. 

iFigeac 

[Formtntera. 

44.36.45 

«3 

74i,56o33 

0,06195 

74i,6r**8 

Mathieu,  Biot.              ' 

38.3g.56 

ao3 

74'>ao54o 

0,04660 

74i,*5aoo 

Ar..go,  Cfaaii,  Biot.    \ 

On  démontre  par  la  théorie  de  l'attraction,  qu'en  supposant  la  terre 
elliptique,  la  longueur  du  pendule  simple  à  la  surface  du  sphéroïde 
terrestre ,  varie  proportionnellement  au  carré  du  sinus  de  la  latitude,  de 
sorte  qu'en  nommant  la  latitude  L ,  et  /  la  longueur  du  pendule,  la  va- 
leur de  /  est  exprimée  par  une  fonction  de  cette  forme , 

Z  =  A+Bsin*L. 

r 

A  et  B  étant  deux  constantes,  dont  la  première  A  représentée  longueur 
du  pendule  à  l'équateur  ou  L  est  nul ,  et  la  seconde  B  est  l'excès  de  la 
longueur  du  pendide  au  pôle ,  sur  sa  longueur  à  l'équateur.  Ces  deux 
constantes  peuvent  se  déterminer  par  deux  observations  du  pendule 
faites  à  deux  latitudes  connues;  car  soient  ï ,  t*  les  longueurs  observées, 
et  L',  L"  les  latitudes  correspondantes,  on  aura 

parla  r%         /==  A+Bsin*L', 
par  la  2%  /"=  A +B  sin*  L"; 

r— r 


d'où  l'on  tire 


B  = 


sin(I/  —  L')8in(L"  +  l/)# 


B  étant  connu,  A  se  détermine  par  la  valeur  de  ï  ou  de  /",  ou  par  l'une 
et  l'autre  successivement  pour  vérification. 

La  théorie  de  l'attraction  démontre  que  l'aplatissement  du  sphéroïde 
terrestre  supposé  elliptique  est  égal  au  nombre  o,oo865  moins  là 'valeur 
du  coefficient  B  divisé  par  la  longueur  du  penduleà  l'équateur,  laquelle 
est  ici  exprimée  par  A.  Ainsi  quand  on  a  calculé  A  et  B ,  en  représentant 
l'aplatissement  par  a  on  a 

a  =  o,oo865  —  j^ 
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574        RÉSUMÉ  DES  EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONGUEUR 

Au  lieu  d'employer  ainsi  deux  observations  pour  la  détermination  de 
cet  élément ,  on  pourrait  en  faire  concourir  un  plus  grand  nombre ,  en 
les  combinant  par  la  méthode  des  moindres  carrés.  Mais ,  pour  que  cette 
méthode  donnât  ici  les  avantages  qui  lui  sont  propres  ,  et  qui  consistent 
dans  la  compensation  la  plus  parfaite  des  erreurs  des  observations,  il 
faudrait  que  les  longueurs  observées  du  pendule  ne  fussent  réellement  alté- 
rées que  par  ces  erreurs  ;  au  lieu  qu'elles  le  sont  bien  davantage  sans  doute 
par  les  inégalités  propres  que  l'état  plus  ou  moins  dense  des  couches  voi- 
sines de  la  surface  terrestre,et  h  hauteur  inégale  des  stations,  occasionnent 
dans  l'intensité  locale  de  la  pesanteur.  Ce  fait  important,  déjà  indiqué 
par  d'autres  observateurs,  et  particulièrement  par  le  capitaine  Kater , 
me  semble  confimé  d'une  manière  non  douteuse  par  l'ensemble  des  me- 
sures du  pendule  faites  sur  l'arc  que  nous  avons  parcouru. 

Renonçant  donc  à  une  espérance  de  compensation  qui  ne  peut  avoir 
lieu  entre  des  quantités  affectées  de  variations  propres  accidentelles ,  je 
vais  d'abord  combiner  seulement  deux  de  nos  longueurs,  observées  à  des 
latitudes  assez  différentes  pour  que  l'influence  des  écarts  partiels  soit 
fort  affaiblie.  Les  plus  convenables  sous  ce  rapport  sont  celles  de  For- 
mentera  et  d'Unst,  puisqu'elles  répondent  aux  stations  les  plus  éloignées. 
Mais  nous  y  trouvons  encore  cet  avantage,  que  ces  stations  étant  toutes 
deux  situées  dans  de  petites  îles  isolées,  et  sur  des  massifs  de  rochers, 
elles  paraissent  devoir  offrir  des  densités  locales  plus  comparables. 
Les  formules  précédentes,  appliquées  à  ces  deux  longueurs,  donnent 
A  =  739~, 7o4ai2 ,        B  =  S-^gôSaia  ; 

de  sorte  que  la  longueur  du  pendule  qui  s'en  déduirait  pour  toute  autre 
latitude  serait 

/  =  793"">7°42 1  *  +  3-",9652 i a  sm1  L ; 
avec  ces  résultats  on  trouve 

£  =  o,oo536o536,  et  par  suite  a =0,003389464=  —% 

résultat  très  peu  différent  des  évaluations  les  plus  géoénueinent  adoptées. 
Cet  accord  m'a  £ùt  concevoir  la  possibilité  de  soumettre  l'ensemble 
des  longueurs  mesurées  à  un  mode  de  comparaison  qui  laissât  le  moins 
possible  à  l'arbitraire,  et  qui  permît  d'en  apercevoir  pins  sûrement  les 
variations.  On  sait<m'en  soumettant  à  une  discussion-générale  et  appro- 
fondie les  mesures  des  degrés  terrestres,  les  observations  du  pendule,  et  h» 
valeursdes  inégalités  lunaires  dépendantes  de  l'aplatissement  de  la  terre, 
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M.  Laplace  a  trouvé  que  l'ensemble  de  tous  ces  phénomènes  s'accorde 
pour  indiquer  un  aplatissement  égal  à  o,oo3a6  ou  ^-^.  J'ai  emprunte 
ce  résultat  de  la  théorie ,  et  l'appliquant  à  la  mesure  d'Unst ,  que  je  re- 
garde comme  une  des  plus  sûres  de  tout  Parc,  tant  parce  qu'elle  a  été 
observée  la  dernière  avec,  toutes  les  précautions  suggérées  par  les  autres, 
qu'à  cause  du  grand  nombre  de  séries  dont  elle  résulte  ,  j'ai  formé  l'ex- 
pression théorique  de  la  longueur  du  pendule  pour  une  latitude  quel- 
conque et  je  l'ai  appliquée  successivement  à  toutes  les  autres  longueurs. 
Voici  les  détails  de  ce  calcul. 

L'aplatissement  étant  supposé  égal  à  o,oo326,  on  a  la  condition 

;  o,oo865 — -r=  0,00826,    d'où  B=aA.o,oo53g; 

cette  valeur  deB  substituée  dans  l'expression  générale  de  /,  donne 
/  =  A  (  1 4-o,oo539  sina  L). 

Maintenant  nous  avons  vu  qu'à  la  station  d'Unst,  dont  la  latitude  est 
6o#45'25",  on  a,  auniveau  de  la  mer,  /=  742w",723i  36.  Ces  valeurs,  sub- 
8  ituées  dans  l'équation  précédente  déterminent  A ,  et,  par  suite,  le  rap- 

port-:  donne  la  valeur  de  B.  On  trouve  ainsi 

A = 739— ,687686 ,    B= 3"w,98639i  7 , 

ce  qui  donne  pour  toute  autre  latitude 

J5=739w,% 687686+3-, 9863917  sin* L. 

Avec  cette  formule  et  les  valeurs  des  latitudes  rapportées  page  573, 
j'ai  formé  le  tableau  suivant. 


NOMS 

LIEUX. 


UlWt 

Fort  de  Leith. . 
Dunkerque, . . . 

Paria » . 

Clermont.. 

Bordeaux 

Figeac 

Formentera.. . . 


Latitudes 
boréales. 


Go»45'  a5* 
55.58.37 
5i.  a. 10 
48.5o.i4 
45.46.48 
44.5o.i6 
44.36.45 
38. 39. 56 


Longueur  du  pendule  décimal 
au  nWeau  de  la  mer, 


calculée. 


743,7231 36 

742,426416 

743,098066 
741,947360 
741,73541a 

741,670048 
74»«654i8i 
741,343950 


observée. 


74a,7a3i36 
74a,4i3435 
743,077030 

74i,9i749o 
74i,7ô5i8o 
741,608730 
74i,6iaa8o 
74i,35aooo 


Excès 
du 


o,oocooo 
+  0,013981 

+  o,oaio36 
+  0,039870 
-f-  o,o3oa3a 
rh  c,o6i3a8 
-fr  0,04190 
—  o,oo8o5 
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La  marche  des  écarts  contenus  dans  la  dernière  colonne  de  ce  tableau 
montre,  en  allant  du  nord  au  sud,  un  décroissement  progressif  de  la 
gravité  un.  peu  plus  fort  que  ne  l'exige  la  figure  elliptique ,  ce  qui  avait 
déjà  été  remarqué  pour  l'Ecosse  et  l'Angleterre  par  le  capitaine  Rater  (i  ). 
J'ajoute  même  ici  d'avance  que  la  valeur  absolue  de  cette  variation  pour 
Unst,  Leith  et  Dunkerque  s'accorde  exactement  avec  celle  qu'a  trouvée 
le  capitaine  Rater,  ou  avec  ce  que  l'on  déduirait  de  ses  expériences. 
Mais  ici  l'on  peut  voir  le  même  effet  se  continuer  à  travers  la  France  où 
il  estleplus  sensible  à  la  station  de  Bordeaux.  11  est  déjà  moindre  à  Figeac, 
situé  plus  dans  l'intérieur  des  terresetsurunmassifplussolide.Enfin,  il 
redevient  de  nouveau  nul  à  Formentera ,  où  l'écart  de  la  formule  compa- 
rée a  l'observation  est  de  8  millièmes  de  millimètres  en  sens  contraire  T 
c'est-à-dire  qu'il  indique  un  petit  excès  local  dans  l'intensité  de  la  pe- 
santeur. 

Je  suis  loin  d'attacher  au  résultat  de  cette  dernière  station  une  certi- 
tude absolue,  parce  que,  ayant  été  observée  la  première,  nous  n'avions  pas 
alors ,  pour  ce  genre  d'expériences,  toute  l'habitude  que  nous  avons  pu 
acquérir  depuis.  Mais  il  est  néanmoins  satisfaisant  de  voir  que  la  lon- 
gueur que  nous  y  avons  mesurée  s'accorde  si  exactement  avec  les  lois  gé- 
nérales de  ce  genre  de  phénomènes ,  surtout  lorsquelle  n'entre  absolument 
pour  rien  dans  la  formule  qui  sert  à  la  calculer. 

Les  observations  d'Unst  et  de  Leith  peuvent  être  considérées  sous  un 
point  de  vue  qui  les  rend  singulièrement  précieuses  et  utiles.  Ayant 
été  faites  précisément  aux  deux  stations  où  le  capitaine  Rater  a  depuis  ob- 
servé, leurs  résultats  peuvent  être  rigoureusement  comparés  à  ceux  de  ce 
«avant;  et  leur  accord  avec  eux,  ou  leur  'discordance,  peut  servir  à  dé- 
cider cette  question  long-temps  controversée  entre  les  Anglais  et  nous,  de 
savoir  si  la  méthode  de  Borda  n'est  pas  susceptible  d'erreur  ou  au  moins 


(  i  )  Dans  son  mémoire  intitulé  «  An  account  of  expérimenta  for  determrnfng  the  va- 
riation in  the  length  of  the  pendu!  uni  vibrating  seconds,  at  the  principal  stations  of 
the  trîgonometrical  survey  of  great  Britani.  Phitosophical  Transactions  ,1819. 

Le  capitaine  Rater  avait  antérieurement  pubjié  un  mémoire  sut  \a  longueur  abso- 
lue du  pendule  à  Londres ,  sous  ce  titre  :  Account  of  expérimente  for  determiningthe 
lenghtof  the  pendulum  vibrating  seconds  in  the  latitude  of  London.  Philosophi. 
Transact. ,  1818.  Comme  j'aurai  souvent  besoin  de  citer  ces  deux  ouvrages  ,  >e  les 
désignerai  par  l'ordre  de  leurs  dates,  et  j'appellerai  premier  mf>  moire. celui  àe  1818, 
second  mémoire  celui  de  1819, 
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(Tin certitude,  à  cause  de  l'influence  que  peut  y  exercer  la  configuration 
du  tranchant  du  couteau  par  lequel  le  fil  du  pendule  est  suspendu.  En» 
effet,  le  capitaine  Rater  a  mesuré  à  Londres  la  longueur  du  pendule  ab- 
solu, par  un  procédé  totalement  différent  de  celui  de  Borda,  et  dans 
lequel  la  mesure  de  cette  longueur  devient  indépendante  de  la  finesse 
plus  ou  moins  grande  du  tranchant  des  couteaux  employés  comme  sus- 
pension. Le  même  savant  a  ensuite  observé  dans  la  même  ville,  et  dans  le 
même  appartement ,  !e  çombre  d'oscillations  diurnes  d'un  pendule  de 
comparaison  qu'il  a  successivement  porté  à  Unst  et  à  Leith,  précisément 
aux  mêmes  stations  où  mes  observations  avaient  été  faites  ;  et  enfin,  en  ob- 
servant de  nouveau  ce  pendule  à  Londres,  à  son  retour,  dans  le  même  lieu 
où  il  l'avait  fait  osciller  d'abord,  il  a  reconnu  qu'il  ne  s'était  nullement 
altéré.  Ces  observations  diverses  ont  été  d'ailleurs  faites  avec  des  soins  qui 
leurassurentlaplus  scrupuleuse  exactitude.  Or,  au  moyen  du  pendule  de 
comparaison  observé  à  Unst  et  à  Leith,  nous  pouvons  transporter  rigoureu- 
sement, par  le  calcul,  la  mesure  absolue  de  M.  Kater  dans  ces  deux  stations  j  ' 
et  trouver  ainsi,  sans  aucune  hypothèse,  la  longueur  qu'il  aurait  réellement 
observée  dans  chacune  d'elles,  s'il  y  avait  effectué  cette  opération  par  les 
mêmes  procédés  dont  il  a  fait  usage  à  sa  station  de  Londres*  de  sor  le  que 
son  premier  résultat  ainsi  transporté  par  le  calcul ,  devient  rigoureuse- 
ment comparable  aux  miens,  sauf  la  différente  nature  des  procédés. 
Je  vais  donner-  ici  le  calcul  de  cette  réduction  5  mais  auparavant  je 
dois  &ire  remarquer  que ,  pour  rendre  la  comparaison  des  résultats  tout 
à  fait  exacte  et  régulière ,  il  ne  faut  pas  employer  les  valeurs  défi- 
nitives des  longueurs  et  des  nombre  d'oscillations  données  par  M.  Kater 
dans  son  mémoire  ;  car  ces  valeurs  renferment  la  réduction  des  résultats 
au  niveau  delà  mer;  et  quoique,  par  une  heureuse  combinaison  de 
circonstances ,  les  hauteurs  des  trois  stations  au-dessus  de  ce  niveau 
soient  très  petites,  ce  qui  rend  la  correction  dont  il  s'agit  très  faible, 
néanmoins  il  est  plus  exact  de  les  en  dépouiller  afin  de  n'avoir  à  com- 
parer que  les  observations  pures;  et  ce  soin  était  ici  d'autant  plus  né- 
cessaire, que  le  capitaine  Rater,  d'après  les  idées  suggérées  par  M.  Young, 
a  employé  une  formule  de  réduction  plus  faible  que  ne  le  supposerait l 
le  décaissement  de  lagravité  réciproque  au  carré  des  distances,  réduction 
dont  il  modifie  même  le  coefficient  d'une  manière  variable ,  selon  le  plus 
ou  moins  de  densité  locale  qui  lui  semble  indiqué  parles  caractères  géo- 
logiques de  chaque  station.  Pour  dépouiller  les  résultats  de  ces  corree- 
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tions  étrangères  à  kur  essence,  je  suis  remonté  aux  nombres  primitifs 
douces  par  ksobseuva tionsmémeS)  nombres  que  M.  Rater  aeanmgnésda us 
se»  mémoire  arec  mftantd'ordre  que  dé  fidélité.  Voici  le  détail  de  c«Ue 
première  opération  dans  laquelle  les  longueurs  absolues  sont  toujours 
exprimées  en  pouces  de  l'étalon  de  sir  G.  Shucburg ,  pris  à  lai  tesnpé- 
nature  de  6o*  de  Fahrembete,  ou  \&  y  de  la  division  ceniésiauik,  qui  est 
sa.  tempéra  tum  msuuaky  comme- celle  du  métré  est  o. 

Pendule  absolu. 

Longueur  du  pendule  sexagésimal,  à  la  latitude  de  l'appar*- 
tement  de  Portland-Fkce,  et  au  niveau  de  la  mer  ;  selon  Ra- 
ter (i*  mémoire ,  page  79) 3gTji3<P9 

Hais  pour  réduire  au  niveau  de  k  mer,  il  a  ajouté  (mêmep.)    o ,  00021 

Donc  :  longueur  du  pendule  sexagésimal  dans  l'appar- 
tement de  Portfend-Place ,  selon  Rater ^9^13905 

Pendule  de  Comparaison. 

Nombre  d'oscillations  infiniment  petites,  exécutées  dans 
le  vide ,  en  un  jour  moyen  solaire,  par  le  pendule  de  com- 
paraison, à  la  latitude  de  l'appartement  de  Portland-Place , 
au  niveau  de  la  mer ,  et  à  620  Fabreinheit  de  température , 
selon  Kaler  (a*  Mémoire,  page  80) 86o6if,,5* 

Mais  pour  réduire  au  niveau  de  la  mer ,  il  a  ajouté.  ...     ^-  o  ,22 

Donc  r  nombre  des  oscillations  infiniment  petites,  exécu- 
tées tu  un  jour  moyen  solaire,  par  le  pendule  de  comparai- 
89fe,  dans  l'appartement  de  Portland-Place,  à  62*  Fabreinheit 
de  température,  selon  Râler. 86&&L  yZo 

Ifombre  d'oscillations  infiniment  petites,  exécutées  en  un 
jour  moyen  salaire  par  le  pendule  de  comparaison ,  à  la  lati- 
tude de  la* station  du  fort  de  Leitk  et  au  niveau  de  k  mer, 
à  la  température  dç  62*  Fahrekibeit,  selon  Rater  (a9  mè- 
moireypage  8*). 86079  ^ 

Muisr  pouE  réduire  au»  niveau  de  la  mer ,  il  a  ajouté  (pages 
3a  et  35) +  0»  tft 

Donc ,  nombre  d'oscillations  infiniment  petites ,  exécutées 
e»  un  jour  moyen  solaire  ?  par  le  pendule  de  comparaison,  à 
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Ut  station  Ait  fart  dfiiLeitb ,  .et  à  da  èempératare  de  6o*  fah- 
reinlieit *  .  .  l  •  ■.  » 86#7g>a& 

Nombre  d'oscillations  infiniment  petites,  exécutées  en  un 
jour  moyen  solaire  «par  le  «pwdule  ie  comparaison ,  à  la 
latitude  de  la  station  d'Unst,  au  niveau  de  la  mer,  et  à  62* 
Fahreinbeitde%eoipératuresèk>a9iater(2i Mémoire,  p.  80).  GGagi6,9& 

Mais  pour  réduire  au  niveau  de  la  mer ,  il  a  ajouté  (p.  1 8).      «4*  o,*e6 

Donc  :  nombre  d'oscillations  infiniment  petites,  exécutées 
en  un  jour  moyen  salaire  ^  par  le  pendule  de  comparaison ,    • 
à  la  station  d'Unst,  et  à  la  température  de  6a°  Fahreinheit â  86096,84 

Maintenant,  appelons  N  le  nombre  d'oscillations  ieûninaent  petites # 
faites  en  un  jour  moyen  par  le  pendule  de  comparaison ,,  dans  l'appar- 
tement de  Portland-Place,  et  à  la  température  de  6a*  Fahreinheit. 

Nommons  N+rc  le  nombre  d'oscillations  analogues  faites  dans  le 
même  temps  par  le  même  pendule  dans  une  autre  station  et  dans  les 
mêmes  circonstances. 

Le  rapport  des  nombres  N  et  N+rc  serait  constant  pour  tout  antre 
pendule  de  comparaison  allant  plus  lentement  ou  plus  vite  â  Londres  ; 
par  conséquent ,  si  l'on  conçoit  un  pareil  pendule  ,  qui  fasse  à  Londres 
précisément  86400  oscillations  en  un  jour  moyen  solaire ,  ce  même 
pendule,  transporté  dans  la  seconde  station ,  y  ferait  un  nombre  'd'os- 
cillations égal  à  86400  -\-m\  m  étant  déterminé  par  la  condition 

S64oo4-m N+rç 

86400      —      N   *  . 

.  Maintenant  supposons  que  ce  second  pendule  sait  un  pendule  simple; 
et  qu'il  ait  peur  longueur  l.  I  serait  conséquemmeut  la  longueur  du 
pendule  simple  à  la  première  station.  Alors,  transporté  à  la  deuxième  sta- 
tion, il  ne  battrait  plus  les  secondes  justes  ;  mais  si  la  longueur  du  pen- 
dule simple  pour  ce  nouveau  cas  était  t>  on  déduirait  aisément  /'  de  / 
par  le  rapport  inverse  des  carrés  des  nombres  d'oscillations  faites  en 
temps  égal ,  et  qui  donnerait 

î  —  \    86400    ) > 

Or,  nous  venons  de  voir  que  le  rapport— À  . — -,  est  précisément  égal 

au  rapport  -5- ,  qui  peut  se  conclure  par  les  observations  d'un  pendule 
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de  comparaison  quelconque.  Donc,  si  ces  observations  ont  été  faites,  et 

que  N  soit  connu  ainsi  que  n,  on  aura  : 

r_(N+ny    tfoà/  — 12!+!£- 

expression  qui  se  calculera  facilement  avec  exactitude,  si  on  la  met 
sous  la  forme 

1  —  l  -r  -g-  *  +  N* > 

parce  que  n  est  toujours  très  petit  relativement  à  N. 

Maintenant,  prenons  pour  N  le  nombre  8606 i,3o  ,  observé  à  la  sta- 
tion de  Portland-Place  j  en  retranchant  ce  nombre  de  ceux  qui  ont  été 
observés  aux  deux  autres  stations,  nous  aurons  la  valeur  de  n  qui  sera y 
pour  la  station  deLeith,  17,93;  pour  Unst,  35,54;  puis  ayant  /égala 
3^,13908  à  la  station  de  Portland-Place ,  la  formule  précédente,  calcu- 
lée par  parties  pour  plus  d'exactitude,  donnera 

Longueur  du  pendule  simple  sexagésimal,  à  la  station  de 

Leitli • 3gT,i553S 

À  la  station  d'Unst 39,17141 

Il  faut  maintenant  convertir  ces  longueurs  en  mesures  métriques  pour 
les  comparer  à  mes  mesures.  Or,  le  capitaine  Rater  a  aussi  publié,  dans 
les  Transactions  philosophiques  de  1818,  une  comparaison  extrême- 
ment précise  de. l'étalon  de  sir  G.  Skucburg,  avec  deux  mètres  de  pla- 
tine construits  à  Paris  en  181 7,  par  la  Société  Royale  de  Londres,  sous 
l'inspection  du  Bureau  des  Longitudes ,  lesquels  avaient  été  soigneuse- 
ment comparés  à  l'étalon  métrique  déposé  aux  archives.  11  résulte  de 
cette  comparaison,  que  le  mètre  de  platine ,  pris  à  sa  température  nor- 
male, qui  est  celle  de  la  glace  fondante ,  équivaut  à  3^,37079  de  l'é- 
talon de  sir  G.  Shucburg,  pris  aussi  à  sa  température  normale  propre , 
laquelle  est  62*  de  Fahreiuheit.  D'où  il  suit  qu'une  longueurquelconque 
l  exprimée  en  pouces  de  cet  étalon ,  pris  à  sa  température  normale , 

vaudra   en  millimètres  ^-^— .Les  longueurs  précédentes  se  trouvant 

toutes  rapportées  à  cet  état  normal,  on  peut  leur  appliquer  cette  formule; 
et,  pour  les  calculer  numériquement  d'une  manière  plus  facile,  on  peut , 
comme  elles  diffèrent  peu  du  mètre,  décomposer  leur  valeur  de  manière 
•  à  faire  porter  seulement  le  calcul  sur  cette  différence.  On  trouve  ainsi 
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Longueur  de  pendule  sexagésimal ,  selon  Rater , 

B,o2i54i  _ 


Sffi 


A  la  station  de  Leith ,  iooc"1"' 


r1000" 


994,5^8685. 


A  la  station  d'Unst,  iooo1 


i  ooomw,o  i  qq38  /"■  o  f  o  / 


Pour  comparer  ces  résultats  à  mes  mesures,  nous  avons  d'abord  àLeith  la 
longueur  du  pendule  sexagésimal  qui  a  été  observé  directement,  et  que  j'ai 
fixée  à  994",524453,  comme  on  Fa  vu  page  56o.  Pour  Unst,  la  moyenne 
des  observations  réduite  au  pendule  décimal  a  été  trouvée  page  570  de 
742"m,72io34  à  la  station  même.  Il  ne  reste  donc  qu'à  déduire  de  cette 
longueur  celle  du  pendule  sexagésimal ,  en  la  multipliant  par  le  rapport 

V80T7  >  €PJ^  est  l'inverse  des  carrés  des  nombres  d'oscillations  exécutées 

en  temps  égal,  par  des  pendules  simples  de  ces  deux  longueurs.  Mais , 
pour  effectuer  ce  calcul  avec  exactitude  et  facilité ,  il  faut  mettre  la  frac- 
tion -ggT- ,  sous  la  forme  1  +  gg^  ou  1  +  -^g,  laquelle  étant  élevée  au 

carré,  devient  1  +  ^  +  (^ou  1  +  g  -  ^  +  Q^)\  ce  qui  ne 

laisse  à  effectuer  la  multiplication  que  sur  des  fractions  très  petites.  On 
trouve  alors  gg^mm^ZoS3  pour  la  longueur  du  pendule  simple  sexagé- 
simal à  la  station  d'Unst.  Le  rapprochement  de  cette  valeur  et  des  pré- 
cédentes, forme  le  tableau  suivant  : 

Longueur  du  pendule  simple  &  secondes  sexagésimales. 


selon  Rater. 


A  la  station  du  fort  de  Leith,  latitude 
55°  58' 3/.  Hauteur  ai  "au-dessus 


selon  Biot. 


994,5fl4453 


994,943o83 


Excès  de  la  mesure 
de  Rater. 


-f-  o,co4a3a 


—  0,007243 


du  niveau  de  la  mer 994»  528685 

Ala  station  d'Unst,  latitude  Go°45'  25". 
Hauteur  $m,b  au-dessus  du  niveau  de 

la  mer 994,935840 

On  voit  que  les  différences  des  résultats  sont  très  petites  et  ont  des  signes 
contraires  à  Leith  et  à  Unst.  La  différence  moyenne  ne  serait  que  de 
o"*9ooi5o5  ;  c'est-à-dire  un  millième  et  demi  de  millimètre.  Si  l'on  calcule 
l'influence  de  ces  petits  écarts  sur  la  durée  des  oscillations  en  24  heures,, 
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on  trouvera  que  la  différence  seraità  l>ilb^de-«o^*8|4it}n#^^e+<>'V3 1 4, 
ce  qui  donne  pour  l'écart  moyen +o*,o6,  quantité  à  peine  appréciable 
aux  observation*.  Je  se  «rois  pas  que  des  résultais  bbtfiMts  par  des 
procédés  physiques  puissent  présenter  plus  d'accord  ;  et  l'on  peut , 
ce  me  semble.,  en  conclure  avec  assurance ,  que  laanâfchode  dke  Borda 
ne  le  cède  point  à  celle  du  capitaine  Kater,  non  plus  que  celle-ci 
à  l'autre,  puisqu'elles  donnent  tontes  Jeux  des  leogueurs  «î  ende- 
ment  pareilles  lorsqu'on  les  emploie  dans  las  <méwen  dm»  avee-ra  égal 
soin  ;  et  que9  par  cette  identité  parfaite  de  fa*» ,  ou  •défMmHJe  leurs 
résultats  des  «rênes  que  pounrait  y  octwrianu«r  l'influern*  troqgukc- 
renient  variable  des  cinconaiames  locales,  ainsi  que  k  réduction  an  m- 
veau  de  la  mer ,  dort  la  *adeur  dépendant  de  ces  cineontUiBes  ,>eyei*t 
jamais  se  déterminer  avec  certitude. 

On  pourrait  tirer  une  conséquence  semblable,  mais  moins  directe,  de 
notre  observation  à  Dunlerque ,  en  ta  compensant  à  cdlie  en  capitafat 
Kater  à  Londres;  car  ces  deux  stations  ne  différant  que  de  39' ea ia~ 
titude,  et  présentant  des  -circonstances  géologiques  peu  différentes, 
puisque  les  côtes  opposées  de  France  et  d'Angleterre  offrent  le  même 
ordre  de  couches ,  et  des  couches  de  même  traturp ,  on  peot  s'attendre 
que  l'influence  locale  des  densités  y  sera  aussi  sensiblement  la  même  ; 
c'est-à-dire  que  la  formule  établie  d'après  la  longueur  du  pendule  à 
Unst,  avec  la  valeur  de  l'aplatissement  donne  par  la  théorie,  indiquera 
pour  l'observation  du  capitaine  Kater  L\  Londres,  un  écart  égal  à  ce- 
lui qu'elle  donne  pour  notre  observation  de  Dunkerque.  C'est  aussi  ce 
qui  a  lieu,  comme  on  va  le  voir.  En  effet ,  d'après  les  observations  de 
M.  Kater ,  on  a 

Longueur  du  pendule  sexagésimal  à  la. latitude  de 
l'appartement  de  Portland- Place  (5i°  Si'  8"),  et  au  ni- 
veau de  la  mer  (a*  Mém. ,  page  79). SçftiSgsg 

Ce  qui  étant  réduit  eu  millimètres,  d'après  la  valeur 
de  l'étalon  de  sir  G.  Shucburg,  rapporté  plus  haut,  s 

équivaut  à 994^20007 

Cette  longueur  étant  multipliée  par  la  fraction  ( — —Y 

ou  '  +  ïc£  +  (^yq1"  «prime  les  rapports  de  lon- 
gueur du  pendule  décimal  au  pendule  sexagésimal,  donne 
Longueur  du  pendule  décimal  au  niveau  de  la  mer,  et 
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à- fer  latitude  de  Sft^cît'-Ô',  cPaprès-  les*  observations"  de 

Kater ,. 742,106607 

Même  longueur  calculée   d'après  la  formule  de  la 
page  575,  en  partant  delà  mesure  d'Unst  et  .de  Papla-         ^ 
tissement  donné*  par  la  théorie. .- , . . .-.     742**3o3oij 

"Excès  de  la  formule  sur  l'observation  de  Kater +  0,028694 

I/excès  de   la  même  formule   sur  l'observation  de 
Dunkerque  a  été  trouvé  plus  haut  de, . . . +  0,021  o3S 

II  ne  diffère  donc  du  précédent  que  de  owm,Q0a6!>8  %  c?est-à-dire 
moins  dé  trois. millimètres;  ainsi  %  en  admettant  ce  petit  écart  dans  les 
expériences  comme  très,  possible,;  oïl  voit  qjue,  si  le  capitaine  Kater  eût 
observé  le  pendule  absolu  »  Dunkerque ',  par  son  procédé  ,  â  y  eût 
trouvé  exactement  la  même  longueur  que  nous  y  avons  obtenue  M'.  Mat- 
thieu et  moi,  par  le  procédé  cfe  Borda  ;  ce  qui  confirme  encore  l'exac- 
titude et  la  parfaite  coïncidence  des  deux  procédés. 

La  concordance  des  résultats  du.  capitaine  Kater  avec  les  nôtres, 
lorsque  les  \ms  et  les  autres  ne  peuvent  pas  se  représenter  rigoureu- 
sement par  une  variation  de  la  pesanteur  proportionnelle  au  carré  du 
sinus  de  la  latitude,  achève  de  mettre  en  évidence  que  cette  impos- 
sibilité est  réelle ,  et  qu'ainsi  l'on  ne  peut  se  flatter  de  représenter  les 
longueurs  du  pendule  piotir  tout  le  globe,  par  une  même-  formule  qui 
les  reproduise  avec  une  oempïetie  rigueur ,  mais  seulement  dans  les 
limites  des-différences  que  les  variations  locales  de  la  pesauteur  peuvent 
y  occasionner.  Alors  tout  ce  qui  reste  à  faire  consiste  à  employer 
toujours  des  procédés  d'observations  assez  exacts  pour  que  les  erreurs 
propres  qu'ils  comportent,  soient  fort  inférieurs  en  étendue  aux  effets 
réels  des  cause*  accidentelles,  afea  de  pouvoir  déduire  celles**!  de 
leur  compareison  avec  la  formule  théorique  construite  sur  l'ensemble 
de  toutes  les  observations.  C'est  là  que  s'arrêtent  nécessairement  les  re- 
cherches de  physique  générale,  qui  peuvent  seulement  atteindre  la 
partie  des  phénomènes  produite  par.  des  causes  régulières,  çtcon^é^uem* 
ment  susceptibles  d'être  soumis  à  des  lois. 
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ADDITION. 

Comme  les  variations  de  la  pesanteur  se  déterminent  souvent^par  le  transport  de 
pendules  de  comparaison  supposés  invariables ,  je  crois  utile  de  rapporter  ici  la 
formule  qui  sert  à  calculer  ce  genre  d'expérience ,  en  y  introduisant  les  coeffi- 
ciens  numériques  que  nous  ayons  déterminés  page  575 ,  d'après  la  combinaison  de 
la  mesure  d'Unst  avec  l'aplatissement  0,00326  donné  par  la  théorie  de  la  pesan- 
teur. 

Si  Ton  suppose  qu'un  pendule  invariable  dans  sa  masse,  sa  figure  et  sa  longueur, 
soit  d'abord  observé  à  la  latitude  L ,  et  qu'il  7  fasse  en  un  jour  moyen  solaire 
un  nombre  N  d'oscillations  infiniment  petites ,  et  réduites  par  le  calcul  à  ce  qu'elles 
seraient  dans  le  vide,  ce  même  pendule  transporté  à  une  autre  latitude  L'plus 
éloignée  de  l'équatenr  que  la  première,  y  fera  par  jour  un  nombre  d'oscillations 
plus  considérable  ;  et ,  si  l'on  représente  oe  nouveau  nombre  par  N  +  "  >  1*  valeur 
de  l'accélération  diurne  n  sera  donnée  très  approximativement  par  la  formule 
suivante 

BN . sin  (V  —  L)  sin  ([/  +  L) 
a(A+Bsin»L) 

les  coefficiens  A  et  B  étant  tels  que  nous  les  avons  déterminés  page  576,  c  est-à- 
dire 

A  s  739"687686,         B  =  3,986917. 

Pour  donner  une  application  de  cette  formule ,  je  choisirai  les  observations  faites 
en  1829  par  le  capitaine  Sabine ,  4  l'île  Melville ,  par  74°47'i4',36  de  latitude  bo- 
réale, dans  le  mémorable  voyage  du  capitaine  Parry.  Les  pendules  de  compa- 
raison étaient  au  nombre  de  deux,  appliqués  à  deux  horloges  dont  les  mouvemens 
servaient  à  compter  les  oscillations.  Leur  marche  ayant  été  très  régulière ,  et  ex- 
trêmement peu  différente,  je  prendrai  la  moyenne  des  résultats.  La  première  (' 
station  a  été  celle  du  capitaine  Kater  à  Portland-Place  f  et  le  nombre  moyen  d  os- 
cillations en  un  jour  solaire  était  86444,7184  (1);  on  avait  donc 

L  =  5i'3i'8',4,    L'=74<>47/i4',36,    N  =  864#,7i*4; 

avec  ces  élémens,  la  formule  donne  l'accélération  diurne  n  égale  à  73" ,929  ;  les 
observations  du  capitaine  Sabine  ont  donné  74",733 ,  en  sorte  que  la  différence 
n'est  pas  d'une  seconde  entre  le  calcul  et  l'observation  ;  accord  bien  remarquable 
sans  doute,  et  qui  doit  faire  admirer  le  zèle  autant  que  l'exactitude  des  obser- 
vateurs ,  si  l'on  considère  les  circonstances  presque  surhumaines  dans  lesquelles  ils 
ont  opéré. 


(0  Journal  of  »  Voyage  foc  ihe  ducoTcry  of  a  North  west  passage,  page  c!xr| 


Digitized  by 


Google 


DU  PEKDULE  A  SECONDES.  535 

Observation*  destinée*  à  J uvx. cam^ltre  le?  Longueurs  comparatives 
de* pendules  simple*,  à  Londres  et  à  Paris. 

Le  travail  qu'a  feit  à  Londres  M.  le  Capitaine  Kater,  peur  déterminer 
la  longueur  du  pendule  simple,  e$t  un  véritable  modèle  d'exactitude.  IL 
était  donc  intéressant  de  comparer  ^es  résultats  que  la  méthode  do 
Borda  a  donnés  en  France,  avec  ceux  qu'un  prpcédé entièrement  diffé- 
rend a  fournis  siu  savant  physicien  anglais  que  je  viens  de  citer,  et  cela 
par  une  observation  immédiate  et  sans  rien  supposer  sur  la  valeur  de  l'a- 
platissement :  tel  a  été  l'objet  d'une  série  d'expériences  que  j'ai  faites 
d'après  les  ordres  du  Burëatf  des  Longitudes,  à  Paris  et  à  Greenwich ,  et 
auxquelles  M.deHumboldt,  par  amitié  pour  moi,  a  bien  voulu  s'associer. 
-    Dans  ces  expériences,  on  avait  d'abord  déterminé  à  l'Observatoire  *ùyvl 
de  Paris,  en  octobre  1 8 1 7,  le  nofribre  d'oscillations  que  deux  pendules  in  va- 
riables en  cuivre,  construits  par  Fortin,  faisaient  en  un  jour  sidéral.  Dans 
le  mois  de  novembre  suivant,  m'étant  réuni  avec  M.  Biot  à  Londres, 
nous  obtînmes  de  M.  Pond  ,  astronome  royal  à  Greenwich ,  qui  se  prêta 
à  tous  nos  désirs  avec  la  pi  usgraade  complaisance,  la  permission  d'établir 
les  appareils  dans  une  des  salles  de  l'Observatoire  dont  ila  déjà  tant  accru 
la  réputation.  De  retour  à  Paris  nous  déterminâmes  de  nouveau,  M,  de 
Humboldt  et  moi,  en  janvier,  mars  et  août  1818,  le  nombre  d'osciMa- 
tions  de  nos  pendules,  pour  nous  assurer  que,  dam  la  route,  ils  t'avaient 
éprouvé  aucun  dérangement.  Voici  fuels  ont  été  les  résultats. 


Paris 
et  Loadrrf 


Premier  pendule  à  Paris. 


Température, 


Nombre  «Tortll.      *3^JJ!?S 
infiniment  peu**.     Conclut  ponr  ta. 


14  Octobre  1817 
16 

a© 


+  i3°i  cenili* 
i3,6 
12,9 
i3,o 
11,8 
",7 

4  Janvier  1818.  f  nojwTj  4,9 

5  <**).  4-4 


Moyennes. 


87669,50 

87670,30. 

87670,08 

87670,50 

87670,10 

87670,4a 

87675,98 


10,7 


cetiug. 

87671.78 
8767^94 
87673,3a 
8767^50 
87671,8a 
87«7  ht? 
87870^3 

87672,33 

74 


Baromêtfe* 

7.59,  4 
755,  4 

757.  » 
796,  5 
7fi8,  9 

7Si,  7 

7%  4 


75571 
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Paris 
ce  Londres. 


RESUME  DES  EXPÉRIENCES  SUR  LA  LONGUEUR 
Premier  pendule  à  Greenwich. 


Nombre  d'oscîll. 

N  ombre  d'oscîll. 

IUrfil»r* 

infiniment  petites. 

à  io*datb#centig. 

iNuutictrr. 

Le  ai  Novembre  1817.      9V*. 

87684,1a 

87683,53 

757— « 

**                               M 

87684,7a 

87683,54 

767,   1 

M                                           8,75 

87683,a4 

8768a,  3a 

767,  0 

*4                              8,6 

87684.31 

87683,a8 

755,  1 

a5                               6,5 

87687,54 

87684,97 

767,   S 

s5                               6,4 

87688,aa 

87685,57 

757.    5 

Moyennes ....     8,0 

87683,87 

760,    a 

Second  j 

pendule  à  Paris. 

BsAnètre. 

*3  Octobre  1817.              1  1,75e'""'- 

87o3o,36 

87031,66 

754"7 

*4                                   11,6 

§7o3i,o8 

8703a, a6 

755,   4 

«4                                  n,7 

8703a,  16 

87033,41 

755,   4 

*4                                   i»,8 

87o3a,aa 

87033,54 

755,    3 

*5                                                     if,» 

87o3a,aa 

87033,10 

755,    0 

a6                                    10,9 

87031,98 

87o3a,64 

755,   6 

11  Mars  1818;                   9,a5 

87034,66 

84o34, 1 1 

75i,    1 

îa                                     8,65 

87036, 14 

87036,  i5 

7»,  8 

1  a  Août                           a4,  i5 

870*3,04 

87o33,44 

755,  7 

j  3  Août                           a4,o5 

87084,08 

87034,41 

757,  5 

Moyennes..; .    i3,  5 

87033,37 

753,  4 

Seccnd  pendule  à  Greenwich. 

*j  Novembre  1817.      %&"**: 

87044,06 

87043,81 

764.   5 

a8                                8,5 

87044,30 

87043,10 

764  5 

a8                                8,9 

87044,44 

87043,66 

764,  5 

*9                                 9»7 

87044,08 

87043,86 

759.  a 

Moyennes. . . .      8,g 

87043,36 

763,  a 

Les  résultats  qui ,  dans  les  tables  précédentes ,  portent  la  même  date, 
ont  été  fournis  par  des  séries  faites  le  même  jour;  mais  ces  séries  doivent 
être  considérées  comme  entièrement  distinctes,  puisque,  dans  l'intervalle 
compris  entre  la  fin  de  l'une  d'elles  et  le  commencement  de  la  suivante, 
et  pendant  que  le  pendule  était  en  repos,  on  a  toujours  vérifié  de  nouveau 
l'horizontalité  du  plan  de  suspension.  M.  Biot  a  participé  seulement  aux» 
observations  du  premier  pendule  faites  à  Greenwich  les 
novembre  1817. 
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Le  premier  pendule,  comme  on  le  voit  dans  la  table,  faisait  à  Greenwich 
1 1,54  oscillations  de  plus  qu'à  Paris  en  un  joursidéral.  Pourle  second  pen- 
dule, la  différence  est  9,99;  ces  nombres,  réduits  en  secondes  et  corrigés 
des  effets  de  la  densité  de  l'air ,  deviennent  respectivement  1  i",bo.et 
ior/,o8  j  là  moyenne  ou  1 0^79  serait  donc,  d'après  nos  observations ,  la 
quantité  dont  un  pendule  réglé  à  Paris  sur  le  tems  sidéral,  avancerait  à 
Greenwich,  en  24 heures.  On  déduit  aisément  de  ce  résultat,  que  la  dif- 
férence de  longueur  entre  deux  pendules  simples,  qui  feraient  respeo, 
tivement  86400  oscillations  en  un  jour  moyen ,  à  Paris  et  à  Greenwich , 
doit  être  =  omm9'3t^g. 

D'après  les  observations  de  M.  Kater,  faites  à  Londres  par  5i°3i'  8" 
de  latitude,  la  longueur  du  pendule  simple  à  Greenwich  dont  la  latitude* 
==5i#28f4o",seraitom3994ii62;  si  on  retranche  oroB,249  decefcombre, 
la  différence  om,g93867  exprimera  la  longueur  du  pendule  simple  à  Paris, 
déduite  des  observations  de  M.  Kater  et  de  celles  que  nous  avons  faites, 
M.  Humboldt  et  moi,  avec  deux  pendules  invariables.  Borda  avait  trouve 
pourxette  longueur  ow,9938a7;  MM.  Bouvard,Biot  et  Mathieu  donnent» 
0^,993845  ,  la  moyenne  de  ces  déterminations  =  o*,g93836  ,  et  diffère 
conséquemment  du  résultat  que  nous  avons  tiré  des  observations  de 

M.  Kater  de  om,oooo3i. 

■'  .1 

-  En  calculant  la  différ  ence  de  longueur  entre  les  pendules  de  Londres-et  de  Greenwich rt 

)  ai  supposé  que  les  deux  stations  étaient  à  la  mène  hauteurau-dessus  de  la-mer.  Cette> 
supposition  es!  probablement  inexacte,  mais  je; ne  saurais  dire  maintenant  de  com- 
bien. Si,  comme  je  le  crois,  Greenwich  estplus  élevé  que  la  maison  de  Portland— 
Place  où  M.  Kater  a  opéré,  le  nombre  Omj0g4ii6  devrait  être  un  peu  diminué,, 

.3 

ce  qui  réduirait  d'autant,  là  différence  de —  de   millimètre  qui  existe  entre  te 

100  " 

pendule  sexagésimal  déterminé  à  Paris  et  celui  que  j'ai  déduit  des  mesures  de 
M.  Kater.  Cette  correction,  au  reste,,  ne  porterait  que  sur  les  millièmes  de  mil- 
limètre et  peut  être  négligée. 

Pour  réduire  le  nombre  d'oscillations  de  chaque  pendule  à  la*  température  de 
10*  centigrades',  j'avais  d'abord  cherché  la  valeur  de  la  dilatation  qui  accordait,  à 
Paris ,  les  observations  du  pendule  n°  1  ,  faites  aux  températures  les  plus  éloignées, 
et  j'en  avais  déduit  toutes  les  autres  corrections.  Si  Ton  recommence  ce  calcul, 
en  employant  la  dilatation  du  cuivre  donnée  par  MM.  Laplace  et  Lavoisicr,  on 
trouve,  d'aprè*  le  premier  pendule  ,  qu'une  horloge  sidérale  réglée  à  Paris  ,  ferait 
i  Greenwich  11", 18  de  plus  en  un  jour  sidéral.  Le  second  pendule  ne  donne  que 
gV*6;  la  mo)fnne  serait  Jo'^Sa,  au  lieu  de  \o"}j$  que  nous  avons  trouvé  pW 
haut*  Si  l'on  adoptait  cette  moyenne ,  il  enrésulieran  41  elqjies  millièmes  de  mil^ 


-  Paris 
et  bonriies. 


Digitized  by 


Google 


588    RÉSUMÉ  DES  EXPERIEENCS  SUR  LA  LOUGUEt  F,  ete. 
liniètrede  pfas  dans  l'expression  delà  différence  des  pendules  sexagcYuuaux de 
.  Londres  et  de  Paru. 

ci  Lunjm         Eu  résumé»  la  longueur  du  pendule  sexagésimal  de  Paris ,  donnée  par  Barda  , 
est  la  plus  petite  de  toutes. 
La  valeur  que  MM.  Bouvard,  Biot  et  Mathieu  ont  obtenue,  le  surpasse  de 

—  -~  de  millimètre.  Celle-ci  i  son  tour  est  inférieure  de  la  même  quantité  à  la 

détermination  déduite  de  là  mesure  de  M.  Katar. 

11  serait  peut-être  difficile  de  décider  maintenant  laquelle  de  ces  trois  dét  er« 
niinations  doit  être  p  référée.  Il  faudrait  pour  cela  entrer  dans  une  discussion  dé- 
taillée sur  les  erreurs  dont ,  suivant  moi ,  les  mesures  du  pendule  absolu  peuvent 
être  affectées ,  alors  même  que  les  déterminations  partielles  présentent  entre  elles 
l'accord  le  plus  parfait  :  mais  je  n'ai  plus  ici  la  place  nécessaire,  le  me  conten- 
terai donc ,  pour  le  moment ,  de  déclarer  que  les  appareils  dont  noua  non*  sommes 
servis  pour  déterminer  la  différence  entre  les  longueurs  des  pendules  de  Londres  et  de 
Paris,  ont  pu  ,  à  notre  avis ,  ne  nous  donner  cet  élément  qu'à  1 5  millièmes  demilli» 
mètre  près ,  non  pas  à  cause  de  quelque  défaut  inhérent  i  la  méthode  quenousavons 
employée ,  mais  seulement  à  raison  des  circonstances  défavorables  dans  lesquelles  ont 
été  faites  plusieurs  de  nos  opérations.  Pour  indiquer  une  de  ces  circonstances»  non* 
dirons ,  par  exemple ,  qu'à  défaut  d*un  local  plus  convenable,  nous  dûmeefaûvijos  ob- 
servations àOreenwich ,  dans  la  salle  où  s#  trouve  l'instrument  dee  passages  Ho* 
lunettes  étaient  dans  un  couloir  que  Ton  traversait  continuellement  pour  le  service  da 
l'Observatoire*,  nous  ne  pouvions  pas  conséquemment  compter  sur  leur  immobilités  Or, 
comme  il  fallait  chaque  matin,  et  même  quelquefois  entre  une  série  et  la  suivante,  ajus- 
ter de  nouveau  nos  mires ,  nous  étionsobligés  d'arrêter  fort  souvent  l'horloge  dee  cem- 
cideaces,  et  de  déduire  son  mouvement  diurne  de  comparaisons  séparées  par  de  court» 
intervalles  .circonstance  d'autant  plus  défavorable,  qu'i  cette  époque,  l'horloge  de 
Greenwich  ne  marchait  pas  avec  toute  la  régularité  désirable.  Ce  qni  prouve, 
du  reste ,  hors  de  toute  contestation ,  que  les  petites  discordances  qnf on  remarque 
dans  les  observations  ^tiennent  a  des  causes  de  ce  genre ,  c'est  que  les  résultats  de 
M*  Humboldt  ont  ^té  constamment  d'accord  arec  les  miens. 

FIN. 
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